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TNIS  PAMPHLET  CONTAINS  THE  RESULTS  OF  STAGE  ANO  DISCHARGE  OBSERVATIONS  MADE  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER. 
ITS  OUTLETS  ANO  TRIBUTARIES,  AND  OTHER  STREAMS  AM)  WATERWAYS  IN  THE  US  ARMY  ENGINEER  DISTRICT,  NEW  ORLEANS, 
DURING  THE  1991  CALENDAR  YEAR. 

IN  ADDITION  TO  THE  RECORDS  OF  THIS  DISTRICT.  THERE  ARE  CONTAINED  HEREIN  GAGE  ANO  DISCHARGE  DATA 
FURNISHED  BY  THE  US  GEOLOGICAL  SURVEY,  ANO  GAGE  RECORDS  FURNISHED  BY  THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION. 

GAGES  OPERATED  BY  THE  NEW  ORLEANS  DISTRICT  ARE  GENERALLY  INSPECTED  AT  LEAST  ONCE  EACH  YEAR.  THE  DATUM 
USED  IS  THAT  OF  THE  1929  NATIONAL  GEODETIC  VERTICAL  DATUM  BY  THE  NATIONAL  GEODETIC  SURVEY.  GAGES  ARE  BEING 
ADJUSTED  TO  AGREE  WITH  BENCHMARK  CHANGES  ALSO  FURNISHED  BY  THE  NATIONAL  GEODETIC  SURVEY.  REFER  TO  THE 
GENERAL  INFORMATION  SECTION  AT  EACH  STATION  FOR  SPECIFIC  ADJUSTMENTS.  GAGE  READINGS  ARE  CHECKED  AGAINST 
INSPECTION  REPORTS  AND  COMPARATIVE  HYDROGRAPHS  AND  ARE  CORRECTED  WHERE  THE  NEED  IS  INDICATED. 

STAGES  ARE  READINGS  OF  WATER  SURFACE  ELEVATIONS  EXPRESSED  IN  FEET  ABOVE  THE  ZERO  OR  REFERENCE  POINT  OF 
THE  GAGE.  THE  REFERENCE  POINT  IS  REFERRED  TO  EITHER  NATIONAL  GEODECTIC  VERTICAL  DATUM  OF  1929  (NGVD)  OR 
MEAN  LOW  GULF  DATUM.  MEAN  LOU  GULF  IS  0.78  FOOT  BELOW  NGVD.  NATIONAL  GEODETIC  VERTICAL  DATUM  OF  1929  IS 
USED  IN  LIEU  OF  SEA  LEVEL  DATUM  OF  1929  (MSL). 

DISCHARGE  IS  THE  QUANTITY  OF  WATER  FLOWING  PAST  A  CROSS  SECTION  OF  THE  STREAM  IN  A  UNIT  OF  TIME.  IT  IS 
EXPRESSED  IN  DAY  SECOND  FEET. 

DISCHARGE  DATA  CONSIST  OF  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  GAGING  STATION,  RESULTS  OF  DISCHARGE  OBSERVATIONS, 
ANO  WHERE  DETERMINED.  COMPUTED  DAILY  FLOWS. 

ANNUAL  HIGHEST  ANO  LOWEST  STAGES  ARE  REPORTED  FOR  MOST  OF  THE  DAILY  GAGE  STATIONS.  IN  DETERMINING 
THESE  EXTREME  RECORDS,  ALL  AVAILABLE  GAGE  DATA,  INCLUDING  CONTINUOUS  RECORDER  CHARTS,  TWICE-DAILY  GAGE 
READINGS,  ANO  GAGE  RECORDS  TAKEN  FROM  DISCHARGE  NOTES,  INSPECTION  REPORTS,  ETC.,  ARE  USED.  THE  TINE  OF 
OCCURRENCE  USUALLY  IS  REPORTED  FOR  THE  ANNUAL  HIGHEST  STAGE  BUT  NOT  FOR  THE  ANNUAL  LOWEST  STAGE. 

THE  TIME  OF  OBSERVATION  REFERS  TO  CENTRAL  STANDARD  TIME. 

THE  ENCLOSED  STREAM  GAGING  MAP  SHOWS  THE  GAGING  SYSTEMS  OPERATED  BY  THE  DISTRICT  DURING  THE  REPORTING 
PERIOD.  THE  MAP  CONTAINS  AN  INDEX  FOR  FINDING  GAGE  AND  DISCHARGE  RECORDS  WITHIN  THE  PAMPHLET  BY  THE  SYSTEM 
ARRANGEMENT. 


MICHAEL  DIFFLEY 

COLONEL,  CORPS  OF  ENGINEERS 

DISTRICT  ENGINEER 
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b  REFERS  EITHER  TO  AVERAGE  LOW  WATER  PLANE,  MEAN  LOW  -»  AND  ALSO  IN  LATER  TEARS 

WATER,  OR  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE. 


NAXINUM.  NININUN,  AND  MEAN  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER 
AND  ITS  OUTLETS  AMD  TRIBUTARIES 
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MAXIMUM  DISCHARGE 

MINIMUM  DISCHARGE 

PRIOR  TO  1991 

1991 

PRIOR  TO  1991 

1991 

HSiH 

■|ygQ|B 

LOCATION 

RIVER 

MILE 

a 

DRAINAGE 

AREA 

SO  MILES 

YEAR 

YEAR 

mm 

MISSISSIPPI  RIVER 

TARBERT  LANDING.  HISS. 
RED  RIVER  LANDING,  LA. 

306.3 

302.0 

1,124,900 

1,125,000 

1937 

1927 

1,977,000 

61,779,000 

1,303,000 

1939 

1939 

85,000 

75,000 

181,000 

647,000 

OLD  RIVER  OUTFLOW 

NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 

0.5 

1,124,700 

1973 

610,000 

387,000 

1962 

0 

18,000 

142,000 

LOUER  OLD  RIVER 

TORRAS,  LA. 

1.0 

- 

1937 

e519,000 

- 

1912 

f 316, 000 

- 

- 

ATCHAFALAYA  RIVER 
SINMESPORT,  LA. 

8.2 

87,570 

1973 

781,000 

574,000 

1964 

10,500 

65,000 

278,000 

a  DISTAMCES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  ARE  MEASURED 
FROM  HEAD  OF  PASSES  (LA.).  TRIBUTARY  DISTANCES 
ARE  FROM  MOUTH. 

b  DISCHARGE  MAY  BE  EITHER  COMPUTED,  MEASURED,  OR  ESTIMATED. 
ALSO.  DISCHARGE  MAY  NOT  BE  AVAILABLE  FOR  THE  RECORD  STA(£. 

a  TOUARD  ATCHAFALAYA  RIVER 

f  TOUARD  MISSISSIPPI  RIVER 


MONTHLY  AND  YEARLY  MEAN  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  FOR  1991 


LOCATION 

MONTHLY 

MEAN  STAGES 

YEARLY 

MEAN 

STAGE 

JAN 

FEB 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

KNOX  LANDING,  LA. 

55.18 

47.63 

49.12 

51.94 

55.75 

44.59 

28.85 

20.25 

19.19 

17.19 

27.09 

43.74 

38.39 

RED  RIVER  LANDING,  LA. 

52.97 

45.40 

46.89 

49.61 

53.49 

42.45 

26.88 

18.53 

17.60 

16.56 

25.23 

41.49 

36.38 

BAYOU  SARA.  LA. 

45.30 

37.82 

39.09 

41.52 

45.68 

34.73 

18.95 

10.85 

9.83 

8.86 

16.80 

33.51 

28.53 

BATON  ROUGE,  LA. 

36.70 

29.92 

30.96 

33.17 

37.11 

27.31 

13.20 

6.61 

6.28 

6.88 

11.44 

26.04 

22.01 

DONALDSONVILLE,  LA. 

27.41 

21.90 

22.21 

23.83 

27.25 

19.08 

8.01 

3.65 

3.82 

3.64 

6.45 

18.04 

15.41 

COLLEGE  POINT,  LA. 

24.62 

19.35 

20.01 

21.51 

24.51 

17.02 

7.31 

3.84 

4.07 

3.84 

6.25 

16.13 

14.01 

RESERVE,  LA. 

20.89 

16.09 

16.97 

18.32 

20.85 

14.47 

6.16 

3.05 

3.22 

3.01 

5.12 

14.79 

11.89 

NEW  ORLEANS,  LA. 

15.25 

11.83 

12.31 

13.33 

15.31 

10.49 

4.33 

2.47 

2.76 

2.48 

3.58 

9.72 

8.64 

CHALMETTE,  LA. 

12.95 

9.71 

10.55 

11.17 

13.11 

9.09 

3.82 

2.19 

2.52 

2.29 

3.11 

7.61 

7.38 

UEST  POINT  A  LA  HACHE,  LA. 

7.56 

5.99 

6.24 

6.92 

7.84 

5.84 

2.76 

1.84 

2.14 

1.87 

2.04 

5.01 

4.62 

EMPIRE.  LA. 

5.54 

4.46 

4.75 

5.21 

5.88 

4.45 

- 

- 

• 

4.32 

HEAD  OF  PASSES,  (LA.) 

2.77 

2.11 

2.55 

2.93 

3.44 

2.66 

1.20 

1.52 

1.16 

1.04 

• 

" 

PART  1 

STAGES  AND  DAILY  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 
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DAILY  STAfiE  F«  1991 
MISSISSIPPI  SIVEt  1^  KNOX  LANDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-0A-2S,  LONG.  91-34-55.  NILE  313.7  (1962  SURVEY),  ON  RIGHT  BANK  AT  OLD  LEVEE, 
ABOUT  3/4  NILE  DOMHSTBEAM  FROM  INLET  CHANNEL  TO  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  (STA.  0108011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF(S). 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  ABOUT  1,124,700  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING). 

BANKFULL  STAGE,  51  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  12.3  FEET  OH  GAGE.  STAGE  IS  AFFECTED  BY 
THE  DIVERSION  OF  WATER  THRU  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  PRIOR  TO  JUNE  30,  1961,  GAGE  WAS 
ABOUT  0.8  MILE  UPSTREAM. 


RECORDS  AVAILABLE 

;.  STAGE, 

XT.  20, 

1955, 

TO  HAR.  10, 

1961,  AMD  JUNE  30 

.  1X1, 

TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  63.15 

FEET  ON  MAY  31, 

1983.  LOWEST,  8.2 

FEET  FROM  . 

JAN.  28  TO  30,  1956. 

DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGW  (1976  WJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

1 

48.35 

55.70 

49.89 

47.32 

56.87 

50.50 

37.10 

22.30 

19.20 

20.x 

20.x 

X.75 

2 

49.18 

54.89 

50.34 

47.70 

57.10 

50.01 

36.48 

21.90 

19.40 

19.65 

22.40 

31.70 

3 

50.01 

53.87 

50.88 

48.12 

57.19 

49.70 

35.88 

21.65 

19.43 

19.55 

24.64 

33.25 

4 

50.63 

52.50 

51.30 

48.30 

57.30 

49.60 

35.20 

21.45 

19.50 

19.x 

26.37 

34.25 

5 

50.87 

51.20 

51.72 

48.54 

57.29 

49.70 

34.75 

21.30 

19.53 

19.44 

27.35 

35.x 

6 

51.34 

49.80 

51.90 

48.73 

57.25 

49.85 

34.05 

21.20 

19.33 

19.21 

27.95 

X.28 

7 

51.92 

48.50 

52.20 

48.98 

57.40 

49.93 

33.23 

21.x 

19.38 

19.02 

27.91 

37.45 

8 

52.40 

46.95 

52. U 

49.30 

57.44 

49.75 

32.70 

20.x 

19.18 

18.x 

27.x 

39.x 

9 

52.85 

46.31 

52.60 

49.55 

57.70 

49.60 

31.70 

20.x 

19.x 

18.32 

27.20 

40.x 

10 

53.57 

45.33 

52.65 

49.87 

57.80 

49.10 

31. M 

20.x 

19.15 

18.05 

26.92 

42.20 

11 

54.30 

44.58 

52.53 

50.10 

57.68 

48.70 

30.10 

20.70 

19.25 

17.55 

26.84 

43.42 

12 

54.90 

43.97 

52.12 

50.44 

57.49 

48.16 

29.20 

20.50 

19.45 

17.30 

26.95 

44.x 

13 

55.50 

43.60 

51.64 

50.82 

57.12 

47.53 

28.30 

20.10 

19.55 

17.35 

26.92 

45.40 

14 

55.80 

43.58 

51.03 

51.25 

56.78 

46.86 

27.65 

20.x 

19.x 

17.x 

26.53 

47.20 

15 

56.40 

43.60 

50.45 

52.03 

56.52 

46.13 

27.25 

19.x 

19.x 

18.x 

26.19 

47.x 

16 

56.80 

43.65 

49.95 

52.75 

56.38 

45.27 

27.  M 

19.70 

18.x 

18.x 

26.14 

48.x 

17 

57.20 

44.05 

49.40 

53.12 

56.10 

44.25 

26.85 

19.75 

18.x 

17.x 

25.x 

X.X 

18 

57.50 

44.40 

48.70 

53.44 

56.00 

43.46 

26.96 

19.x 

18.25 

17.75 

25.15 

49.10 

19 

58.10 

44.86 

48.30 

53.72 

55.85 

42.30 

26.90 

20.x 

18.45 

17.58 

25.x 

49.x 

20 

58.37 

46.03 

47.70 

53.90 

55.62 

40.95 

26.90 

20.04 

18.58 

17.25 

25.20 

49.10 

21 

58.40 

46.65 

47.10 

53.98 

55.40 

*0.20 

26.90 

20.x 

18.65 

17.x 

26.05 

X.X 

22 

58.40 

47.34 

46.48 

54.04 

55.17 

39.65 

26.90 

19.75 

18.62 

16.x 

26.x 

48.71 

23 

58.40 

47.80 

46.00 

54.33 

54.85 

39.16 

26.60 

19.47 

18.64 

16.70 

28.25 

48.x 

24 

58.44 

48.15 

45.64 

54.56 

54.57 

38.60 

26.20 

19.a 

18.72 

16.51 

29.56 

X.25 

25 

58.30 

48.60 

45.48 

54.77 

54.25 

38.40 

25.70 

19.40 

19.20 

16.50 

30.47 

X.X 

26 

58.10 

49.00 

45.20 

54.95 

53.81 

38.40 

25.21 

19.35 

19.28 

16.32 

30.70 

47.70 

27 

57.60 

49.28 

45.10 

55.28 

53.32 

38.30 

24.64 

19.35 

19.53 

16.85 

30.x 

47.50 

28 

57.40 

49.53 

45.15 

55.62 

52.80 

38.05 

24.10 

19.40 

19.85 

16.81 

X.15 

47.x 

29 

56.90 

45.55 

56.10 

52.30 

37.85 

23.40 

19.45 

20.01 

17.10 

X.18 

X.X 

30 

56.60 

46.36 

56.60 

51.75 

37.60 

23.W 

19.20 

20.16 

17.70 

X.X 

45.70 

31 

22.59 

*  uv 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

55.18 

47.63 

49.12 

51.94 

55.75 

44.59 

28.85 

20.25 

19.19 

17.91 

27.x 

43.74 

MAX 

58.44 

55.70 

52.65 

56.60 

57.80 

50.50 

37.10 

22.30 

20.16 

20.x 

M.70 

49.x 

NIN 

48.35 

43.58 

45.10 

47.32 

51.08 

37.60 

22.59 

19.10 

18.25 

16.32 

20.x 

30.75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

X 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  38.39. 

HIGHEST  STAGE  WAS  58.57  AT  1:15  P.H.  ON  JAN  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  16.30  ON  OCT  26. 


DAILY  STAGE  FOI  1991 


MISSISSIPPI  DIVES  AT  TAtlEtT  LAMDIHG.  MISS. 

'■2S9a«?J'P’“-  ""•*  su«vey>,  asout  2-1/2  miles  upstdeam  fdom 

LOWS  OLD  DIVED.  (8TA.  0110011.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVEDAL  SECTIONS. 


GENEDAL  INFODNATION.  U»1NAGE  ADEA,  (DEVISED)  1.124.900  SGUADE  NILES  (COHTDIDUTING). 

KCODDS  jWAI^E.  ^lAGE,  INTEDMITTENTLY.  1932  TO  DATE.  DISCHADGE.  1911  TO  1913,  1928,  1929, 
AND  1932  TO  0*TE.  COM^TEO  DAILY,  SIN^E  1936.  .  .  . 


EXTDEMES.  FOP  STAGES.  SEE  PEP  DIVED  LANDING.  MAXIMUM.  1.977.000  CFS  ODSEDVED  OH  FED.  19,  1937 
<;».«iWD  l^ING  STAj*.  58.09  WM).  MINIMUM  85,006  CfS  COMPUTED  FOD  NOV.  4,  1939  {PED  DIVED 
LANDING  STAGE,  4.69  N6M>S.  DISCHADGE  NOT  0ETEdAiNE6  FOD  DECOKO  HIGH  AND  LOW  ST&GES. 


STAGE  IN  FEET 


JAY 

JAN 

FED 

NAD 

APD 

NAY 

JUM 

1 

9 

45.80 

55.70 

3 

48.85 

46.50 

48.70 

4 

51.40 

50.10 

5 

48.70 

6 

50.85 

48.80 

50.80 

56.20 

7 

8 

51.80 

46.80 

56.35 

9 

10 

48.60 

48.20 

11 

43.10 

51.30 

12 

47.25 

15 

42.30 

50.50 

56.10 

14 

54.95 

15 

50.75 

55.40 

16 

17 

18 

55.70 

57.00 

47.50 

51.80 

43.20 

19 

20 

43.40 

54.60 

41.00 

21 

22 

31 

57,50 

45.30 

45.80 

52.80 

54.10 

24 

25 

57.40 

47.10 

44.10 

53.15 

37.50 

26 

27 

57.05 

47.80 

43,70 

37.15 

ZB 

56.00 

54.65 

51.80 

30 

55.70 

50.80 

GAGE  ZEDO  IS  AT  NGVD  (1965  AOJ.) 


AM. 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

36.00 

34.80 

20.60 

18.80 

18.90 

19.20 

25.40 

30.50 

33.00 

31.40 

30.00 

20.25 

18.50 

18.50 

17.85 

26.90 

39.30 

19.85 

18.65 

26.05 

41.90 

26.30 

19.25 

17.60 

25.60 

25.80 

19.20 

18.40 

17.80 

17.50 

24.40 

24.20 

46.90 

47.60 

25.90 

25.20 

19.25 

18.10 

16.70 

16.40 

29.40 

47.00 

20.60 

21.80 

18.70 

18.70 

18.60 

19.05 

16.60 

17.30 

29.60 

44.15 

s 


OAiLY  nou  rat  mi 


MISSISSIPPI  RIVEI  AT  TARSftT  LANDING,  MISS. --CONTINUED 
COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  IN  THOUSAND  DAY  SECOND  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

862 

1218 

919 

795 

1136 

899 

514 

267 

222 

235 

239 

425 

891 

1163 

935 

804 

1146 

879 

502 

262 

224 

231 

269 

440 

1100 

950 

814 

1151 

869 

489 

258 

224 

229 

294 

471 

982 

IIMA 

963 

824 

1153 

865 

477 

254 

226 

226 

489 

5 

1023 

1000 

971 

830 

1155 

868 

467 

253 

226 

226 

344 

509 

6 

1069 

957 

983 

835 

1156 

870 

454 

250 

224 

224 

374 

528 

7 

1096 

913 

988 

843 

1160 

873 

ai 

?i.7 

222 

219 

375 

553 

8 

1110 

869 

998 

850 

1158 

872 

425 

246 

221 

213 

373 

585 

9 

1125 

825 

1001 

863 

1167 

867 

412 

245 

219 

209 

364 

626 

10 

1H5 

773 

1004 

873 

1170 

856 

401 

245 

221 

202 

360 

660 

n 

im 

725 

1000 

882 

1167 

845 

388 

242 

222 

199 

357 

692 

12 

1193 

710 

991 

890 

1162 

828 

374 

241 

224 

195 

358 

716 

13 

1210 

700 

975 

904 

1146 

809 

363 

234 

229 

195 

356 

740 

u 

1225 

699 

959 

917 

1140 

791 

350 

232 

229 

199 

350 

793 

15 

1235 

699 

941 

941 

1126 

774 

344 

227 

224 

205 

345 

811 

16 

1255 

701 

911 

963 

1120 

749 

338 

226 

218 

205 

343 

826 

17 

1265 

708 

886 

972 

1111 

724 

335 

226 

213 

203 

338 

841 

18 

12:^ 

717 

845 

982 

1111 

701 

337 

229 

208 

200 

330 

846 

19 

1286 

727 

830 

991 

1089 

668 

337 

231 

211 

199 

324 

855 

20 

1292 

760 

809 

1000 

1054 

641 

337 

233 

213 

194 

326 

850 

21 

1295 

779 

793 

1002 

1049 

617 

337 

232 

213 

191 

342 

846 

22 

1303 

800 

777 

1004 

1040 

611 

337 

230 

213 

187 

353 

841 

23 

1303 

836 

763 

1009 

1032 

599 

334 

224 

213 

186 

376 

832 

74 

1300 

860 

752 

1016 

1022 

583 

325 

223 

213 

182 

398 

827 

25 

1295 

881 

749 

1023 

1012 

578 

318 

223 

219 

182 

417 

819 

26 

1294 

892 

743 

1030 

999 

576 

310 

222 

221 

181 

423 

813 

27 

1285 

899 

737 

1040 

985 

574 

303 

221 

224 

189 

421 

806 

28 

1272 

910 

737 

1048 

965 

569 

297 

222 

229 

189 

415 

801 

79 

1261  ' 

747 

1066 

952 

550 

285 

222 

233 

192 

415 

781 

30 

1250 

770 

1082 

934 

524 

277 

219 

236 

200 

423 

756 

31 

1237  ■ 

784  ' 

915 

272 

221  ■ 

217  ■ 

738 

THE  1 

FOLLOUIHG  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1185 

852 

878 

936 

1087 

734 

370 

236 

221 

203 

358 

713 

MAY 

1303 

1218 

1004 

1082 

1170 

899 

514 

267 

236 

235 

423 

855 

mYn 

862 

699 

737 

795 

915 

524 

272 

219 

208 

181 

239 

425 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
TOTAL  FOR  TEAR  WAS  236,155,000  OSF. 

THE  MEAN  FLOU  FOR  THE  YEAR  UAS  6A7.000  DSF. 

MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  1.303.(100  DSF  ON  JAN  22 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  181, OOO  DSF  ON  OCT  26. 


THRU  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  RED  RIVER  LANDING,  LA. 

LOCATION.  UT.  30-57-39,  LONG.  91-39-52.  SPUR  DIKE  ON  RIGHT  BANK  AT  NILE  302.4  (1962  SURVEY). 
(STA.  0112012B.} 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1.125,000  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  46  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  l6.6  hCT  OH  GAGE.  FOR  DAILY  FLOWS  SINCE  CLOSURE  OF 
LOWER  OLD  RIVER  (MILE  304)  ON  JUL.  12,  196$,  SEE  TARBERT  LANDING.  HISS.  GAGE  WAS  LOCATED  ACROSS 
THE  RIVER  AT  ANGOLA.  LA.  (MILE  302.6),  OCT.  1923  TO  JUNE  1940.  STAGES  AM  AVAILABLE  FOR  GAGE  AT 
PHILLIPSTON,  LA.,  (AlLE  302.5)  FROM  jIIn.  1937  TO  DEC.  1945.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  HAS  3.49 
FEET  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1851  TO  1923,  AND  MAR.  1940,  TO  DATE.  DISCHARGE,  1851  AND  INTERMITTENTLY 
FROM  1881  TO  1963.  CoApUTED  DAILY,  ^ROM  1928  TO  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  60.94  FEET  FROM  MAY  14  TO  17,  1927.  LOWEST,  2.89  FEET  OH  MOV.  14,  1895. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD.  MAXIMUM,  ABOUT  1,779, OOO  CFS  WOULD  HAVE  OCCURED  FOR  THE 
MAY  1927  FLOOD  IF  FLOW  HAD  BEEN  CONFINED  BETWEEN  LEVEES.  A  DISCHARGE  OF  1,595,000  CFS  HAS 
OBSERVED  BY  FLOAT  METHOD  ON  MAR.  31,  1882  (STAGE  51.79  NGVD).  THIS  DISCHAR&E  uAs  AFFECTED  BY 
CREVASSES.  A  DISCHARGE  OF  1,520,000  CFS  UAS  COMPUTED  FOR  APR.  11  AND  12,  1945  (AT  STASES  OF 
58.69  AND  58.89  NGVD,  RESPECTIVELY.  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  4,  1939  (STAGE,  4.64 
NGVD  AT  ANGOLA). 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

46.00 

53.51 

47.70 

44.83 

54.50 

48.40 

35.12 

20.54 

17.70 

18.42 

19.15 

28.80 

? 

46.80 

52.69 

48.15 

45.32 

54.87 

47.87 

34.50 

20.18 

17.80 

18.18 

20.84 

29.67 

3 

47.65 

51.69 

48.65 

45.67 

54.92 

47.48 

33.80 

19.95 

17.80 

18.02 

22.94 

31.16 

4 

48.30 

50.60 

49.10 

45.90 

55.05 

47.33 

33.18 

19.74 

17.86 

18.10 

24.53 

32.12 

5 

48.60 

49.20 

49.43 

46.07 

55.07 

47.40 

32.62 

19.60 

17.88 

17.95 

25.47 

33.10 

6 

49.05 

47.80 

49.67 

46.27 

55.02 

47.60 

31.96 

19.U 

17.74 

17.75 

26.00 

34.00 

7 

49.60 

46.38 

50.00 

46.50 

55.11 

47.65 

31.23 

19.39 

17.69 

17.58 

26.05 

35.20 

8 

50.09 

44.92 

50.24 

46.91 

55.18 

47.55 

30.35 

19.30 

17.53 

17.10 

25.85 

36.60 

9 

50.52 

44.06 

50.45 

47.22 

55.37 

47.35 

29.70 

19.10 

17.50 

16.85 

25.40 

38.40 

10 

51.26 

43.14 

50.57 

47.70 

55.49 

46.97 

28.95 

19.15 

17.60 

16.40 

25.07 

39.80 

11 

52.08 

42.30 

50.36 

47.97 

55.38 

46.55 

28.15 

19.11 

17.70 

16.20 

25.00 

41.05 

17 

52.75 

41.71 

50.02 

48.23 

55.20 

46.05 

27.30 

18,90 

17.80 

15.98 

25,05 

42.00 

13 

53.30 

41.34 

49.52 

48.67 

54.89 

45.40 

26.50 

18.40 

18.02 

15.99 

25.00 

43.00 

14 

53.66 

41.30 

48.95 

49.07 

54.55 

44.78 

25.75 

18.23 

18.08 

16.25 

24.69 

44.60 

15 

54.02 

41.35 

48.35 

49.73 

54.20 

44.00 

25.32 

17.92 

17.80 

16.61 

24.32 

45.50 

16 

54. 7D 

41.40 

47.79 

50.U 

54.00 

43,19 

24.95 

17.90 

17.40 

16.65 

24.15 

46.10 

17 

55.10 

41.70 

47.20 

50.85 

53,76 

42.31 

24.80 

17.93 

17.12 

16.50 

23.85 

46.42 

18 

55.35 

42.05 

46.55 

51.12 

53.71 

41.40 

24.90 

18.06 

16.82 

16.34 

23.42 

46.80 

19 

55.72 

42.42 

45.97 

51.43 

53.56 

40.10 

24.90 

18.13 

17.05 

16.20 

23.15 

46.98 

20 

56.00 

43.63 

45.35 

51.62 

53.33 

39.00 

24.90 

18.30 

17.05 

15.85 

23.35 

46.90 

71 

56.05 

44.34 

44.80 

51.69 

53.10 

38.15 

24.90 

18.25 

17.15 

15.70 

24.15 

46.70 

77 

56.15 

45.16 

44.25 

51.72 

52.85 

37.65 

24.90 

18.01 

17.12 

15.40 

24.89 

46.50 

73 

56.30 

45.55 

43.78 

51.98 

52.63 

37.10 

24.70 

17.73 

17.11 

15.30 

26.20 

46.23 

74 

56.20 

45.90 

43.39 

52.23 

52.32 

36.45 

24.25 

17.72 

17.10 

15.22 

27.50 

46.04 

25 

56.05 

46.25 

43.24 

52.44 

52.05 

36.22 

23.70 

17.70 

17.45 

15.18 

28.40 

45.80 

76 

56.00 

46.62 

42.96 

52.61 

51.63 

36.18 

23.27 

17.63 

17.51 

15.05 

28.65 

45.53 

77 

55.70 

46.90 

42.83 

52.88 

51.14 

36.10 

22.80 

17.60 

17.80 

15.65 

28.59 

45.37 

78 

55.30 

47,30 

42.80 

53.22 

50.61 

35.90 

22.27 

17.70 

18.10 

15.64 

28.30 

45.10 

79 

54.95 

43.16 

53.71 

50.20 

35.75 

21.64 

17.72 

18.30 

15.82 

28.35 

44.38 

30 

54.60 

43.91 

54.20 

49.59 

35.52 

21.10 

17.50 

18.50 

16.20 

28.65 

43.58 

31 

54.10 

44.42 

48.99 

20.95 

17.60 

17.40 

42.80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

52.97 

45.40 

46.89 

49.61 

53.49 

42.45 

26.88 

18.53 

17.60 

16.50 

25.23 

41.49 

MAX 

56.30 

53.51 

50.57 

54.20 

55.49 

48.40 

35.12 

20.54 

18.50 

18.42 

28.65 

46.98 

MIN 

46.00 

41.30 

42.80 

44.83 

48.99 

35.52 

20.95 

17.50 

16.82 

15.05 

19.15 

28.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  36.38. 


HIGHEST  STAGE  UAS  56.37  AT  8:30  P.N.  ON  JAN  24. 


LOWEST  STAGE  IMS  15.05  ON  OCT  26. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  BAYOU  SARA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-4S-48,  LONG.  91-23-12.  LEFT  BANK,  NEAR  CONCRETE  CASTING  PLANT  AT  MILE  265.4 
(1962  SURVEY).  (STA.  0114009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,400  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE.  36  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  5.25  FEET  ON  GAGE.  GAGE  UAS  LOCATED  ON  RIGHT 
BANK  FROM  AUG.  13,  1930  TO  AUG.  31,  1971.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  3.76  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  3.  1888,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  55.46  FEET  ON  NAY  IS,  1927. 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


LOWEST,  0.96  FOOT  ON  NOV.  16,  1895.  EXTREMES  HAVE 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

38.00 

46.00 

39.70 

37.00 

46.40 

40.55 

27.40 

12.70 

10.00 

10.70 

10.40 

20.30 

2 

38.80 

45.10 

40.15 

37.30 

46.75 

40.00 

26.90 

12.30 

10.00 

10.40 

11.70 

21.10 

3 

39.90 

44.20 

40.70 

37.70 

47.10 

39.60 

26.20 

12.00 

10.10 

10.20 

13.60 

22.50 

4 

40.50 

43.00 

41.00 

38.00 

47.20 

39.30 

25.50 

11.90 

10.25 

10.20 

15.50 

23.80 

5 

41.00 

41.90 

41.50 

38.20 

47.30 

39.30 

25.00 

11.80 

10.45 

10.15 

16.70 

24.80 

6 

41.20 

40.55 

41.80 

38.40 

47.30 

39.40 

24.40 

11.50 

10.20 

10.00 

17.40 

25.80 

7 

41.80 

39.10 

42.00 

38.60 

47.30 

39.55 

23.60 

11.40 

10.20 

10.00 

17.70 

27.10 

8 

42.30 

37.70 

42.30 

38.85 

47.30 

39.60 

22.70 

11.40 

10.00 

9.55 

17.75 

28.40 

9 

42.70 

36.60 

42.40 

39.20 

47.50 

39.40 

22.00 

11.40 

9.90 

9.20 

17.30 

30.10 

10 

43.30 

35.50 

42.40 

39.50 

47.70 

39.30 

21.25 

11.40 

9.90 

8.80 

16.90 

31.70 

11 

44.20 

34.90 

42.40 

39.80 

47.70 

38.80 

20.40 

11.60 

10.00 

8.70 

16.60 

32.90 

12 

44.90 

34.35 

42.30 

40.10 

47.70 

38.30 

19.40 

11.20 

10.00 

8.20 

16.60 

34.00 

13 

45.40 

34.00 

41.80 

40.40 

47.20 

37.75 

18.60 

10.90 

10.00 

8.20 

16.60 

34.80 

14 

46.00 

33.80 

41.30 

40.90 

46.80 

37.10 

17.80 

10.70 

10.00 

8.20 

16.30 

36.40 

15 

46.30 

33.80 

40.70 

41.70 

46.50 

36.40 

17.20 

10.50 

10.00 

8.70 

16.15 

37.35 

16 

46.80 

33.80 

40.10 

42.20 

46.25 

35.60 

16.90 

10.20 

9.70 

8.90 

16.00 

38.00 

17 

47.40 

34.00 

39.80 

42.65 

45.90 

34.80 

16.65 

10.30 

9.40 

8.70 

15.70 

38.50 

18 

47.80 

34.35 

39.00 

43.00 

45.80 

33.90 

16.50 

10.30 

9.05 

8.70 

15.40 

38.80 

19 

48.25 

34.75 

38.40 

43.30 

45.80 

33.00 

16.50 

10.50 

9.00 

8.45 

15.20 

39.00 

20 

48.50 

36.00 

37.85 

43.40 

45.60 

31.70 

16.60 

10.50 

9.15 

8.30 

15.20 

39.10 

21 

48.80 

36.70 

37. 15 

43.65 

45.30 

30.70 

16.70 

10.60 

9.25 

8.20 

15.80 

39.00 

22 

48.80 

37.45 

36.60 

43.65 

45.00 

30.10 

16.80 

10.40 

9.20 

8.20 

16.50 

38.80 

23 

48.70 

37.80 

36.05 

43.80 

44.80 

29.50 

16.60 

10.15 

9.20 

8.10 

17.60 

38.60 

24 

48.90 

38.00 

35.80 

44.00 

44.50 

29.00 

16.20 

10.15 

9.50 

8.10 

18.70 

38.30 

25 

48.60 

38.40 

35.50 

44.30 

44.10 

28.60 

16.00 

10.15 

9.70 

8.00 

19.80 

38.10 

26 

48.30 

38.85 

35.20 

44.60 

43.80 

28.30 

15.30 

10.10 

9.80 

8.00 

20.30 

37.85 

27 

48.20 

39.10 

35.00 

44.80 

43.30 

28.40 

14.60 

10.00 

10.00 

8.00 

20.30 

37.70 

28 

47.85 

39.40 

35.10 

45.10 

42.80 

28.30 

14.00 

10.20 

10.15 

8.10 

20.00 

37.50 

29 

47.20 

35.30 

45.45 

42.25 

41.80 

28.00 

27.80 

13.70 

13.25 

10.10 

10.00 

10.40 

10.50 

8.20 

8.40 

20.00 

20.30 

37.00 

36.10 

31 

46.70 

36!50 

41.20 

12.90 

9.10 

lU.QO 

35.30 

THE  FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

45.30 

37.82 

39.09 

41.52 

45.68 

34.73 

18.95 

10.85 

9.83 

8.86 

16.80 

33.51 

MAX 

48.90 

46.00 

42.40 

46.00 

47.70 

40.55 

27.40 

12.70 

10.50 

10.70 

20.30 

39.10 

MIN 

38.00 

33.80 

35.00 

37.00 

41.20 

27.80 

12.90 

10.00 

9.00 

8.00 

10.40 

20.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  28.53. 

HIGHEST  STAGE  UAS  49.00  AT  4:00  P.M.  ON  JAN  24. 
LOWEST  STAGE  UAS  8.00  ON  KT  24  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  TOK  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  tATON  ROUGE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-2S-AS,  LONG.  91-12-25.  ON  FOREBAT  WALL  OF  PORT  ALLEN  LOCK  AT  MILE  228.4 
<1982  SURVEY).  (STA.  0118009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1,125,810  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  29  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  2.57  KET  ON  GAGE.  NATURAL  FLOU  IS  AFFECTED  BY 
TIDES  AT  LOU  WATER.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL  TIMES  DURING 
PERIOD  OF  RECORD.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  0.52  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1872  TO  DATE.  DISCHARGE,  1929,  1938  TO  1957,  AND  1973  TO  1975. 
COMPUTED  DAILY,  FROM  mi  TO  1945,  AND  1947  TO  1^. 

EXTREMES.  HIGHEST,  47.28  FEET  OH  MAY  15,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.07  FOOT  ON  NOV.  1^  1894. 
MAXIMUM,  1,473,600  CFS  OBSERVED  ON  AM.  16,  1945  (STAGE,  44.58  NGVD).  MINIMUM  73.700  CFS 
OBSERVED  oA  WT.  19,  1939  (STAGE,  2.58  NGVD).  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

30.07 

37.30 

31.45 

28.95 

37.65 

32.49 

20.73 

7.98 

6.45 

6.88 

6.71 

14.47 

? 

30.80 

36.63 

31.93 

29.30 

38.00 

31.97 

20.27 

7.82 

6.43 

6.86 

7.25 

15.00 

3 

31.80 

35.77 

32.32 

29.63 

38.30 

31.57 

19.69 

7.55 

6.50 

6.59 

8.80 

16.15 

4 

32.38 

34.68 

32.59 

29.94 

38.40 

31.36 

19.05 

7.25 

6.50 

6.40 

10.14 

17.18 

5 

32.74 

33.63 

32.87 

30.15 

38.48 

31.26 

18.51 

7.16 

6.50 

6.49 

11.15 

17.98 

6 

33.11 

32.48 

33.08 

30.30 

38.53 

31.40 

18.02 

6.95 

6.44 

6.29 

11.80 

18.88 

7 

33.50 

31.18 

33.33 

30.45 

38.52 

31.55 

17.33 

6.82 

6.27 

6.55 

12.08 

19.90 

8 

33.93 

29.83 

33.67 

30.70 

38.73 

31.62 

16.61 

6.87 

6.17 

6.29 

12.12 

21.15 

9 

34.35 

28.77 

33.87 

31.03 

38.83 

31.50 

15.78 

6.82 

6.14 

6.06 

11.77 

22.82 

10 

34.95 

27.95 

33.97 

31.33 

39.02 

31.30 

15.10 

6.80 

6.37 

5.85 

11.45 

24.33 

11 

35.85 

27.28 

34.00 

31.58 

38.93 

31.00 

14.34 

7.00 

6.47 

5.57 

11.18 

25.50 

1? 

36.37 

26.74 

33.70 

31.88 

38.78 

30.54 

13.53 

6.85 

6.45 

5.42 

11.20 

26.34 

13 

36.83 

26.35 

33.35 

32.20 

38.46 

30.00 

12.78 

6.53 

6.50 

5.19 

11.10 

27.22 

14 

37.20 

26.29 

32.95 

32.48 

38.15 

29.47 

12.08 

6.47 

6.52 

5.25 

11.10 

28.45 

15 

37.54 

26.25 

32.40 

33.32 

37.90 

28.91 

11.60 

6.33 

6.47 

5.48 

10.99 

29.34 

16 

38.13 

26.28 

31.95 

33.83 

37.60 

28.27 

11.23 

6.30 

6.15 

5.58 

10.81 

29.99 

17 

38.58 

26.50 

31.58 

34.16 

37.35 

27.58 

11.01 

6.23 

5.87 

5.45 

10.65 

30.30 

18 

38.87 

26.82 

31.01 

34.57 

37.24 

26.80 

10.98 

6.26 

5.62 

5.22 

10.50 

30.70 

19 

39.40 

27.20 

30.40 

34.82 

37.14 

25.91 

11.00 

6.30 

5.68 

5.12 

10.45 

31.10 

20 

39.68 

28.28 

29.87 

34.99 

36.98 

24.84 

11.03 

6.30 

5.71 

5.10 

10.47 

31.10 

21 

39.87 

28.92 

29.31 

35.10 

36.85 

23.80 

11.05 

6.25 

5.90 

5.07 

10.75 

31.10 

22 

39.74 

29.55 

28.78 

35.09 

36.67 

23.16 

11.12 

6.15 

5.89 

5.13 

11.25 

30.90 

23 

39.74 

29.86 

28.40 

35.22 

36.47 

22.63 

11.05 

6.05 

6.00 

5.36 

11.99 

30.70 

24 

39.81 

30.08 

28.03 

35.43 

36.13 

22.00 

10.78 

6.03 

6.07 

5.50 

12.79 

30.50 

25 

39.75 

30.38 

27.85 

35.77 

35.70 

21.75 

10.43 

6.10 

6.18 

5.46 

13.65 

30.30 

26 

39.55 

30.73 

27.67 

36.02 

35.45 

21.58 

9.99 

6.13 

6.38 

5.54 

14.15 

30.10 

27 

39.25 

30.90 

27.52 

36.17 

35.01 

21.50 

9.60 

6.35 

6.43 

5.62 

14.30 

29.80 

28 

39.00 

31.15 

27.50 

36.30 

34.50 

21.44 

9.23 

6.38 

6.57 

5.86 

14.18 

29.80 

29 

38.52 

27.70 

36.88 

34.05 

21.22 

8.75 

6.33 

6.86 

5.78 

14.10 

29.40 

30 

31 

38.40 

37.93 

28.20 

28.65 

37.45 

33.59 

33.07 

21.03 

8.43 

8.15 

6.25 

6.43 

6.80 

5.75 

5.93 

14.34 

28.70 

28.05 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

36.70 

29.92 

30.96 

33.17 

37.11 

27.31 

13.20 

6.61 

6.28 

5.76 

11.44 

26.04 

MAX 

39.87 

37.30 

34.00 

37.45 

39.02 

32.49 

20.73 

7.98 

6.86 

6.88 

14.34 

31.10 

MIN 

30.07 

26.25 

27.50 

28.95 

33.07 

21.03 

8.15 

6.03 

5.62 

5.07 

6.71 

14.47 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

m  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  22.01. 

HIGHEST  STAGE  WAS  39.95  AT  11:30  A.M.  ON  JAN  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  4.76  ON  OCT  25. 
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DAILY  stage  rOR  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  OONALOSONVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-06-30,  LONG.  90-59-1S.  RAYOU  LAFOURCHE  FRESH  WATER  PUMPING  PLANT  AT  NILE  173.4 
(1962  SURVEY).  (STA.  0122009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,123,860  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  23  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  1.33  MeT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  JAN.  24,  1961,  GAGE 
UAS  ABOUT  0.2  MILE  DOWNSTREAM.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  1.19  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  9,  1890,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  36.01  FEET  ON  MAY  IS,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.39  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21.76 

28.78 

22.56 

20.40 

27.50 

23.36 

13.89 

4.36 

4.10 

4.44 

3.92 

8.75 

? 

22.33 

28.21 

22.96 

20.60 

27.78 

22.98 

13.25 

3.90 

4.00 

4.58 

3.94 

8.86 

3 

23.13 

27.51 

23.18 

20.92 

28.04 

22.69 

13.21 

3.93 

4.00 

4.42 

4.42 

9.53 

4 

23.60 

26.59 

23.40 

21.14 

28.15 

22.41 

12.34 

3.92 

4.14 

3.66 

5.97 

10.04 

5 

23.84 

25.10 

23.70 

21.36 

28.26 

22.39 

12.11 

3.93 

4.22 

3.65 

6.72 

10.21 

6 

24.16 

24.40 

24.00 

21.48 

28.38 

22.49 

11.48 

4.18 

4.28 

3.71 

7.41 

11.91 

7 

24.30 

23.40 

24.15 

21.65 

28.50 

22.70 

11.12 

4.18 

3.83 

3.95 

6.87 

12.69 

8 

24.90 

23.25 

24.42 

21.80 

28.75 

22.74 

10.48 

4.20 

3.89 

3.92 

6.74 

13.59 

9 

23.30 

21.64 

24.50 

22.03 

28.77 

22.74 

9.80 

3.54 

3.80 

3.90 

6.53 

15.15 

10 

25.88 

20.76 

24.61 

22.22 

28.82 

22.60 

9.60 

3.50  E 

4.00 

3.44 

6.56 

15.49 

11 

26.50 

20.14 

24.70 

22.46 

28.74 

22.35 

8.62 

3.41 

4.11 

3.48 

6.42 

17.15 

1? 

27.08 

19.20 

24.50 

22.69 

28.69 

21.67 

7.96  E 

3.80 

3.58 

3.50 

6.53 

18.07 

13 

27.49 

18.80 

24.30 

22.91 

28.52 

20.91 

8.78 

3.87 

4.19 

3.52 

6.19 

18.81 

14 

27.70 

18.80 

23.90 

23.16 

28.26 

20.66 

7.49 

3.77 

4.23 

3.59 

6.26 

19.66 

15 

28.10 

18.61 

23.45 

23.87 

27.93 

20.20 

6.70 

3.79 

4.05 

3.40 

6.21 

20.36 

16 

28.50 

18.58 

23.13 

24.25 

27.60 

19.71 

6.40 

3.84 

4.06 

3.40 

6.21 

21.02 

17 

28.80 

18.84 

22.78 

24.60 

27.45 

19.10 

6.10 

3.97 

4.05 

3.34 

5.92 

21.31 

18 

29.10 

19.06 

22.12 

24.84 

27.50 

18.59 

5.90 

4.09 

3.43 

3.34 

5.97 

22.05 

19 

29.70 

19.20 

21.90 

25.12 

27.49 

17.87  E 

5.90 

3.60 

3.16 

3.34 

6.20 

22.22 

20 

29.80 

20.00 

21.47 

25.30 

27.40 

17.M 

6.25 

3.50 

3.30 

3.34 

6.18 

22.55 

21 

29.90 

20.48 

20.99 

25.37 

27.40 

15.91 

6.27 

3.30 

3.31 

3.34 

6.16 

22.57 

22 

29.90 

21.00 

20.40 

25.45 

27.30 

16. 13 

6.40 

2.88 

3.41 

2.60 

5.38 

22.25 

23 

30.00 

21.19 

20.04 

25.62 

27.20 

15.70 

6.30 

2.96 

3.60 

2.59 

5.87 

22.48 

24 

30.25 

21.38 

19.67 

25.87 

26.90 

15.17  E 

6.20 

3.06 

3.60 

3.40 

5.86 

22.57 

25 

30.30 

21.70 

19.50 

26.07 

26.20 

14.90 

5.90 

3.07 

3.61 

3.60 

8.07 

22.08 

26 

30.23 

22.00 

19.60 

26.26 

26.00 

14.40  E 

5.60  E 

3.20 

3.66 

3.48 

7.81 

21.72 

27 

29.80 

22.20 

19.51 

26.42 

24.41 

13.81  E 

5.30 

3.20 

3.54 

3.48 

8.58 

22.03 

28 

29.60 

22.27 

19.41 

26.54 

23.95 

13.72 

5.00  E 

3.30 

3.82 

4.08 

8.11 

21.93 

29 

29.30 

19.55 

26.92 

24.69 

13.50 

4.80  E 

3.30 

3.86 

4.17 

8.16 

21.13 

30 

E  29.00 

19.79 

27.45 

24.19 

13.42 

4.54  E 

3.50 

3.85 

4.13 

8.45 

20.93 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27.41 

21.90 

22.21 

23.83 

27.25 

19.08 

8.01 

3.65 

3.82 

3.64 

6.45 

18.04 

MAX 

30.30 

28.78 

24.70 

27.45 

28.82 

23.36 

13.89 

4.36 

4.28 

4.58 

8.58 

22.57 

MIN 

21.76 

18.58 

19.41 

20.40 

23.89 

13.42 

4.51 

2.88 

3.16 

2.59 

3.92 

8.75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E>ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  13.41. 

HIGHEST  STAGE  UAS  30.82  AT  9:00  A.M.  ON  JAN  26. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.57  ON  AUG  21. 
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DAILY  STA6E  FOR  1991 

NISSISSlPDI  RIVER  AT  COLLEOE  POINT  <U.) 


LOCATION.  LAT.  29-S9-U.  L0H6.  90-49-33.  COLLEOE  POINT  LANDING  AT  NILE  157.4  (1962  SURVEY). 
(STA.  0124010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1,125.870  SQUARE  NILES  (CONTRIRUTING).  BANKFULL 
STAGE.  17  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE.  1.06  KET  ON  GAGE.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS 
0.42  mi,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  DEC.  18.  1879.  TO  SEP.  30,  1885.  AND  DEC.  1.  1888,  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  32.32  FEET  ON  HAY  15.  1927.  LOUEST.  NINUS  0.60  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 
EXTREHES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

1 

19.50 

25.10 

20.60 

18.30 

24.85 

20.95 

11.90 

4.60 

4.40 

4.70 

4.30 

7 

2 

20.10 

24.50 

20.90 

18.50 

25.05 

20.60 

11.70 

4.60 

4.50 

4.70 

4.45 

a 

3 

20.90 

23.80 

21.20 

18.85 

25.30 

20.20 

11.35 

4.50 

4.40 

4.30 

4.90 

fl 

4 

21.30 

23.00 

21.20 

19.15 

25.30 

20.00 

10.90 

4.30 

4.30 

3.90 

5.50 

9 

5 

21.60 

22.20 

21.40 

19.30 

25.40 

19.90 

10.45 

4.20 

4.20 

3.70 

6.00 

9 

6 

21.90 

21.30 

21.45 

19.40 

25.55 

20.05 

10.20 

4.00 

4.00 

3.90 

6.40 

10 

7 

22.15 

20.30 

21.65 

19.50 

25.60 

20.30 

9.95 

3.80 

4.00 

4.20 

6.65 

10 

8 

22.40 

19.25 

21.95 

19.80 

25.70 

20.45 

9.40 

3.70 

3.90 

4.00 

6.70 

11 

9 

22.75 

18.50 

22.20 

19.95 

25.80 

20.35 

8.90 

3.60 

3.80 

3.80 

6.60 

1? 

10 

23.40 

17.90 

22.25 

20.15 

25.85 

20.25 

8.45 

3.70 

4.05 

3.80 

6.40 

14 

11 

24.00 

17.40 

22.15 

20.35 

25.90 

19.95 

8.00 

3.70 

4.20 

3.60 

6.10 

15 

12 

24.40 

16.90 

22.00 

20.60 

25.70 

19.50 

7.60 

3.70 

4.30 

3.50 

6.00 

16 

13 

24.60 

16.80 

21.70 

20.80 

25.50 

19.10 

7.10 

3.60 

4.30 

3.50 

5.90 

17 

14 

24.90 

16.70 

21.40 

21.10 

25.30 

18.65 

6.60 

3.80 

4.30 

3.50 

6.05 

17 

IS 

25.30 

16.70 

21.10 

21.50 

25.00 

18.20 

6.20 

3.80 

4.20 

3.60 

5.95 

IS 

16 

25.50 

16.50 

20.80 

21.85 

24.80 

17.70 

6.00 

3.90 

4.10 

3.60 

5.75 

19 

17 

26.00 

16.85 

20.50 

22.10 

24.65 

17.20 

5.90 

3.90 

3.90 

3.35 

5,75 

19 

18 

26.25 

IJ-oo 

20.20 

22.30 

24.55 

16.70 

5.90 

3.90 

3.80 

3.20 

5.70 

19 

19 

26.60 

17.20 

19.65 

22.60 

24.50 

16.10 

5.80 

3.80 

3.70 

3.20 

5.80 

20 

20 

26.85 

18.00 

19.20 

22.75 

24.50 

15.30 

5.80 

3.60 

3.70 

3.20 

5.90 

20 

21 

27.00 

18.50 

18.70 

22.85 

24.40 

14.50 

5.90 

3.50 

3.70 

3.10 

5.80 

20 

22 

27.05 

19.05 

18.50 

22.90 

24.40 

13.90 

6.00 

3.40 

3.70 

3.25 

6.20 

20 

23 

26.90 

19.15 

18.20 

23.00 

24.45 

13.40 

5.80 

3.40 

3.70 

3.60 

6.60 

19 

24 

27.15 

19.30 

17.90 

23.25 

24.10 

13.00 

5.70 

3.40 

3.70 

3.80 

6.90 

19 

25 

27.00 

19.55 

17.65 

23.50 

23.70 

12.65 

5.50 

3.50 

4.00 

3.90 

7.20 

19 

26 

26.M 

19,95 

17.55 

23.80 

23.40 

12.45 

5.40 

3.60 

4.10 

4.10 

7.50 

19 

27 

26.60 

20.10 

17.50 

24.00 

22.90 

12.40 

5.20 

3.90 

4.10 

4.30 

7.70 

19 

28 

26.40 

20.30 

17.45 

24.10 

22.50 

12.40 

5.00 

3.90 

4.20 

4.60 

7.60 

19 

29 

26.30 

17.50 

24.15 

22.05 

12.30 

4.80 

3.90 

4.30 

4.60 

7.60 

19 

30 

25.90 

17.90 

24.85 

21.75 

12.10 

4.60 

3.90 

4.55 

4.45 

7.70 

18 

31 

25.60 

18.10 

21.35 

4.60 

4.00 

4.10 

18 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

24.62 

19.35 

20.01 

21.51 

24.51 

17.02 

7.31 

3.84 

4.07 

3.84 

6.25 

16.13 

MAX 

27.15 

25.10 

22.25 

24.85 

25.90 

20.95 

11.90 

4.60 

4.55 

4.70 

7.70 

20.40 

MIN 

19.50 

16.50 

17.45 

18.30 

21.35 

12.10 

4.60 

3.40 

3.70 

3.10 

4.30 

7.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  14.01. 

HIGHEST  STAGE  UAS  27.15  AT  8:00  A.M.  OH  JAN  24. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.90  ON  OCT  22  AND  LATER  DATE(S). 


SSSiSSS;  SSiSSS  SSSSo  SSSSS  gssssg  SSiSiSS 
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OAILr  STAGE  fOK  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  RESERVE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-03-20,  LONG.  90-34-07.  WHARF  AT  NILE  130.7  (1962  SURVEY).  (STA.  0126006.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  WIRE  HEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  BY  NATIONAL  HEATHER  SERVICE.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED) 
1,12S,aaO  SQUARE  miles  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE,  IS  FEET.  LOH  HATER  REFERENCE 
PLANE,  0.7  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1936  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  JUNE  11,  1929.  LOUEST,  MINUS  0.1  FOOT  ON  FEB.  3,  1940. 


DAILY 

SEVEN  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.33 

21.31 

17.32 

15.49 

21.09 

17.78 

10.10 

3.60 

3.61 

3.80  E 

3.50 

7.42 

? 

16.86 

20.77 

17.53 

15.72 

21.26 

17.40 

9.99 

3.65 

3.62 

4.05  E 

3.00  F 

7.46 

3 

17.54 

20.16 

17.81 

16.07 

21.50 

17.20 

9.73 

3.58 

3.65 

3.47  E 

3.50 

8.06 

4 

17.89 

19.47  F 

17.71 

16.27 

21.58 

17.00 

9.34 

3.58 

3.74 

3.17  E 

4.00 

8.46 

5 

18.12 

F  18.37  F 

18.00 

16.36 

21.67 

16.93 

9.01 

3.30 

3.42 

3.10  E 

4.70 

8.96 

6 

18.40 

17.95 

17.95 

16.48 

21.68 

17.00 

8.80 

3.20 

3.31 

2.96  E 

5.10 

9.55 

7 

18.60 

17.04 

18.12 

16.61 

21.75 

17.36 

8.49 

3.22 

2.95 

E 

2.90  E 

5.50 

10.23 

n 

18.89 

16.05 

18.42 

16.85 

22.03 

17.40  F 

8.05 

3.04 

2.76 

E 

2.90  E 

5.60 

10.84 

9 

19.12 

15.34 

18.53 

17.01 

22.04 

17.34 

7.55 

2.98 

2.88 

E 

2.80  E 

5.50 

11.88 

10 

19.74 

14.78 

18.62 

17.16 

22.04 

17.20 

7.03 

2.97 

3.14 

E 

2.80  E 

5.30 

13.00 

11 

20.35 

14.50 

18.60 

17.34 

22.06 

17.00 

6.64 

2.96 

3.28 

E 

2.70  E 

5.10 

13.96 

1? 

20.56 

14.10 

18.60 

17.59 

21.88 

16.62 

6.17 

2.94 

3.36 

E 

2.60  E 

5.10 

14.74 

13 

20.95 

13.80 

18.40 

17.77 

21.74 

16.22 

5.81 

2.92 

3.37 

E 

2.60  E 

5.00 

15.50 

14 

21.20 

13.77 

18.10 

17.96 

21.48 

15.85 

5.47 

2.94 

3.44 

E 

2.80  E 

5.10 

16.29 

15 

21.40 

13.73 

17.80 

18.39 

21.37 

15.42 

5.28 

2.94 

3.54 

E 

2.90  E 

5.10 

16.89 

16 

21.80 

13.66 

17.70 

18.58 

21.10 

15.09 

5.13 

3.04 

3.30 

E 

2.90  E 

5.00 

17.36 

17 

22.10 

13.88 

17.70 

18.82 

20.91 

14.62 

5.09 

3.08 

3.00 

E 

2.70  E 

4.90 

17.70 

18 

22.40 

13.97 

17.20 

18.98 

20.83 

14.22 

5.15 

3.14 

3.00 

E 

2.50  E 

4.80 

17.89 

19 

22.80 

F  14.19 

16.90 

19.20 

20.86 

13.72 

5.21 

2.95 

2.90 

E 

2.40  E 

4.90 

18.22 

20 

23.00 

14.80 

16.50 

19.39 

20.70 

13.03 

5.12 

3.01 

2.80 

E 

2.40  E 

5.00 

18.65 

21 

23.00 

15.20 

16.10 

19.47 

20.80 

12.31 

5.27 

2.88 

3.00 

E 

2.30  E 

4.90 

18.61 

22 

23.00 

15.60 

15.90 

19.53 

20.80 

11.80 

5.29 

2.88 

2.80 

E 

2.40  E 

5.00 

18.28 

23 

22.90 

15.80 

15.50 

19.67 

20.80 

11.40 

5.24 

2.87 

2.81 

E 

2.70  E 

5.20 

18.32 

24 

23.10 

15.90 

15.40 

19.78 

20.40  F 

10.99 

5.07 

2.71 

2.78 

E 

3.00  E 

5.30 

18.12 

2S 

23.02 

16.20 

15.10 

20.06 

20.00 

10.80 

4.44 

2.71 

2.91 

E 

3.10  E 

5.70 

17.93 

26 

22.83 

16.50 

14.94 

20.49 

19.90 

10.58 

4.24 

2.70 

3.11 

E 

3.20  E 

6.00 

17.81 

27 

22.73 

16.70 

14.97 

20.40 

19.52 

10.56 

3.93 

2.83 

3.20 

E 

3.60  E 

6.10 

17.84 

28 

22.50 

16.98 

14.91 

20.40 

19.09 

10.50 

3.76 

2.71 

3.37 

E 

3.70  E 

6.50 

17.62 

29 

22.40 

15.08 

20.60 

18.77 

10.36 

3.61 

2.83 

3.68 

E 

3.70  E 

6.50 

17.35 

30 

31 

22.21 

21.79 

15.17 

21.22 

18.49 

10.27 

3.51 

2.99 

3.79 

E 

3.70  E 

6.70 

17.00 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

20.89 

16.09 

16.97 

18.32 

20.85 

14.47 

6.16 

3.05 

3.22 

3.01 

5.12 

14.79 

MAX 

23.10 

21.31 

18.62 

21.22 

22.06 

17.78 

10.10 

3.65 

3.79 

4.05 

6.70 

18.65 

MIN 

16.33 

13.66 

14.91 

15.49 

18.22 

10.27 

3.51 

2.70 

2.76 

2.30 

3.00 

7.42 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  36S 
E>ESTINATED  F^NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  11.89. 

HIGHEST  STAGE  HAS  23.19  AT  11:00  A.M.  ON  JAN  24. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  2.30  ON  OCT  21. 


DAILY  STAGE  FM  1991 
MISSISSIPPI  KIVER  AT  ROHNET  CAME  (U.) 

LOCATION.  UT.  29-59-S5.  LONG.  90-26-35.  ON  LEFT  BANK  NEAR  LONER  GUIDE  LEVEE  OF  BONNET  CARRE 
SPILLWAY  AT  MILE  127.1  (1962  SURVEY).  (STA.  0128007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1,125.890  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE.  14  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.68  mT  ON  GAGE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN 
CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  0.08  FOOT, 
N6VD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  19,  1930  TO  1973,  1975  TO  1980,  1982  TO  DATE.  BUT  ONLY  ABOVE  TEN 
FEET  FOR  1953  TO  1984. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.79  FEET  (FROM  WATERMARK)  ON  JUNE  10,  1929.  LOWEST,  MINUS  0.62  FOOT  ON  JAN. 
24  AND  25,  1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


DAILY  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NVGO  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.20 

19.50 

8.97 

3.40 

3.20 

2.80 

2 

15.50 

14.20 

8.85 

3.30 

3 

16.20 

14.80 

19.80 

15.50 

8.63 

3.00 

6.25 

4 

16.35 

17.80 

16.30 

14.80 

20.10 

15.40 

3.10 

3.80 

5 

17.35 

16.50 

14.80 

15.33 

3.13 

3.03 

4.35 

6 

16.45 

16.45 

15.20 

19.98 

15.38 

4.60 

7.35 

7 

17.25 

15.35 

16.60 

20.00 

2.75 

4.90 

7.70 

8 

17.30 

14.80 

16.65 

15.50 

20.30 

15.90 

6.98 

2.50 

4.95 

9 

17.50 

20.40 

6.50 

2.20 

10 

18.30 

20.50 

15.80 

6.00 

1.90 

11 

18.65 

13.00 

17.05 

15.80 

15.50 

5.50 

1.80 

11.50 

12 

17.00 

16.10 

15.15 

4.ra 

13 

12.80 

16.90 

16.20 

20.00 

14.80 

13.05 

14 

19.40 

16.70 

16.38 

19.80 

14.40 

IS 

19.75 

12.50 

16.40 

19.55 

2.15 

16 

20.05 

16.30 

16.80 

19.44 

2.65 

2.10 

14.70 

17 

20.40 

17.40 

19.25 

13.40 

2.15 

14.90 

18 

20.50 

15.60 

17.75 

13.00 

2.75 

2.05 

4.30 

15.00 

19 

15.12 

17.80 

12.50 

4.40 

2.88 

2.15 

4.20 

20 

19.10 

11.80 

2.60 

15.60 

21 

14.10 

14.20 

19.10 

11.10 

2.40 

2.95 

2.10 

22 

14.60 

14.30 

19.20 

4.20 

2.30 

23 

21.05 

19.20 

4.20 

2.28 

2.95 

24 

21.30 

18.80 

4.10 

2.88 

2.55 

2.10 

15.25 

25 

21.25 

15.00 

13.60 

18.45 

3.90 

2.45 

1.95 

5.28 

26 

15.27 

13.60 

3.74 

2.35 

5.45 

27 

15.48 

13.62 

9.54 

3.95 

2.30 

28 

20.80 

15.53 

13.48 

17.50 

9.20 

29 

20.40 

13.65 

19.50 

17.05 

3.18 

2.40 

30 

31 

20.30 

20.25 

19.50 

16.85 

16.70 

3.28 

3.30 

3.05 

3.00 

14.20 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

19.12 

15.00 

15.53 

16.41 

19.16 

13.75 

5.25 

2.70 

2.69 

2.45 

4.46 

12.32 

MAX 

21.30 

17.80 

17.05 

19.50 

20.50 

15.90 

8.97 

3.40 

3.05 

3.30 

5.45 

15.60 

MIN 

15.50 

12.50 

13.48 

14.20 

16.70 

9.20 

3.18 

2.28 

2.30 

1.80 

2.80 

6.25 

DAYS 

20 

14 

21 

16 

23 

17 

18 

8 

9 

20 

10 

11 

TM  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  187 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  11.90. 

HIGHEST  STAGE  WAS  21.30  AT  5:42  A.M.  ON  JAN  24. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  1.80  ON  OCT  11. 


13 


DAILY  STAGE  FM  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  NEW  ORLEANS  (CARROLLTON),  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-S6-05,  LONG.  90-08-10.  CORPS  OF  ENGINEERS  DOCK  AT  NILE  102.8  (1962  SURVEY). 
(STA.  0130007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125.910  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  11.0  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.A8  FOOT  ON  CAGE.  NATURAL  FLOW  IS  AFFECTED  BY 
TIDES.  GAGE  PRIOR  TO  1957  WAS  AT  NILE  103.5. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  JAN.  12,  1872  TO  DATE.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY.  1851,  1852,  1879  TO 
1950,  1969,  1971,  AND  1973  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  1928  TO  1936  AND  19M  TO  1^. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.27  FEET  OH  APR.  25,  1922.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  27,  1872. 

MAXIMUM,  1,557,000  CFS  WAS  OBSERVED  ON  MAY  18,  1927  (STAGE,  20.5),  AT  MERAUX,  LA.  (NILE  87.1). 
BUT  FLOW  UAS  AFFECTED  BY  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  81.6) 
MINIMUM,  49,200  CFS  OBSERVED  ON  NOV.  1,  1939  (STAGE,  1.2). 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1986  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.87 

15.59 

12.92 

11.10 

15.45 

12.95 

7.12 

2.82 

3.20 

3.35 

3.12 

4.42 

? 

12.33 

15.20 

13.00 

11.23 

15.60 

12.67 

7.02 

2.87 

3.16 

3.70 

2.60 

4.41 

3 

12.89 

14.72 

13.20 

11.55 

15.75 

12.50 

6.80 

2.88 

3.25 

3.10 

2.72 

4.83 

4 

13.14 

14.10 

12.95 

11.71 

15.75 

12.42 

6.60 

2.96 

3.40 

2.80 

3.05 

4.99 

5 

13.39 

13.78 

13.10 

11.74 

15.90 

12.35 

6.35 

2.98 

3.28 

2.70 

3.28 

5.39 

6 

13.49 

13.08 

13.06 

11.84 

15.82 

12.46 

6.27 

2.83 

3.00 

2.55 

3.49 

5.74 

7 

13.56 

12.37 

13.15 

11.86 

15.90 

12.85 

6.12 

2.82 

2.55 

2.42 

3.75 

6.15 

a 

13.70 

11.68 

13.35 

12.17 

16.11 

12.90 

5.77 

2.64 

2.28 

2.30 

3.90 

6.66 

9 

13.87 

11.18 

13.43 

12.32 

16.22 

12.90 

5.35 

2.46 

2.33 

2.08 

3.80 

7.48 

10 

14.32 

10.82 

13.50 

12.38 

16.16 

12.83 

4.94 

2.12 

2.47 

2.15 

3.64 

8.21 

11 

14.85 

10.44 

13.48 

12.56 

16.20 

12.65 

4.54 

2.18 

2.57 

2.13 

3.49 

8.98 

1? 

14.91 

10.26 

13.46 

12.85 

16.10 

12.27 

4.16 

2.05 

2.76 

2.18 

3.45 

9.57 

13 

15.22 

10.20 

13.47 

13.00 

15.90 

11.85 

3.75 

2.04 

2.80 

2.14 

3.39 

10.17 

14 

15.35 

10.19 

13.28 

13.15 

15.70 

11.59 

3.52 

2.40 

2.86 

2.38 

3.58 

10.72 

15 

15.65 

10.16 

13.07 

13.50 

15.60 

11.25 

3.44 

2.30 

2.97 

2.45 

3.54 

11.15 

16 

15.85 

10.07 

12.96 

13.60 

15.40 

10.94 

3.35 

2.48 

2.88 

2.62 

3.41 

11.55 

17 

16.15 

10.35 

13.00 

13.68 

15.25 

10.60 

3.38 

2.56 

2.70 

2.33 

3.33 

11.75 

18 

16.36 

10.43 

12.50 

13.80 

15.18 

10.29 

3.47 

2.65 

2.84 

1.96 

3.40 

11.80 

19 

16.87 

10.68 

12.09 

13.88 

15.25 

10.00 

3.54 

2.52 

2.75 

1.80 

3.23 

12.12 

20 

16.76 

10.98 

11.77 

14.04 

15.23 

9.40 

3.51 

2.53 

2.63 

1.90 

3.35 

12.65 

21 

16.84 

11.28 

11.45 

14.10 

15.30 

8.80 

3.74 

2.43 

2.60 

1.80 

3.12 

12.55 

2? 

16.76 

11.59 

11.38 

14.15 

15.50  E 

8.40 

3.77 

2.29 

2.40 

1.75 

3.42 

12.35 

16.70 

11.53 

10.98 

14.29 

15.55  E 

8.00 

3.69 

2.23 

2.36 

1.90 

3.57 

12.47 

24 

16.95 

11.60 

10.80 

14.44 

15.13 

7.75 

3.57 

2.17 

2.28 

2.05 

3.76 

12.40 

25 

16.88 

11.92 

10.67 

14.79 

14.82 

7.55 

3.40 

2.12 

2.35 

2.20 

4.07 

12.27 

26 

16.67 

12.16 

10.70 

15.25 

14.73 

7.45 

3.23 

2.00 

2.50 

2.55 

4.37 

12.15 

27 

16.48 

12.37 

10.83 

15.03 

14.40 

7.45 

2.97 

2.36 

2.58 

2.77 

4.50 

12.19 

28 

16.43 

12.50 

10.80 

15.10 

14.08 

7.35 

2.85 

2.11 

2.73 

3.12 

4.37 

11.98 

29 

16.40 

11.24 

15.23 

13.74 

7.25 

2.68 

2.27 

3.07 

3.14 

4.36 

11.68 

30 

16.25 

11.00 

15.70 

13.50 

7.17 

2.62 

2.55 

3.35 

3.37 

4.40 

11.50 

31 

15.92 

11.16 

13.29  - 

2.73 

2.88 

3.04 

11.05 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

15.25 

11.83 

12.31 

13.33 

15.31 

10.49 

4.33 

2.47 

2.76 

2.48 

3.58 

9.72 

MAX 

16.95 

15.59 

13.50 

15.70 

16.22 

12.95 

7.12 

2.98 

3.40 

3.70 

4.50 

12.65 

NIN 

11.87 

10.07 

10.67 

11.10 

13.29 

7.17 

2.62 

2.00 

2.28 

1.75 

2.60 

4.41 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
ExESTIMATEO 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.64. 

HIGHEST  STAGE  UAS  17.05  AT  11:00  P.M.  ON  JAN  24. 
LOWEST  STAGE  IMS  1.24  ON  OCT  13. 
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DAILY  STAfiE  FM  1991 

MISSISSIPPI  tIVER  (lUU)  AT  NARVEY  LOCK  (LA.> 


LOCATION.  LAT.  29-54-35,  LQHC.  90-05-04.  OH  FORERAY  LOCK  HALL  AT  NILE  96.3  (1962  SURVEY). 

(STA.  0132007.) 

CAGE.  HIRE  UEI6MT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  RANKFULL  STAGE,  9.5  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  0.35  FOOT  ON  GAGE. 
PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  UAS  AT  H.l.G. 

RECORDS  AVAILARLE.  STAGE,  JAN.  1,  1924,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.42  FEET  OH  APR.  24,  1927.  LOUEST.  MINUS  0.A8  FOOT  ON  DEC.  17  AND  18,  1953. 
EXTREMES  HAVE  REEN  ADJUSTED  TO  HGVO. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.40 

14.85 

11.90 

10.50 

14.60 

12.30 

6.70 

2.51 

2.82 

3.15 

3.17 

4.19 

2 

11.70 

14.30 

12.20 

10.60 

14.70 

12.00 

6.67 

2.67 

2.95 

3.42 

2.33 

4.20 

3 

12.30 

13.95 

12.35 

10.90 

14.72 

11.77 

6.45 

2.75 

3.17 

2.79 

2.67 

4.52 

4 

12.48 

13.35 

12.25 

14.67 

11.71 

6.36 

2.70 

3.00 

2.70 

2.92 

4.65 

5 

12.55 

12.95 

12.30 

11.00 

14.80 

11.65 

5.97 

2.64 

2.91 

2.37 

4.98 

6 

12.62 

12.35 

12.33 

11.27 

14.85 

11.67 

5.90 

2.65 

2.88 

2.26 

3.16 

5.43 

7 

12.83 

11.74 

12.42 

11.40 

14.80 

12.10 

5.65 

2.38 

2.38 

2.45 

3.67 

5.83 

8 

12.90 

10.98 

12.60 

11.55 

15.03 

12.10 

5.51 

2.15 

2.10 

2.52 

3.83 

6.35 

9 

12.95 

10.50 

12.64 

11.79 

15.35 

12.11 

4.99 

2.01 

2.25 

2.25 

3.73 

6.96 

10 

13.50 

10.18 

12.65 

11.78 

15.18 

12.08 

4.60 

1.95 

2.54 

2.45 

3.38 

7.35 

11 

13.98 

10.00 

12.72 

11.89 

15.08 

12.90 

4.30 

1.83 

2.60 

2.42 

3.15 

8.24 

12 

14.05 

9.80 

12.79 

11.98 

15.04 

11.40 

4.00 

1.85 

2.72 

2.38 

3.18 

8.90 

13 

9.59 

■am 

12.26 

14.98 

11.31 

3.60 

1.86 

2.90 

2.10 

3.19 

9.60 

14 

14.45 

9.62 

12.60 

12.44 

14.92 

11.10 

3.28 

2.33 

2.93 

2.35 

3.68 

10.00 

15 

14.87 

9.63 

12.38 

12.80 

14.60 

10.55 

3.25 

2.35 

2.96 

2.45 

3.44 

10.44 

16 

14.90 

9.49 

12.20 

12.80 

14.52 

10.29 

3.13 

2.27 

2.78 

2.44 

3.30 

10.81 

17 

15.12 

9.81 

12.26 

12.90 

14.50 

10.15 

3.15 

2.32 

2.58 

2.30 

3.23 

11.00 

18 

15.25 

9.76 

11.90 

12.95 

14.48 

9.85 

3.20 

2.06 

2.75 

1.91 

3.57 

11.10 

19 

15.94 

10.03 

11.45 

13.02 

14.45 

9.48 

3.35 

2.41 

2.55 

1.70 

3.46 

11.37 

20 

15.97 

10.45 

11.10 

13.20 

14.30 

9.05 

3.32 

1.96 

2.54 

1.94 

3.55 

12.00 

21 

15.71 

10.65 

10.95 

13.39 

14.31 

8.37 

3.49 

2.10 

2.62 

1.63 

3.59 

11.97 

22 

15.75 

10.85 

10.98 

13.42 

14.55 

7.94 

3.44 

1.97 

2.60 

1.70 

3.68 

11.78 

23 

15.68 

10.90 

13.48 

14.43 

7.58 

3.14 

1.90 

2.40 

2.20 

3.30 

11.65 

24 

15.90 

10.95 

13.58 

14.18 

7.28 

3.26 

1.85 

2.38 

1.79 

3.20 

11.63 

25 

15.85 

11.25 

10.10 

13.85 

13.93 

7.10 

3.20 

1.86 

2.52 

2.46 

3.70 

11.47 

26 

15.75 

11.35 

10.04 

14.29 

13.68 

7.07 

3.18 

1.92 

2.42 

2.82 

3.90 

11.37 

27 

15.70 

11.80 

10.15 

14.43 

13.40 

6.97 

2.72 

2.27 

2.39 

3.05 

4.05 

11.35 

28 

15.55 

11.70 

10.13 

14.21 

13.25 

6.87 

2.61 

2.15 

2.85 

3.30 

4.07 

11.35 

29 

15.35 

10.15 

10.30 

14.29 

14.77 

12.90 

12.65 

6.85 

6.78 

2.61 

2.44 

2.65 

3.37 

3.32 

4.17 

4.23 

11.25 

10.95 

31 

10.55 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

14.38 

11.17 

11.60 

12.65 

14.37 

9.95 

4.07 

2.24 

2.68 

2.48 

3.47 

9.14 

MAX 

15.97 

14.85 

12.79 

14.77 

15.35 

12.90 

6.70 

2.80 

3.25 

3.42 

4.23 

12.00 

MIN 

11.40 

9.49 

10.04 

10.50 

12.62 

6.78 

2.61 

1.83 

2.10 

1.63 

2.33 

4.19 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUNRER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.17. 
HIGHEST  STAGE  UAS  15.97  OH  JAN  20. 

LOUEST  STAGE  UAS  1.63  ON  OCT  21. 
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DAILY  STAGE  FOt  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  (lUU)  AT  INNER  NARMR  NAVIGATION  CANAL  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-57-46,  LONG.  90-01-45.  ON  HANDRAIL  OF  FOREBAY  UALL  AT  MILE  92.7  (1962  SURVEY). 
(STA.  0134007.) 

GAGE.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  8.5  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.15  FOOT  ON  GAGE. 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  20.48  FEET.  NGVD. 

RECORUS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1945  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  17.52  FEET  FROM  APR.  27  TO  29.  1945  AND  FEB.  10  AND  MAR.  4.  1950.  LOWEST, 
MINUS  0.48  FOOT  OH  DEC.  15,  1953  AND  JAN.  4,  1^.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.5 

13.6 

11.7 

10.1 

13.5 

11.5 

6.4 

2.6 

3.1 

3.3 

3.1 

4.0 

2 

11.1 

13.4 

11.6 

10.1 

13.7 

11.4 

6.3 

2.7 

3.1 

3.3 

2.5 

4.0 

3 

11.4 

13.0 

11.8 

10.1 

13.7 

11.2 

6.3 

2.8 

3.4 

3.7 

2.3 

4.5 

4 

11.7 

12.5 

11.4 

10.7 

13.9 

11.1 

6.0 

2.9 

3.2 

2.8 

2.6 

4.5 

5 

12.0 

12.2 

11.7 

10.5 

14.2 

11.1 

5.8 

2.7 

3.1 

3.8 

2.8 

4.7 

6 

12.1 

11.7 

11.7 

10.6 

13.8 

11.1 

5.7 

2.6 

2.8 

2.2 

3.0 

5.1 

7 

12.1 

11.9 

11.7 

10.7 

14.1 

11.6 

5.4 

2.9 

2.3 

2.2 

3.2 

5.5 

8 

12.1 

10.3 

12.0 

11.0 

14.4 

11.5 

5.3 

2.3 

2.5 

2.4 

3.5 

6.0 

9 

12.1 

9.8 

11.9 

11.0 

14.4 

11.6 

5.0 

2.4 

2.3 

2.2 

3.4 

6.7 

10 

12.8 

9.6 

11.9 

11.0 

14.3 

11.6 

5.0 

1.8 

2.6 

2.1 

3.2 

7.3 

11 

13.2 

9.3 

12.0 

11.3 

14.2 

11.5 

4.0 

1.9 

2.5 

2.1 

3.2 

7.9 

12 

13.3 

9.2 

12.0 

11.6 

14.4 

11.1 

3.7 

1.9 

2.7 

2.0 

3.2 

8.4 

13 

13.4 

9.1 

12.0 

11.6 

14.6 

10.7 

3.5 

1.9 

2.7 

2.1 

3.3 

9.2 

14 

13.6 

9.1 

12.0 

11.8 

13.9 

10.4 

3.2 

2.2 

3.0 

2.4 

3.2 

9.5 

15 

13.8 

9.0 

11.8 

12.2 

14.0 

10.1 

3.1 

2.3 

2.9 

2.5 

3.2 

9.8 

16 

14.5 

9.1 

11.4 

12.3 

13.9 

10.0 

3.1 

2.3 

2.8 

2.5 

3.2 

10.4 

17 

14.5 

9.3 

11.6 

12.1 

13.6 

9.7 

3.1 

2.4 

2.8 

2.0 

3.1 

10.5 

18 

14.4 

9.5 

11.7 

12.2 

13.3 

9.4 

3.3 

2.3 

2.8 

2.0 

3.1 

10.5 

19 

14.8 

9.7 

10.9 

12.3 

13.4 

9.0 

3.4 

2.4 

2.7 

1.7 

3.0 

10.8 

20 

14.8 

9.9 

10.4 

12.4 

13.5 

8.4 

3.2 

2.4 

2.7 

1.8 

3.1 

11.2 

21 

14.8 

10.2 

10.5 

12.4 

13.6 

8.1 

3.5 

2.5 

2.7 

1.7 

3.1 

11.3 

22 

14.9 

10.5 

10.2 

12.6 

13.7 

7.6 

3.1 

2.5 

2.3 

1.8 

2.9 

11.1 

23 

14.7 

10.5 

9.9 

12.7 

13.9 

7.2 

3.3 

2.0 

2.5 

1.8 

3.3 

11.3 

24 

15.5 

10.2 

9.5 

12.8 

13.4 

7.1 

3.2 

1.8 

2.5 

2.2 

3.5 

11.2 

25 

14.9 

10.5 

9.6 

13.2 

13.1 

7.0 

3.1 

1.8 

2.2 

2.4 

3.7 

10.8 

26 

14.5 

10.8 

9.6 

13.6 

13.2 

6.9 

2.9 

1.8 

2.4 

2.8 

4.2 

10.9 

27 

14.6 

11.0 

9.8 

13.5 

12.9 

6.7 

2.7 

1.6 

2.5 

2.8 

4.0 

10.9 

28 

14.4 

11.1 

9.6 

13.5 

12.6 

6.5 

2.5 

2.2 

2.7 

3.2 

4.2 

10.7 

29 

14.4 

10.0 

13.5 

12.3 

6.6 

2.4 

2.1 

3.1 

3.3 

4.0 

10.2 

30 

31 

14.4 

14.1 

9.9 

10.0 

14.1 

12.0 

12.0 

6.6 

2.3 

2.5 

2.7 
2.6  - 

3.3 

3.9 

2.9 

4.0 

10.3 

9.9 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

13.5 

10.6 

11.0 

11.9 

13.6 

9.5 

3.9 

2.3 

2.7 

2.5 

3.3 

8.7 

MAX 

15.5 

13.6 

12.0 

14.1 

14.6 

11.6 

6.4 

2.9 

3.4 

3.9 

4.2 

11.3 

MIN 

10.5 

9.0 

9.5 

10.1 

12.0 

6.5 

2.3 

1.6 

2.2 

1.7 

2.3 

4.0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  7.8. 


HIGHEST  STAGE  HAS  15.5  OH  JAN  24. 


LOWEST  STAGE  WAS  1.6  ON  AUG  27. 


365 
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DAILY  STAGE  FOK  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  CHALNETTE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-56-42.  LONG.  90-00-12  PIER  ON  UPSTREAM  END  OF  AMERICAN  SUGAR  REFINERY  WHARF, 
NEAR  CNALMETTE  SLIP,  AND  AT  NILE  91.0  (1962  SURVEY).  (STA.  0136007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1.125,920  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  8.0  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  6.08  FOOT  ON  GAGE.  GAGE  PRIOR  TO  NAY  17,  1951, 

WAS  0.3  NILE  DOWNSTREAM.  SUBTRACT  0.1  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1954  TO  1964.  PRIOR  TO  1974 
GAGE  ZERO  WAS  MINUS  2.22  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  23,  1923,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.58  FEET  ON  APR.  25  AND  26,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.52  FOOT  ON  JAN.  24  AND  26, 
1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.29 

11.08 

9.63 

13.24 

11.13 

6.13 

2.42 

2.81 

3.10 

2.98 

3.86 

2 

10.64 

11.16 

9.68 

13.30 

10.90 

6.14 

2.52 

2.81 

3.40 

2.29 

3.81 

3 

11.09 

11.33 

9.96 

13.37 

10.74 

5.97 

2.52 

2.92 

2.84 

2.35 

4.15 

4 

11.30  F 

11.86 

11.09 

10.09 

13.43 

10.69 

5.75 

2.63 

3.20 

2.47  F 

3.00 

4.21 

5 

11.45 

11.64 

11.19 

10.10 

13.58 

10.64 

5.56 

2.70 

3.10 

2.41 

2.67 

4.53 

6 

11.56 

11.03 

11.20 

10.21 

13.49 

10.70 

5.50 

2.52 

2.82 

2.29 

2.80 

4.89 

7 

11.54 

10.45 

11.20 

10.29 

13.53 

11.15 

5.40 

2.55 

2.41 

2.13 

3.10 

5.30 

8 

11.51 

9.80 

11.38 

10.50 

13.79 

11.20 

5.12 

2.20 

2.10 

2.05 

3.26 

5.73 

9 

11.62 

9.40 

11.49 

10.67 

13.84 

11.20 

4.83 

2.05 

1.83 

3.24 

6.42 

10 

12.13 

9.14 

11.50 

10.69 

13.87 

11.14 

4.42 

2.27 

1.90 

7.00 

11 

12.60 

8.80 

11.49 

10.84 

13.81 

10.98 

4.11 

2.38 

1.87 

7.70 

12 

12.57 

8.78 

11.46 

11.10 

13.77 

10.58 

3.70 

2.50 

1.93  F 

3.00 

8.20 

13 

12.81 

8.73 

11.52 

11.23 

13.63 

10.26 

3.37 

1.62 

2.55 

1.93 

3.00 

14 

12.98 

8.67 

11.35 

11.37 

13.50 

10.03 

3.12 

1.96 

2.60 

2.17 

3.22 

15 

13.32 

8.68 

11.14 

11.69 

13.41 

9.74 

3.00 

1.99 

2.73 

2.28 

3.15 

16 

13.47 

8.58 

11.10 

11.66 

13.20 

9.53 

2.89 

2.10 

2.65 

2.42 

3.02 

17 

13.67 

8.88 

11.18 

11.72 

13.09 

9.22 

2.94 

2.22 

2.49 

2.10 

2.92 

18 

13.81 

8.99 

10.75 

11.83 

13.06 

9.00 

3.11 

2.30 

2.69 

1.78 

3.02 

19 

14.33 

9.21 

10.37 

11.95 

13.08 

8.70 

3.11 

2.20 

2.52 

1.61 

2.80 

20 

14.24 

9.38 

10.04 

12.10 

12.97 

8.20 

3.04 

2.13 

2.48 

1.70 

2.87  F 

10.60 

21 

14.20 

9.60 

9.75 

12.11 

13.10 

7.68 

3.33 

2.03 

2.42 

1.61 

2.59 

10.83 

22 

14.20 

9.90 

9.77 

12.17 

13.33 

7.33 

3.37 

1.53 

2.28 

1.58 

2.87 

10.70 

23 

14.13 

9.74 

9.33 

13.40 

7.02 

3.30 

2.10 

1.70 

3.00 

10.80 

24 

14.30 

9.90 

9.18 

13.00 

6.78 

3.20 

2.00 

1.95 

3.20 

10.68 

25 

14.26 

10.12 

9.14 

12.70 

6.60 

3.01 

2.10 

2.12 

3.51 

10.60 

26 

14.14 

10.32 

9.20 

12.68 

6.44 

2.89 

2.25 

2.55 

3.77 

10.49 

27 

14.00 

10.57 

9.40 

12.36 

6.44 

2.68 

2.00 

2.46 

2.80 

3.90 

28 

13.97 

10.61 

9.32 

12.08 

6.30 

2.50 

1.71  F 

1.91 

3.30 

3.81 

29 

13.92  - 

9.80 

13.02 

11.74 

6.20 

2.40 

1.87 

2.80 

3.25 

3.86 

30 

13.82  - 

9.50 

13.50 

11.63 

6.18 

2.22 

2.13 

3.10 

3.20 

3.88 

9.89 

31 

13.50  - 

9.64 

11.42 

2.34 

2.49  - 

2.79  - 

9.52 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

12.95 

9.71 

10.55 

11.17 

13.11 

9.09 

3.82 

2.19 

2.52 

2.29 

3.11 

7.61 

MAX 

14.33 

11.86 

11.52 

13.50 

13.87 

11.20 

6.14 

2.70 

3.20 

3.40 

3.90 

10.83 

MIN 

10.29 

8.58 

9.14 

9.63 

11.42 

6.18 

2.22 

1.53 

1.91 

1.58 

2.29 

3.81 

DAYS 

31 

25 

31 

24 

31 

30 

31 

23 

30 

31 

28 

21 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  336 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  7.38. 

HIGHEST  STAGE  WAS  14.39  AT  2:15  A.M.  ON  JAN  25. 
LOWEST  STAGE  HAS  1.02  ON  OCT  13. 
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DAILY  STAGE  FOG  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  (lUU)  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 

LOCATIOM.  LAT.  29-54-50,  LONG.  09-50-20.  ON  fOREBAY  LOCK  UALL  AT  MILE  80.3  (1962  SURVEY). 

(STA.  0138004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  7.5  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.08  FOOT  OH  GAGE.  PRIOR  TO 
1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.22  FOOT,  N.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAY  1,  1956,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.11  FEET  ON  APR.  7,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.15  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.85 

12.93 

10.60 

9.32 

12.75 

10.65 

5.81 

2.50 

2.90 

2.15 

2.88 

3.52 

? 

10.25 

12.55 

10.82 

9.39 

12.80 

10.49 

5.77 

2.61 

2.35 

3.26 

2.04 

3.55 

3 

10.72 

12.10 

10.99 

9.68 

12.91 

10.30 

5.74 

2.63 

2.76 

2.71 

2.20 

3.80 

4 

10.86 

11.62 

10.70 

9.75 

12.98 

10.23 

5.47 

2.70 

2.95 

2.44 

2.40 

3.90 

5 

11.02 

11.24 

10.80 

9.79 

13.10 

10.28 

5.34 

2.51 

2.80 

2.34 

2.60 

4.26 

6 

11.12 

10.70 

10.79 

9.90 

13.01 

10.35 

5.25 

2.50 

2.48 

2.17 

2.59 

4.57 

7 

11.11 

10.10 

10.68 

9.97 

13.07 

10.78 

5.05 

2.37 

2.12 

2.21 

2.74 

4.90 

8 

11.13 

9.50 

10.89 

10.18 

13.25 

10.86 

4.80 

2.10 

1.87 

2.16 

2.82 

4.90 

9 

11.31 

9.14 

10.91 

10.30 

13.26 

10.87 

4.30 

2.03 

1.99 

2.10 

2.73 

5.30 

10 

11.80 

8.88 

10.96 

10.25 

13.23 

10.84 

4.05 

2.20 

2.10 

2.59 

6.68 

11 

12.22 

8.66 

10.92 

10.41 

13.20 

10.66 

3.71 

1.45 

2.31 

1.90 

2.38 

7.20 

12 

12.21 

8.55 

10.89 

10.70 

13.17 

10.23 

3.34 

1.50 

2.49 

2.00 

2.32 

7.92 

13 

12.40 

8.53 

11.10 

10.81 

13.01 

9.94 

3.00 

1.55 

2.51 

1.95 

2.25 

8.33 

14 

12.51 

8.47 

10.89 

10.90 

12.85 

9.73 

2.82 

1.90 

2.58 

2.00 

2.30 

8.85 

15 

12.90 

8.50 

10.75 

11.24 

12.78 

9.44 

2.71 

1.95 

2.68 

2.20 

2.57 

9.15 

16 

13.03 

8.36 

10.69 

11.19 

12.68 

9.26 

2.61 

2.12 

2.55 

2.26 

2.72 

9.46 

17 

13.27 

8.64 

10.78 

11.28 

12.59 

8.98 

2.68 

2.21 

2.38 

2.03 

2.65 

9.69 

18 

13.41 

8.72 

10.39 

11.40 

12.52 

8.72 

2.79 

2.30 

2.38 

1.53 

2.85 

9.65 

19 

13.98 

8.95 

9.98 

11.50 

12.59 

8.42 

2.84 

2.18 

2.02 

1.40 

2.55 

10.20 

20 

13.80 

9.13 

9.72 

11.59 

12.50 

7.86 

2.83 

2.10 

2.04 

1.56 

2.61 

10.50 

21 

13.83 

9.36 

9.33 

11.57 

12.60 

7.39 

3.05 

1.93 

2.13 

1.60 

2.48 

10.48 

22 

13.72 

9.68 

9.35 

11.61 

12.85 

7.04 

2.48 

1.75 

1.96 

1.62 

2.55 

10.30 

23 

13.70 

9.53 

8.98 

11.75 

12.90 

6.72 

2.90 

1.70 

1.90 

1.50 

2.70 

10.37 

74 

13.80 

9.67 

8.81 

11.86 

12.50 

6.50 

2.37 

1.60 

1.75 

1.75 

3.30 

10.20 

25 

13.77 

9.91 

8.79 

12.20 

12.33 

6.30 

2.87 

1.62 

1.98 

1.95 

3.30 

10.10 

76 

13.66 

10.10 

8.83 

12.65 

12.32 

6.16 

2.70 

1.75 

2.14 

2.25 

3.50 

10.08 

27 

13.50 

10.29 

9.00 

12.52 

11.95 

6.20 

2.45 

1.95 

2.31 

2.42 

3.75 

10.03 

78 

13.49 

10.33 

9.00 

12.55 

11.66 

6.02 

2.13 

1.80 

2.47 

2.95 

3.35 

9.88 

29 

13.53 

9.47 

12.58 

11.42 

5.93 

1.98 

1.91 

2.10 

2.92 

3.62 

9.76 

30 

13.39 

9.18 

13.00 

11.14 

5.88 

2.27 

2.05 

2.10 

2.50 

3.58 

9.50 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

12.53 

9.79 

10.14 

11.06 

12.61 

8.77 

3.50 

2.06 

2.31 

2.15 

2.76 

7.94 

MAX 

13.98 

12.93 

11.10 

13.00 

13.26 

10.87 

5.81 

2.70 

2.95 

3.26 

3.75 

10.50 

MIN 

9.85 

8.36 

8.79 

9.32 

10.95 

5.88 

1.98 

1.45 

1.75 

1.40 

2.04 

3.52 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WMS  7.14. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  13.98  AT  6:00  A.M.  ON  JAN  19. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  1.06  ON  OCT  23. 


DAILY  STAfiE  KM  1991 
Mississippi  tIVCB  MEAS  SSAITMIMITE,  LA. 

LOCATIOH.  UT.  29-S1-A3.  LONG.  89-58-21.  ON  DOCK  Of  ANAX  NICKEL  PLAMT.  LEFT  BAMK  AT  NILE  76.6 
(1962  SURVEY).  (STA.  0138604.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  SANKFULL  STAGE.  7.0  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  FES.  26.  1977  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  12.32  FEET  OH  HAY  30.  1984.  LOWEST.  MINUS  0.40  FOOT  ON  JAN.  19,  1901. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IH  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1984  ADJ.) 


JAN  FES 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

5.47 

2.96 

2.92 

3.45 

5.43 

3.26 

2.13 

3.29 

5.36 

2.72 

2.15 

3.60 

5.20 

F 

3.22 

2.41 

2.25 

3.63 

5.10 

2.68 

3.00 

2.28 

2.42 

3.98 

5.09 

2.49 

2.69 

2.13 

2.53 

4.21 

4.90 

2.57 

2.17 

2.01 

2.85 

4.63 

4.71 

1.87 

1.99 

2.97 

4.99 

1.93 

1.74  F 

2.33 

5.57 

2.12 

1.86 

2.90 

6.03 

2.22 

1.82 

2.72 

6.58 

F 

2.22 

1.93 

2.80 

7.04 

F 

2.06 

1.88 

2.74 

7.49 

8.72 

1.99 

2.12 

2.96 

7.81 

8.46 

2.18 

2.90 

8.14 

8.23 

2.33 

2.75 

8.38 

8.00 

2.03 

2.64 

8.55 

7.82 

1.66 

2.72 

8.52 

7.55 

F 

2.20 

1.49 

2.54 

8.83 

7.14 

2.45 

1.64 

2.57 

9.36 

6.74 

2.45 

1.52 

2.39 

9.28 

6.55 

1.49 

2.67 

9.13 

6.25 

3.09  F 

3.21 

1.68 

2.77 

9.26 

6.07 

3.01 

1.95 

1.86 

2.89 

9.23 

5.92 

2.80 

2.01 

3.12 

9.13 

5.83 

2.62 

2.39 

3.40 

9.01 

5.81 

2.40 

2.68 

3.53 

8.99 

5.65 

2.26 

3.07 

3.37 

8.90 

5.53 

2.16 

2.99 

3.44 

8.61 

5.49 

2.09 

F 

2.10 

3.22 

3.41 

8.50 

2.74  - 

8.17 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


6.81 

3.86 

2.39 

2.37 

2.20 

2.79 

7.17 

8.72 

5.47 

3.21 

3.22 

3.26 

3.53 

9.36 

5.49 

2.09 

1.95 

1.87 

1.49 

2.13 

3.29 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

16 

11 

9 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  145 

F-MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  4.13. 

HIGHEST  STAGE  HAS  HOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  HAS  0.94  OH  OCT  12. 


19 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  ALLIANCE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-41-07.  LONG.  09-50-11.  ON  UPSTREAM  END  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFINERY,  RIGHT 
■ANK  AT  MILE  62.5  (1962  SURVEY).  (STA.  0139004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  HIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  RANKFULL  STAGE,  7.0  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  2,  1977  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  10.33 

FEET  ON  APR.  22, 

,  1979.  LOUEST.  MINUS  0.21  FOOT  ON  JAN.  19,  1981 

• 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1984  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.32 

7.06 

9.26 

7.95 

4.65 

2.16 

2.74 

2.90 

2.57 

2.87 

2 

9.07 

7.03 

9.27 

7.82 

4.62 

2.26 

2.72 

3.21 

2.07 

2.71 

3 

8.75 

7.26 

9.30 

7.70 

4.56 

2.32 

2.87 

2.66 

1.87 

2.90 

4 

8.46 

7.51 

9.35 

7.67 

4.45 

2.46 

3.08 

2.37 

1.91 

2.84 

5 

8.33 

9.33 

7.63 

4.28 

2.57 

2.98 

2.25 

1.90 

3.10 

6 

7.90  F 

7.85 

9.37 

7.73 

4.27 

2.48 

2.68 

2.12 

1.88 

3.32 

7 

7.47 

7.81 

9.46 

8.18 

4.19 

2.53 

2.22 

1.83 

2.17 

3.67 

8 

7.02 

7.93 

9.71 

8.25 

4.05 

2.38 

1.88 

1.71 

2.37 

4.01 

9 

6.72 

7.94 

9.70 

8.28 

3.85 

2.16 

1.85 

1.45 

2.37  F 

4.35 

10 

6.51 

7.93 

9.69 

8.26 

3.57 

1.80 

1.93 

1.49 

2.28  F 

4.90 

11 

6.26 

7.88 

9.63 

8.09 

3.30 

1.50 

1.95 

1.50 

2.20  F 

5.59 

12 

6.20 

7.89 

9.62 

7.76 

2.93 

1.42 

2.16 

1.54 

2.32 

5.83 

13 

6.27 

7.96 

9.60 

7.49 

2.60 

1.48 

2.20 

1.59 

2.32 

6.23 

14 

F  8.82 

6.27 

7.85 

9.43 

7.32 

2.44 

1.72 

2.33 

1.84 

2.56 

6.47 

15 

9. 18 

6.23 

7.80 

8.61 

9.35 

7.07 

2.29 

1.76 

2.47 

2.02 

2.52 

6.76 

16 

9.25 

6.12 

7.89 

8.46 

9.19 

6.92 

2.28 

1.90 

2.42 

2.20 

2.39 

6.87 

17 

9.41 

6.41 

8.08 

8.45 

9.12 

6.72 

2.35 

2.07 

2.28 

1.92 

2.30 

6.94 

18 

9.50 

6.52 

7.64 

8.44 

9.07 

6.57 

2.51 

2.18 

2.50 

1.60 

2.30 

6.89 

19 

9.98 

6.74 

7.34 

8.43 

9.18 

6.41 

2.55 

2.10 

2.35 

1.45 

2.08 

7.18 

20 

9.84 

6.75 

7.13 

8.54 

9.13 

6.07 

2.54 

2.15 

2.33 

1.55 

2.13 

7.59 

21 

9.74 

6.82 

6.92 

8.46 

9.29 

5.77 

2.82 

2.01 

2.25 

1.42 

1.75 

7.52 

22 

9.75 

6.98 

7.02 

8.57 

9.64 

5.56 

2.82 

1.99 

2.08 

1.32 

1.97 

7.44 

23 

6.76 

6.63 

8.66 

9.73 

5.32 

2.78 

1.95 

1.84 

1.35 

1.99 

7.56 

24 

9.90 

6.96 

6.50 

8.74 

9.36 

5.15 

2.70 

1.92 

1.67 

1.45 

2.12 

7.57 

25 

9.82 

7.07 

6.56 

9.00 

9.09 

5.00 

2.53 

1.77 

1.65 

1.60 

2.36 

7.53 

26 

9.70 

7.18 

6.63  F 

9.32 

9.10 

4.86 

2.37 

1.56 

1.78 

1.93 

2.71 

7,50 

27 

9.65 

7.40 

6.86 

9.20 

8.80 

4.92 

2.15 

1.80 

1.85 

2.25 

2,91 

7.58 

28 

9.65 

6.83 

9.19 

8.60 

4.73 

2.00 

1.52 

2.00 

2.75 

2.85 

7.37 

29 

7.27 

9.17 

8.41 

4.69 

1.92 

1.69 

2.34 

2.85 

2.93 

7.15 

30 

9.70 

7.03 

9.69 

8.31 

4.65 

1.89 

1.98 

2.82 

3.10 

2.87 

7.00 

31 

9.42 

8.24 

2.10 

6.68 

THE  1 

follouing 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.59 

7.13 

7.39 

8.49 

9.24 

6.68 

3.04 

2.00 

2.27 

2.00 

2.30 

5.87 

MAX 

9.98 

9.32 

8.08 

9.69 

9.73 

8.28 

4.65 

2.57 

3.08 

3.21 

2.93 

7.59 

MIN 

8.82 

6.12 

6.50 

7.03 

8.24 

4.65 

1.89 

1.42 

1.65 

1.32 

1.75 

2.71 

DATS 

18 

27 

26 

20 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  336 

F>‘NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  5.21. 

HIGHEST  STAGE  HAS  10.12  AT  6:30  P.M.  ON  NAY  22. 
LOUEST  STAGE  HAS  0.78  ON  OCT  12. 


DAILY  STAGE  fOR  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  VEST  POINTE  A  LA  HACHE,  LA. 

LOCATION.  UT.  29-34-16.  LONG.  89-47-49.  ON  RIGHT  BANK  AT  PLAQUEMINES  PARISH  WATER  INTAKE,  AT 
NILE  48.7  (1962  SURVEf).  (STA.  0140004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1.125,940  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  3.0  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  6.06  FOOT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS 
MINUS  0.06  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  24,  1926,  TO  DATE.  DISCHARGE.  1927,  1929,  AND  1943. 

EXTREMES.  HIGHEST.  15.25  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICAIffi)  ON  SEP.  9,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.06  FEET 
OH  JAN.  24  AND  25,  1940.  EXTREME  STAGES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD.  MAXIMUM,  1J60,000 
CFS  OBSERVED  AB0v6  RELIEF  OUTLET  OH  APR.  29.  1927  (STAGE.  9.64  NGVD).  ON  THE  SAME  DAY, 

1.058,000  CFS  HAS  OBSERVED  BELOW  THE  OUTLET.  THE  RELIEF  OUTLET,  OH  THE  EAST  BANK,  EXTENDED  FROM 
ABUT  NILE  33  TO  NILE  44.  FLOW  HAS  AFFECTED  BY  A  CREVASSE  WHICH  OCCURRED  ON  APR.  23  AT  JUNIOR, 
U.  (NILE  54).  AND  BY  AN  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  81.6). 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAffi  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1984  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.85 

7.80 

5.81 

7.78 

6.79 

4.27 

1.94 

2.40 

2.75 

2.50 

2.59 

? 

6.15 

7.57 

5.78 

7.75 

6.63 

4.16 

2.00 

2.52 

3.04 

2.00 

2.35 

3 

6.45 

7.31 

6.04 

7.74 

6.52 

3.99 

2.05 

2.71 

2.56 

1.73 

2.55 

4 

7.11 

6.15 

7.83 

6.49 

3.91 

2.23 

3.00 

2.29 

1.70 

2.42 

5 

7.01 

6.13 

7.78 

6.45 

3.78 

2.36 

2.88 

2.13 

1.58 

2.69 

6 

F  6.93 

6.67  F 

6.70 

6.19 

7.83 

6.60 

3.75 

2.35 

2.62 

2.10 

1.55 

2.85 

7 

6.71 

6.30 

6.57 

6.20 

7.94 

7.07 

3.74 

2.39 

2.14 

1.70 

1.82 

3.18 

A 

6.71 

5.85 

6.70 

6.32 

8.13 

7.15 

3.64 

2.30 

1.84 

1.55 

2.05 

3.50 

9 

6.69 

5.60 

6.71 

6.41 

8.15 

7.21 

3.47 

2.15 

1.72 

1.27 

2.07 

3.98 

10 

7.11 

5.45 

6.67 

6.42 

8.13 

7.21 

3.25 

1.80 

1.80 

1.29 

1.96 

4.27 

11 

7.52 

5.28 

6.62 

6.64 

8.10 

7.05 

3.05 

1.40 

1.80 

1.27 

1.97 

4.67 

1? 

7.30 

5.18 

6.63 

6.85 

8.09 

6.77 

2.70 

1.26 

1.93 

1.30 

2.10 

5.00 

13 

7.40 

5.26 

6.77 

6.92 

8.10 

6.47 

2.43 

1.25 

1.97 

1.39 

2.10 

5.36 

14 

7,45 

5.25 

6.65 

7.04 

8.00 

6.31 

2.20 

1.55 

2.13 

1.65 

2.35 

5.49 

15 

7.72 

5.23 

6.64 

7.26 

7.95 

6.14 

2.10 

1.60 

2.27 

1.87 

2.33 

5.70 

16 

7.73 

5.11 

6.75 

7.14 

7.79 

5.98 

1.W 

1.70 

2.28 

2.06 

2.21 

5.78 

17 

7.87 

5.40 

6.83 

7.07 

7.65 

5.80 

2.13 

1.92 

2.15 

1.83 

2.11 

5.84 

18 

7,93 

5.52 

6.56 

7.07 

7.61 

5.67 

2.23 

1.99 

2.40 

1.50 

2.02 

5.80 

19 

8.38 

5.73 

6.27 

7.01 

7.67 

5.62 

2.32 

1.96 

2.34 

1.39 

1.88 

6.04 

20 

8.23 

5.71 

6.13 

7.08 

7.65 

5.35 

2.32 

2.00 

2.32 

1.49 

1.90 

6.42 

71 

8.12 

5.71 

5.90 

7.03 

7.83 

5.11 

2.59 

1.86 

2.22 

1.37 

1.48 

6.39 

2? 

8.09 

5.85 

5.99 

7.09 

8.30 

4.96 

2.61 

1.86 

2.07 

1.24 

1.67 

6.28 

23 

8.07 

5.60 

5.60 

7.19 

8.30 

4.77 

2.57 

1.86 

1.82 

1.25 

1.65 

6.46 

24 

8.27 

5.76 

5.42 

7.32 

8.00 

4.65 

2.55 

1.81 

1.56 

1.36 

1.75 

6.44 

25 

8.19 

5.87 

5.45 

7.61 

7.83 

4.58 

2.35 

1.73 

1.48 

1.50 

2  03 

6.43 

26 

8.10 

6.00 

5.50 

7.90 

7.80 

4.47 

2.20 

1.46 

1.56 

1.80 

2.39 

6.38 

27 

8.05 

6.17 

5.67 

7.85 

7.55 

4.53 

2.05 

1.65 

1.65 

2.15 

2.62 

6.47 

28 

8.11 

6.29 

5.68 

7.90 

7.40 

4.30 

1.87 

1.31 

1.83 

2.60 

2.57 

6.28 

29 

8.05 

6.15 

7.85 

7.20 

4.30 

1.76 

1.50 

2.18 

2.68 

2.65 

6.05 

30 

31 

8.14 

7.88 

5.82 

8.25 

7.13 

7.05 

4.24 

1.70 

1.75 

2.68 

2.94 

2.57 

5.91 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.56 

5.99 

6.24 

6.92 

7.81 

5.84 

2.76 

1.84 

2.14 

1.87 

2.04 

5.01 

MAX 

8.38 

7.80 

6.83 

8.25 

8.30 

7.21 

4.27 

2.39 

3.00 

3.04 

2.65 

6.47 

MIN 

5.85 

5.11 

5.42 

5.78 

7.05 

4.24 

1.70 

1.25 

1.48 

1.24 

1.48 

2.35 

DAYS 

29 

28 

26 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  358 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  4.62. 

HIGHEST  STAGE  HAS  8.65  AT  5:30  P.M.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.55  ON  AUG  7. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
HISSISSIPPI  RIVER  AT  PORT  SULPHUR,  LA. 

LOCATION.  UT.  29-28-38,  LONG.  89-41-22.  NILE  39.3  (1962  SURVEY),  ON  RIGHT  BANK  AT  FREEPORT 
SULPHUR  COMPANY.  (STA.  0142004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  8ANKFULL  STAGE,  3.0  FEET.  PRIOR  TO  1977  STAGES  HERE  PUBLISHED  AS  RECEIVED 
FROM  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  22,  1933,  TO  OCT.  10,  1937,  NOV.  10  TO  19,  1939,  AND  AUG.  1,  1940, 
TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1941  TO  DATE)  HIGHEST,  9.S0  FEET  ON  MAR.  4  AND  LATER  DATES  IN  1950.  LOUEST, 
MINUS  O.M  FOOT  ON  JAN.  19,  1977. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  NGVD  (1984  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.98 

6.88 

5.68 

5.14 

6.81 

6.01 

3.89 

1.99 

2.46  F 

2.19 

2.56 

2 

5.23 

6.61 

5.89 

5.09 

6.71 

5.86 

3.82 

2.06 

2.54 

3.11 

2.80 

3 

5.55 

6.40 

6.04 

5.36 

6.74 

5.76 

3.78 

2.05 

2.76 

2.60 

2.29 

4 

5.74 

6.22 

5.61 

5.39 

6.80 

5.69 

3.72 

2.27 

3.08 

2.23 

2.69 

5 

5.91 

6.18 

5.70 

5.42 

6.80 

5.70 

3.60 

2.44 

2.95 

2.08 

6 

6.04 

5.82 

5.71 

5.44 

6.80 

5.88 

3.59 

2.44 

2.67 

2.07 

7 

5.95 

5.47 

5.68 

5.49 

6.88 

6.30 

3.60 

2.51 

2.18 

1.66 

8 

5.91 

5.09 

5.85 

5.52 

7.12 

6.33 

3.53 

2.46 

1.82 

1.50 

9 

5.83 

4.85 

5.79 

5.64 

7.11 

6.47 

3.41 

2.37 

1.75 

1.16 

10 

6.29 

4.69 

5.72 

5.65 

7.18 

6.53 

3.17 

1.97 

1.81 

1.15 

11 

6.62 

4.54 

5.70 

5.86 

7.13 

6.40 

2.99 

1.52 

1.82 

12 

6.30 

4.50 

5.73 

6.11 

7.10 

6.17 

2.69 

1.37 

1.98 

13 

6.42 

4.60 

5.91 

6.17 

7.11 

5.88 

2.39 

1.33 

2.04 

2.00 

14 

6.46 

4.53 

5.74 

6.29 

7.00 

5.73 

2.24 

1.61 

2.19 

2.27 

15 

6.72 

4.49 

5.77 

6.47 

7.08 

5.53 

2.13 

1.63 

2.37 

2.26 

16 

6.79 

4.43 

5.85 

6.39 

6.93 

5.38 

2.05 

1.75 

2.37 

2.17 

17 

6.86 

4.73 

6.04 

6.25 

6.79 

5.23 

2.21 

1.97 

2.25 

2.08 

18 

6.94 

4.93 

5.75 

6.25 

6.76 

5.12 

2.30 

2.07 

2.50 

1.93 

19 

7.43 

5.11 

5.55 

6.14 

6.84 

5.07 

2.38 

2.07 

2.40 

1.84 

20 

7.22 

5.10 

5.42 

6.24 

6.81 

4.83 

2.41 

2.13 

2.38 

1.80 

21 

7.14 

5.06 

5.22 

6.17 

6.96 

4.65 

2.69 

1.98 

2.27 

1.36 

22 

7.13 

5.16 

5.28 

6.26 

7.38 

4.55 

2.69 

1.97 

2.17 

1.61 

23 

7.08 

4.87 

4.96 

6.39 

7.42 

4.40 

2.64 

1.95 

1.86 

1.56 

24 

7.31 

5.04 

4.75 

6.55 

7.14 

4.27 

2.63 

1.90 

2.23 

25 

7.20 

5.10 

4.78 

6.84 

6.99 

4.23 

2.45 

1.82 

2.28 

26 

7.08 

5.06 

4.83 

7.09 

7.00 

4.15 

2.32 

1.60 

2.44 

27 

7.07 

5.32 

5.01 

7.06 

6.72 

4.14 

2.12 

1.72 

2.42 

28 

5.47 

5.00 

7.13 

6.58 

3.93 

1.98 

1.35 

2.48 

29 

5.51 

7.03 

6.41 

3.88 

1.89 

1.53 

2.43 

2.56 

30 

7.11 

5.20 

6.34 

3.88 

1.81 

1.78 

2.82 

2.47 

31 

6.93 

5.17 

6.26 

1.95 

2.09 

2.58 

DEC 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

3. 

4. 
4. 
4. 

4. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

4. 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

6.53 

5.22 

5.51 

6.10 

6.89 

5.26 

2.74 

1.93 

2.29 

2.12 

2.19 

4. 

MAX 

7.43 

6.88 

6.04 

7.13 

7.42 

6.53 

3.89 

2.51 

3.08 

3.11 

2.80 

5. 

MIN 

4.98 

4.43 

4.75 

5.09 

6.26 

3.88 

1.81 

1.33 

1.75 

1.15 

1.36 

2. 

DAYS 

29 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

23 

13 

22 

the  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  329 

i  -NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.46. 

HIGHEST  STAGE  HAS  7.76  AT  2:00  P.M.  ON  MAY  22. 
LOUEST  STAGE  WAS  0.63  ON  AUG  7. 


Sisass;  8S58;3  ss&ss 
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DAILY  STAGE  EOR  1991 
MISSISSIPPI  GIVES  AT  EMPISE.  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  29-23-25,  LONG.  89-35-45.  AT  EMTSAHCE  TO  EMPISE  LOCK  AT  MILE  29.5  <1962  SUSVEY). 
(STA.  0144004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  SECQSOES  AMO  STAFF. 

GENESAL  INFQSMATIOH.  OSAINAGE  ASEA,  (SEVISED)  1,125,960  SOUASE  MILES  (COHTSIIUTING).  BAHKFULL 
STAGE,  1.0  FOOT.  LOU  UATES  SEFESEHCE  PLANE,  MINUS  0.21  FOOT  OM  GAGE. 

SECONDS  AVAILASLE.  JAM.  1,  1960  TO  AUG.  17,  1969  AND  JUL.  9,  1970  TO  DATE. 

EXTSENES.  HIGHEST.  10.92  FEET,  FSON  UATESMABK  LEFT  BY  HURSICAHE  OF  AUG.  17,  1969.  LOUEST,  MINUS 
1.23  FEET  ON  Ja6.  19,  1981. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1964  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP  OCT  NOV 

DEC 

1 

4.13 

5.81 

4.94 

4.37 

5.87 

5.05 

3.32 

2 

4.40 

5.64 

5.10 

4.40 

5.78 

4.95 

3.24 

3 

4.75 

5.47 

5.24 

4.58 

5.76 

4.87 

T 

4 

4.94 

5.32 

4.87 

4.64 

5.79 

4.82 

5 

5.07 

5.32 

4.92 

4.59 

5.83 

4.78 

6 

5.17 

4.98 

4.97 

4.61 

5.74 

4.84 

7 

5.07 

4.66 

4.90 

4.65 

5.85 

5.08 

8 

5.10 

4.30 

5.04 

4.67 

5.99 

5.29 

9 

5.09 

4.09 

5.01 

4.80 

6.05 

5.46 

10 

5.38 

3.94 

4.93 

4.80 

6.09 

5.55 

11 

5.70 

3.80 

4.85 

5.00 

6.05 

5.49 

12 

5.38 

4.07 

4.90 

5.20 

6.05 

5.25 

F 

3.5 

13 

5.44 

4.00 

5.01 

5.25 

6.12 

5.00 

3.8 

14 

5.46 

4.09 

4.92 

5.42 

6.08 

4.84 

3.9 

15 

5.65 

4.14 

4.99 

5.62 

6.05 

4.64 

4.21 

16 

5.67 

4.33 

5.14 

5.54 

5.90 

4.46 

4.V 

17 

5.73 

4.08 

5.36 

5.38 

5.74 

4.35 

4.2 

18 

5.78 

4.04 

5.08 

5.35 

5.70 

4.25 

4.0. 

19 

6.20 

4.23 

4.87 

5.19 

5.75 

4.25 

4.3 

20 

6.00 

4.20 

4.72 

5.23 

5.71 

4.07 

4.5 

21 

5.94 

4.22 

4.51 

5.16 

5.91 

3.95 

4.43 

22 

5.94 

4.30 

4.56 

5.20 

6.40 

3.88 

4.3 

23 

5.93 

4.05 

4.21 

5.31 

6.40 

3.75 

4.5 

24 

6.11 

4.14 

4.00 

5.44 

6.10 

3.73 

4.6 

25 

6.05 

4.20 

4.00 

5.80 

5.99 

3.70 

4.61 

26 

5.93 

4.27 

4.05 

5.97 

6.00 

3.64 

4.71 

27 

5.90 

4.45 

4.22 

5.90 

5.76 

3.67 

4.» 

28 

5.94 

4.61 

4.23 

6.01 

5.64 

3.35 

4.6! 

29 

5.94 

4.76 

5.95 

5.47 

3.36 

4.4! 

30 

6.00 

4.50 

6.23 

5.45 

3.32 

4.3 

31 

5.84 

4.44 

5.30 

3.9! 

THE  FOILQUING  SEFES  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

5.54 

4.46 

4.75 

5.21 

5.88 

4.45 

3.28 

4. 

MAX 

6.20 

5.81 

5.36 

6.23 

6.40 

5.55 

3.32 

4. 

MIN 

4.13 

3.80 

4.00 

4.37 

5.30 

3.32 

3.24 

3< 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

2 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  203 
F-NOT  AT  STATED  TIME  T^TENPORARILY  INOPERATIVE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.97. 

HIGHEST  STAGE  UAS  6.70  AT  1:00  P.M.  ON  NAY  22. 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 


sifistk:  iskss'::  sssis 
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DAILY  STAGE  FOK  1991 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENICE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-16-33,  LONG.  89-21-10.  ON  RIGHT  BANK  AT  NILE  10.7  (1962  SURVEY). 

(STA.  0148004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  1.0  FOOT.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  MINUS  0.36  FOOT  ON 
GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  FEB.  1944  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST.  9.11 

FEET.  FROM  UATERNARK  LEFT  BY 

HURRICANE  OF  AUG. 

17,  1969. 

LOUEST, 

MINUS 

0.77  FOOT  OH  DEC.  25, 

1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

1  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1984  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.57 

3.65  3.24 

2.89 

3.97 

3.56 

2.48 

1.68 

2.00 

2.45 

2.47 

1.76 

2 

2.70 

3.58  3.41 

2.85 

3.81 

3.52 

2.41 

1.76 

2.15 

2.75 

2.01 

1.52 

3 

2.97 

3.46  3.59 

3.07 

3.83 

3.42 

2.41 

1.78 

2.46 

2.48 

1.65 

1.52 

4 

3.13 

3.43  3.21 

3.06 

3.85 

3.31 

2.40 

1.95 

2.86 

2.25 

1.47 

1.18 

5 

3.18 

3.47  3.20 

3.02 

3.81 

3.25 

2.39 

2.10 

2.84 

2.15 

1.28 

1.29 

6 

3.21 

3.25  3.30 

2.97 

3.77 

3.46 

2.47 

2.23 

2.64 

1.93 

1.16 

1.28 

7 

3.16 

3.01  3.16 

3.01 

3.78 

3.75 

2.50 

2.30 

2.10 

1.48 

1.25 

1.52 

8 

3.12 

2.80  3.27 

3,07 

3.95 

3.92 

2.55 

2.34 

1.90 

1.39 

1.30 

1.68 

9 

3.10 

2.65  3.23 

3.16 

4.02 

4.00 

2.65 

2.27 

1.74 

1.13 

1.30 

1.97 

10 

3.26 

2.53  3.15 

3.15 

4.12 

4.17 

2.62 

1.97 

1.67 

1.08 

1.12 

2.09 

11 

3.41 

2.45  3.08 

3.32 

4.07 

4.07 

2.56 

1.45 

1.56 

1.05 

1.18 

2.25 

12 

3.37 

2.40  3.13 

3.51 

4.12 

3.88 

2.40 

1.25 

1.66 

1.13 

1.34 

2.40 

13 

2.48  3.28 

3.58 

4.21 

3.56 

2.30 

1.18 

1.68 

1.23 

1.51 

2.67 

14 

F  3.42 

2.52  3.23 

3.71 

4.18 

3.46 

2.04 

1.31 

1.84 

1.48 

1.80 

2.56 

15 

3.62 

2.48  3.30 

3.95 

4.24 

3.27 

1.89 

1.26 

2.00 

1.75 

1.80 

2.80 

16 

3.63 

2.28  3.41 

3.80  F 

3.83 

3.15 

1.69 

1.49 

2.07 

1.77 

1.77 

2.68 

17 

3.65 

2.57  3.60 

3.65  F 

3.66 

3.05 

1.83 

1.71 

2.02 

1.68 

1.74 

2.65 

18 

3.69 

2.72  3.50 

3.65 

3.84 

2.96 

1.85 

1.64 

2.30 

1.49 

1.62 

2.50 

19 

4.04 

2.87  3.33 

3.53  F 

3.70 

2.97 

2.04 

1.72 

2.28 

1.43 

1.55 

2.65 

20 

3.90 

2.80  3.24 

3.52 

3.81 

2.83 

2.07 

1.92 

2.16 

1.52 

1.54 

2.92 

21 

3.81 

2.68  3.10 

3.43 

4.01 

2.80 

2.32 

1.87 

2.15 

1.47 

0.90 

2.92 

22 

3.75 

2.75  3.18 

3.50 

4.42 

2.81 

2.31 

1.87 

2.15 

1.23 

0.95 

2.79 

23 

3.75 

2.60  2.81 

3.81 

4.55 

2.78 

2.35 

1.88 

1.84 

1.19 

0.80 

2.97 

24 

3.86 

2.62  2.61 

3.92 

4.30 

2.76 

2.39 

1.84 

1.52 

1.17 

0.81 

3.02 

25 

3.81 

2.65  2.66 

4.22 

4.23 

2.78 

2.29 

1.87 

1.43 

1.22 

1.07 

3.08 

26 

3.71 

2.69  2.67 

4.41 

4.35 

2.85 

2.14 

1.54 

1.29 

1.27 

1.40 

3.06 

27 

3.71 

2.80  2.83 

4.36 

4.07 

2.85 

1.98 

1.78 

1.31 

1.58 

1.68 

3.17 

28 

3.75 

3.02  2.83 

4.54 

4.00 

2.45 

1.80 

1.30 

1.45 

1.95 

1.67 

3.05 

29 

3.70  - 

.  3.38 

4.44 

3.80 

2.48 

2.45 

1.67 

1.54 

1.28 

1.40 

1.74 

2.15 

1.85 

1.72 

2.88 

2.77 

3.75 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.48 

2.83  3.16 

3.58 

4.00 

3.22 

2.19 

1.73 

1.97 

1.67 

1.46 

2.39 

MAX 

4.04 

3.65  3.60 

4.54 

4.55 

4.17 

2.65 

2.34 

2.86 

2.75 

2.47 

3.17 

MIN 

2.57 

2.28  2.61 

2.85 

3.66 

2.45 

1.54 

1.18 

1.29 

1.05 

0.80 

1.18 

DAYS 

30 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.64. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.65  AT  1:00  P.M.  ON  HAY  22. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.43  ON  AUG  7. 


H 


DAILY  STAGE  FOD  1991 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  Of  PASSES  (U.) 


LOCATION.  UT.  29-08-35,  LOWS.  89-15-03.  ON  RIGHT  BANK  AT  HEAD  OF  SOUTH  PASS,  0.6  NILE  DOUNSTREAN 
FROM  ZERO  NILE  POINT.  (STA.  0154504.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1,125.970  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE.  1.0  FOOT.  LOW  IMTER  REFERENCE  PLANE.  AlNUi  0.36  FOOT  ON  GAGE.  THE  LOCATION  OF  GAGE 
HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  MOV.  1875,  TO  SEP.  16,  1947,  AND  MAR.  31,  *1948,  TO  DATE.  DISCHARGE, 
INTERMITTENTLY  FROM  1838  TO  DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  JULY,  1930)  HIGHEST,  12.03  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17, 
1969.  LOWEST,  MINUi  0.87  FOOT  ON  DEC.  25,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.80 

2.96  F 

2.85 

2.48 

3.59 

2.85 

F 

0.79 

2.00 

1.48 

2 

1.91  F 

2.96 

2.68 

2.46 

3.39 

2.75 

1.80 

1.75 

1.35 

3 

2.11  F 

2.76 

2.63 

3.27 

2.66 

F 

1.20  F 

1.31 

1.37  F 

1.15 

4 

2.38 

2.82 

2.58 

2.50 

3.27 

2.57 

2.50 

1.25 

5 

2.58 

2.84  F 

2.37 

2.40 

3.25 

2.48 

1.03 

6 

2.63 

2.67 

2.55 

2.42 

3.16 

2.69 

2.35 

0.83 

7 

2.57 

2.46  F 

2.58  F 

2.40 

3.25 

3.03 

F 

1.37 

1.25 

0.88 

8 

2.54 

2.17 

2.61 

2.45 

3.36 

3.20 

F 

1.95  F 

1.70 

1.12 

0.88 

9 

2.57 

1.92 

2.57 

2.47 

3.45 

3.30 

2.00 

1.58 

0.85 

0.77 

10 

2.85 

1.84 

2.45 

2.40 

3.55 

3.48  F 

1.00  F 

1.41 

1.48 

0.79 

0.67 

11 

2.90 

1.70 

2.37 

2.63 

3.50 

3.38  F 

1.70 

1.17 

1.27 

0.65 

0.76 

12  F 

2.82 

1.58 

2.46 

2.82 

3.51 

3.32 

2.05  F 

0.85 

1.26 

0.70 

0.89 

13 

2.62 

1.69 

2.56 

2.97 

3.70 

3.07 

0.85 

1.27 

0.78 

1.00 

14 

2.63 

1.73 

2.50 

3.14 

3.67  F 

2.87 

F 

0.83 

1.38 

1.08 

1.37 

15 

2.95 

1.67 

2.63 

3.43 

3.72 

2.75 

0.95 

1.49 

1.31 

1.41 

16 

2.75 

1.47 

2.76 

3.29 

3.60 

2.48 

F 

0.68 

1.57  F 

1.31 

1.47 

17 

2.78 

3.10 

3.15 

3.36 

2.32 

1.28 

1.55 

1.31 

1.51 

18 

2.85 

3.00 

3.20 

3.30 

2.14 

F 

1.65 

1.92 

1.11 

1.40 

19 

3.25 

2.84 

2.95 

3.30 

2.17 

F 

0.88 

1.95 

1.11 

1.43  F 

2.65 

20 

3,11  F 

1.84 

2.85 

2.88 

3.23 

2.(X) 

1.52 

2.01 

1.20 

1.20 

21 

3.03 

2.10 

2.68 

2.78 

3.37 

2.01 

F 

0.75 

1.91 

1.19 

0.70 

22 

3.05  F 

1.85 

2.74 

2.85 

3.90 

2.07 

1.51 

1.91 

1.00 

0.63 

23 

3.02  F 

1.83 

2.33 

2.93 

3.89  F 

2.16 

F 

0.82 

1.62 

0.95 

0.35 

24 

3.18  F 

1.85 

2.05 

2.97  F 

3.65 

2.13 

1.56 

1.32 

0.85 

0.18 

25 

3.12  F 

1.82 

2.15 

3.33 

3.60 

F 

1.17 

1.20 

0.93 

0.22 

26 

2.96 

1.92 

2.13 

3.55 

3.67 

1.25 

1.05 

0.94 

0.59 

27 

2.90 

2.02 

2.21 

3.47 

3.43 

F 

1.24 

0.95 

1.16 

0.91 

28 

3.00 

2.26  F 

2.23 

3.66 

3.36 

0.95 

1.09 

1.55 

1.07 

29 

2.91  - 

2.75 

3.61 

3.12 

0.97 

1.30 

1.57 

1.43 

30 

3.01  - 

2.55 

3.75 

3.17 

1.05  F 

1.29 

2.03 

1.38 

31  F 

2.96  - 

2.50  - 

3.14  - 

1.40  - 

2.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.77 

2.11 

2.55 

2.93 

3.44 

2.66 

1.58 

1.20 

1.52 

1.16 

1.04 

MAX 

3.25 

2.96 

3.10 

3.75 

3.90 

3.48 

2.05 

2.00 

2.50 

2.03 

2.00 

MIN 

1.80 

1.47 

2.05 

2.40 

3.12 

2.00 

1.00 

0.68 

0.79 

0.65 

0.18 

DAYS 

31 

25 

30 

30 

31 

24 

3 

24 

29 

26 

30 

287 

22. 
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DAUr  STAGE  FOR  1991 
SOUTHWEST  PASS  AT  NILE  9.2  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-01-40,  LONG.  89-20-10.  ON  LEFT  BANK  AT  CHEVRON  OIL  COMPANY  DOCK,  9.1  NILES  BELOW 
HEAD  OF  PASSES.  (STA.  0157504.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  1.0  FOOT. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.94  FEET  (AFFECTED  BY  WIND)  ON  APR.  26.  1973.  LOWEST,  MINUS  1.03  FEET  ON  JAN. 
19,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.60 

2.65  2.48 

2.41 

4.00 

3.50 

3.04 

2.12 

2.37 

2.85 

3.03 

2.30 

2 

1.76 

2.76  2.81 

2.41 

3.77 

3.39 

2.84 

2.02 

2.51 

3.20 

2.77 

2.09 

3 

1.96 

2.72  3.11 

2.58 

3.73 

3.29 

2.75 

1.91 

2.80 

2.99 

2.41 

1.97 

4 

2.39 

2.87  2.54 

2.60 

3.57 

3.08 

2.75 

2.03 

3.37 

2,93 

2.06 

1.33 

5 

2.73 

2.97  2.43 

2.92 

3.51 

2.96 

2.66 

2.32 

3.48 

2.92 

1.93 

0.80 

6 

2.80 

2.84  2.52 

2.80 

3.38 

3.12 

2.66 

2.37 

3.37 

2.81 

1.68 

1.08 

7 

2.78 

2.54  2.46 

2.86 

3.37 

3.51 

2.97 

2.52 

2.93 

2.26 

1.65 

1.40 

a 

2.61 

2.20  2.53 

2.78 

3.49 

3.80 

3.11 

2.85 

2.68 

2.02 

1.47 

1.32 

9 

2.63 

2.00  2.38 

2.79 

3.65 

4.02 

3.32 

2.87 

2.52 

1.71 

1.52 

1.65 

10 

2.91 

1.86  2.09 

2.72 

3.80 

4.26 

3.39 

2.58 

2.47 

1.67 

1.39 

1.73 

11 

2.91 

1.80  2.10 

2.98 

3.73 

4.25 

3.47 

2.12 

2.11 

1.55 

1.48 

1.98 

17 

2.35 

1.63  2.13 

3.20 

3.84 

4.12 

3.36 

1.84 

2.19 

1.56 

1.66 

2.12 

13 

2.31 

1.68  2.42 

3.40 

4.15 

3.98 

3.14 

1.70 

2.11 

1.58 

1.81 

2.49 

14 

2.27 

1.69  2.39 

3.67 

6.26 

3.89 

2.82 

1.62 

2.23 

1.84 

2.23 

2.22 

IS 

2.90 

1.86  2.53 

3.99 

4.34 

3.57 

2.47 

1.57 

2.36 

2.20 

2.30 

2.45 

16 

2.38 

1.59  2.86 

3.90 

4.17 

3.27 

2.19 

1.77 

2.50 

2.27 

2.41 

2.32 

17 

2.37 

2.10  3.21 

3,79 

3.85 

3.02 

2.26 

2.04 

2.38 

2.26 

2.49 

2.38 

18 

2.55 

2.53  3.26 

3.79 

3.83 

2.80 

2.20 

2.13 

2.87 

2.08 

2.41 

1.88 

19 

3.09 

2.69  2.97 

3.48 

3.73 

2.90 

2.36 

2.00 

2.97 

2.10 

2.34 

1.90 

20 

3.04 

2.55  2.85 

3.35 

3.54 

2.71 

2.37 

2.33 

3.02 

2.01 

2.14 

2.16 

21 

2.86 

2.42  2.72 

3.08 

3.72 

2.79 

2.68 

2.38 

2.98 

2.33 

1.47 

2.00 

22 

2.86 

2.40  2.77 

3.09 

4.36 

2.96 

2.81 

2.41 

2.95 

2.09 

1.34 

1.85 

23 

2.84 

2.06  2.27 

3.09 

4.34 

3.15 

2.88 

2.50 

2.75 

2.00 

0.95 

2.08 

24 

3.02 

2.03  1.89 

3.17 

4.10 

3.10 

2.96 

2.51 

2.41 

1.77 

0.74 

2.16 

25 

3.01 

1.98  2.04 

3.58 

4.08 

3.20 

2.85 

2.57 

2.26 

1.83 

0.82 

2.35 

26 

2.58 

1.87  2.01 

3.96 

4.32 

3.29 

2.83 

2.27 

1.82 

1.82 

1.30 

2.54 

27 

2.53 

1.72  2.21 

3.92 

3.94 

3.42 

2.63 

2.27 

1.80 

2.01 

1,71 

2.88 

28 

2.64 

2.32  2.25 

4.03 

3.98 

3.10 

2.46 

1.90 

1.89 

2.38 

1.91 

2.69 

29 

2.44 

.  3.01 

4.11 

3.85 

3.16 

2.37 

1,79 

2.06 

2.44 

2.29 

2.30 

30 

2.68 

.  2.58 

4.08 

3.94 

3.10 

2.18 

2.00 

2.63 

2.94 

2.23 

2.36 

31 

2.47 

.  2.60 

3.77 

2.13 

2.15 

2.96 

1.97 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.59 

2.23 

2.53 

3.29 

3.87 

3.36 

2.74 

2.18 

2.56 

2.24 

1.86 

2.02 

MAX 

3.09 

2.97 

3.26 

4.11 

4.36 

4.26 

3.47 

2.87 

3.48 

3.20 

3.03 

2.88 

MIN 

1.60 

1.59 

1.89 

2.41 

3.37 

2.71 

2.13 

1.57 

1.80 

1.55 

0.74 

0.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.62. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.43  AT  5:00  A.N.  HAY  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.69  ON  NOV  24. 


DAILY  STAGf  FOI  1W1 

Nitsinippi  aivEii  (sauTiusT  pass)  at  east  jetty  iu.) 

LOCATIOH.  UT.  2S-5S-38,  LONS.  89-29-12.  ON  EIGHT  lAHK  AT  PILOTS  STATION.  ADOUT  18.2  MILES 
lELOU  HEAD  OF  PASSES.  (STA.  016700A  INSET.) 

GAGE.  AUTOMATIC  EECONOEE  AND  STAFF. 

GENEEAL  IHFOMMTION.  EANKFULL  STAGE,  1.0  FOOT.  PEIOE  TO  NAY  24,  1975,  GAGE  UAS  LOCATED  ON  THE 
LEFT  lANK  APPEOKINATELY  1.4  NILES  DOUNSTEEAM  FEOM  PEESEHT  LOCATION. 

EECONDS  AVAILABLE.  1926  TO  NOV.  5.  1973,  AND  NAT  24,  1975  TO  DATE. 

EXTEEMES.  HIGHEST.  5.59  FEET  (CAUSED  EY  HUEEICANE)  OH  OCT.  27.  1985.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET 
OH  JAN.  25,  1946. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IH  FEET 


GAGE  ZEEO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAN 

APE 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

0.58 

1.64 

1.78 

2.08 

3.39 

3.02 

2.75 

1.97 

2.34 

2.51 

2 

0.71 

1.81 

2.07 

2.20 

3.09 

2.89 

2.50 

1.98 

2.56 

3.11 

3 

0.85 

1.77 

2.65 

2.37 

3.11 

2.71 

2.32 

2.29 

2.57 

2.75 

4 

1.49 

1.99 

2.13 

2.a 

2.99 

2.49 

2.14 

2.91 

2.32 

2.91 

5 

1.76 

2.08 

2.02 

2.39 

2.87 

2.25 

2.11 

3.05 

2.45 

2.35 

6 

1.80 

2.01 

2.08 

2.21 

2.59 

2.39 

2.16 

3.07 

2.44 

1.53 

7 

1.78 

1.70 

2.08 

2.24 

2.61 

2.86 

2.27 

2.71 

2.01 

1.23 

8 

1.50 

1.35 

2.22 

2.12 

2.76 

3.12 

2.48 

2.87 

2.50 

1.72 

0.95 

9 

1.69 

1.07 

1.91 

2.13 

2.81 

3.37 

2.68 

2.91 

2.30 

1.48 

2.07 

10 

1.93 

1.07 

1.59 

2.00 

2.95 

3.62 

2.92 

2.59 

2.26 

1.26 

1.22 

11 

2.02 

0.90 

1.61 

2.16 

2.84 

3.73 

3.13 

2.08 

1.90 

1.02 

1.05 

12 

1.26 

0.83 

1.56 

2.29 

2.91 

3.78 

2.91 

1.77 

1.70 

0.91 

1.30 

13 

1.61 

1.10 

1.70 

2.69 

3.30 

3.64 

2.75 

1.52 

1.64 

0.98 

1.33 

14 

1.28 

0.98 

1.65 

2.98 

3.48 

3.54 

2.42 

1.66 

1.85 

1.33 

1.79 

15 

1.36 

1.06 

1.86 

3.36 

3.58 

3.31 

2.16 

1.53 

1.86 

1.52 

1.88 

16 

1.09 

1.29 

2.39 

3.36 

3.54 

2.90 

1.85 

1.62 

1.91 

1.72 

1.96 

17 

1.02 

1.47 

2.66 

3.17 

3.37 

2.58 

1.82 

1.92 

1.98 

1.76 

2.10 

18 

1.06 

1.87 

2.80 

3.25 

3.33 

2.27 

1.75 

1.97 

2.34 

1.65 

2.11 

19 

1.85 

2.07 

2.65 

2.98 

3.16 

2.34 

1.94 

2.05 

2.33 

1.85 

2.03 

20 

1.94 

1.95 

2.72 

2.81 

2.93 

2.02 

1.97 

2.15 

2.66 

1.97 

1.61 

21 

1.70 

1.78 

2.59 

2.47 

3.05 

2.17 

2.36 

2.27 

2.51 

2.06 

1.18 

22 

2.06 

1.72 

2.68 

2.42 

3.71 

2.31 

2.53 

2.35 

2.53 

1.83 

1.00 

a 

1.80 

1.35 

2.04 

2.38 

3.52 

2.50 

2.61 

2.38 

2.41 

1.78 

0.62 

24 

1.89 

1.26 

1.62 

2.52 

3.22 

2.46 

2.74 

2.50 

1.98 

1.54 

1.01 

25 

2.01 

1.19 

1.65 

2.77 

3.27 

2.54 

2.66 

2.45 

1.70 

1.61 

0.84 

76 

1.39 

0.97 

1.67 

3.03 

3.63 

2.93 

2.62 

2.13 

1.54 

1.44 

1.17 

27 

1.33 

1.04 

1.84 

3.14 

3.05 

2.98 

2.53 

2.18 

1.38 

1.64 

1.33 

28 

1.45 

1.51 

1.71 

3.24 

3.27 

2.71 

2.38 

1.45 

1.42 

1.94 

1.48 

29 

1.16 

2.57 

3.38 

3.15 

2.85 

1.56 

1.58 

2.01 

1.71 

30 

1.43 

2.23 

3.52 

3.44 

2.77 

1.63 

2.03 

2.49 

1.86 

31 

1.20 

1.94 

3.28 

1.83 

2.57 

THE  FaLOWING  EEFEE  ONLY  TO  HEADINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.48 

1.46 

2.09 

2.67 

3.17 

2.84 

2.41 

2.06 

2.14 

1.83 

1.67 

1.52 

MAX 

2.06 

2.08 

2.80 

3.52 

3.71 

3.78 

3.13 

2.91 

3.07 

2.57 

3.11 

2.38 

NIN 

0.58 

0.83 

1.56 

2.00 

2.59 

2.02 

1.75 

1.45 

1.38 

0.91 

0.62 

0.75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

28 

24 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBEE  OF  DAYS  FOE  THE  YEAE  UAS  355 
THE  MEAN  STAGE  FOE  THE  YEAE  UAS  2.11. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.90  AT  6:00  A.N.  ON  JUH  11. 
LOWEST  STAGE  UAS  0.48  ON  FEB  26. 


vSSSSt  SSSSiC:: 
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DAILY  STAGE  FOI  1991 
SOUTH  PASS  AT  PORT  EADS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-00-53.  LONG.  89-09-57.  U.  S.  COAST  GUARD  WHARF,  10.8  NILES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD 
OF  PASSES.  (STA.  018S002.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  1.0  FOOT.  PRIOR  TO  APR.  24,  1967,  GAGE  WAS  LOCATED  2.2 
NILES  DOWNSTREAM  AT  MOUTH  OF  SOUTH  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  15,  1939,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.87  FEET  ON 
JULY  16.  1939. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.90 

1.62 

1.70 

1.87 

3.08 

2.50 

2.41 

1.75 

1.90 

2.50 

2.75 

? 

1.00 

1.72 

2.00 

1.75 

2.90 

2.40 

2.12 

1.53 

2.14 

2.79 

2.30 

3 

1.25 

1.70 

2.43 

1.98 

2.75 

2.25 

1.97 

1.52 

2.42 

2.64 

1.78 

4 

1.58 

1.80 

2.00 

1.99 

2.60 

2.04 

1.86 

1.59 

2.87 

2.50 

1.51 

5 

1.88 

2.03 

1.59 

2.13 

2.55 

1.98 

1.68 

1.92 

3.02 

2.51 

1.35 

6 

1.91 

1.84 

1.77 

1.95 

2.30 

2.15 

1.76 

1.95 

2.95 

2.40 

1.04 

7 

1.72 

1.48 

1.69 

1.94 

2.62 

2.75 

2.08 

2.36 

2.50 

1.85 

1.14 

8 

1.65 

1.22 

1.79 

1.84 

2.65 

2.91 

2.36 

2.50 

2.31 

1.66 

1.01 

9 

1.68 

1.00 

1.80 

1.92 

2.63 

3.15 

2.57 

2.61 

2.23 

1.33 

1.15 

10 

2.03 

0.88 

1.49 

1.79 

2.70 

3.35 

2.73 

2.27 

2.15 

1.18 

1.08 

11 

2.00 

0.77 

1.18 

1.98 

2.66 

3.31 

2.72 

1.80 

1.76 

1.02 

1.18 

1? 

1.38 

0.65 

1.40 

2.22 

2.70 

3.32 

2.67 

1.53 

1.73 

1.01  F 

1.90 

13 

1.41 

1.04 

1.50 

2.50 

3.16 

3.12 

2.40 

1.40 

1.65 

1.06 

14 

1.39 

1.13 

1.44 

2.73 

3.27 

3.07 

2.06 

1.48 

1.80 

1.47 

15 

1.81 

1.06 

1.91 

3.25 

3.31 

2.69 

1.80 

1.30 

1.85 

1.70 

16 

1.42 

0.84 

2.35 

3.05 

3.27 

2.30 

1.43 

1.38 

1.95 

1.92 

17 

1.49 

1.25 

2.63 

2.92 

3.09 

2.10 

1.49 

1.57 

2.05 

1.88 

18 

1.61 

1.65 

2.49 

2.90 

2.90 

1.80 

1.46 

1.77 

2.45 

1.65 

2.55 

19 

2.13 

1.90 

2.35 

2.61 

3.11 

1.90 

1.60 

1.82 

2.49 

1.75 

F 

20 

2.02 

1.71 

2.37 

2.50 

2.88 

1.74 

1.55 

2.00 

2.63 

1.90 

1.45 

21 

1.76 

1.51 

2.19 

2.34 

2.78 

1.81 

1.96 

1.96 

2.52 

1.91 

1.15 

22 

1.78 

1.45 

2.31 

2.15 

3.70 

1.95 

2.10 

2.13 

2.54 

1.70 

0.99 

23 

1.73 

1.79 

2.16 

3.33 

2.14 

2.24 

2.19 

2.28 

1.63 

1.16 

24 

1.98 

1.46 

2.27 

3.02 

2.15 

2.42 

2.30 

1.97 

1.43 

1.25 

25 

2.00 

1.43 

2.66 

3.14 

2.49 

2.42 

2.25 

1.68 

1.48 

1.45 

26 

1.45 

1.42 

2.88 

3.26 

2.57 

2.32 

1.95 

1.52 

1.48 

1.62 

27 

1.33 

1.63 

2.85 

3.10 

2.71 

2.35 

2.00 

1.34 

1.80 

1.98 

28 

1.54 

F  1.75 

1.56 

3.15 

3.05 

2.38 

2.15 

1.42 

1.35 

2.23 

1.73 

29 

1.42 

1.58 

2.44 

3.16 

2.91 

2.50 

2.07 

1.45 

1.48 

1.67 

2.16 

2.32 

2.74 

1.58 

1.48 

31 

1.93  • 

li93 

1.40 

1.17 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

(CAN 

1.62 

1.39 

1.88 

2.43 

2.94 

2.46 

2.08 

1.83 

2.13 

1.88 

1.52 

1.50 

2.55 

MAX 

2.13 

2.03 

2.63 

3.35 

3.70 

3.35 

2.73 

2.61 

3.02 

2.79 

2.75 

NIN 

0.90 

0.65 

1.18 

1.75 

2.30 

1.74 

1.43 

1.30 

1.34 

1.01 

1.01 

0.99 

DAYS 

31 

23 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

50 

31 

12 

13 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  324 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  2.04. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.77  AT  11:00  A.N.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.36  ON  JUL  9. 
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DAILY  STAGE  FOA  1991 

OLD  RtVEA  IMFLOU  CHAMHEL  NEAR  KMOX  LANDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-0t-40,  LONG.  91-35-A9.  UPSTREAM  Of  STATE  HIGNUAT  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL 
STRUCTURE,  ABOUT  A  QUARTER  NILE  FROM  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE 
SU.6  (1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  7.7  MILES  IN  LENGTH  AND  JOINS 
WITH  RED  RIVER  AT  NILE  3.6.  (STA.  0205011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE, 
51  FEET.  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  WITH  U-FOOT  UEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  HEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEH  FEET  ABOVE  NGVD  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BATS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  KLOW  NGVD.  THE  OVERBAWC 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TCP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67.0  FEET,  NGVD. 

THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  3,  1961,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  63.40  FEET  ON  MAY  31,  1963.  LOWEST,  9.10  FEET  ON  JAN.  8,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

48.40 

55.50 

50.10 

47.40 

57.05 

50.67 

37.30 

22.62 

18.60 

20.23 

20.54  E 

31.00 

2 

49.24 

54.80 

50.60 

47.82 

57.30 

50.21 

36.70 

22.20 

18.90 

19.90 

22.78 

32.10 

3 

50.08 

53.80 

51.00 

48.13 

57.49 

49.86 

36.00 

22.01 

18.90 

19.82 

24.88 

33.40 

4 

50.70 

52.60 

51.30 

48.24 

57.50 

49.81 

35.45 

21.86 

19.20 

19.92 

26.79 

34.40 

5 

50.80 

51.20 

51.80 

48.60 

57.44 

49.98 

35.09 

21.75 

19.80 

19.45 

27.90 

35.50 

6 

51.10 

50.00 

52.00 

48.90 

57.49 

50.07 

34.23 

21.59 

19.63 

19.23 

28.30 

36.33 

7 

51.70 

48.60 

52.40 

49.00 

57.73 

50.02 

33.35 

21.47 

19.58 

19.05 

28.29 

37.37 

8 

52.10 

47.02 

52.46 

49.30 

57.70 

49.92 

32.50 

21.20 

19.38 

18.70 

28.06 

39.00 

9 

52.50 

46.42 

52.70 

49.60 

58.00 

49.65 

31.98 

21.10 

19.35 

18.33 

27.62 

41.11 

10 

53.20 

45.40 

52.75 

50.00 

58.10 

49.26 

31.22 

20.99 

19.31 

18.17 

27.29 

42.44 

11 

54.10 

44.75 

52.67 

50.30 

58.09 

48.85 

30.37 

20.87 

19.51 

17.93 

27.25 

43.66 

12 

55.00 

44.04 

52.32 

50.62 

57.90 

48.31 

29.54 

20.61 

19,59 

17.73 

27.40 

44.52 

13 

55.40 

43.68 

51.60 

51.03 

57.40 

47.76 

28.69 

20.30 

19.82 

17.70 

27.30 

45.50 

14 

55.80 

43.60 

51.05 

51.51 

57,06 

47.03 

28.06 

20.20 

19.91 

18.01 

26.80 

47.10 

15 

56.30 

43.74 

50.36 

52.10 

56.70 

46.23 

27.58 

19.90 

19.69 

18.39 

26.50 

47.92 

16 

56.90 

43.80 

49.97 

52.90 

56.60 

45,39 

27.27 

19.90 

19.24 

18.29  E 

26.40 

48.55 

17 

57.40 

44.16 

49.47 

53.12 

56.36 

44.50 

27.09 

19.85 

18.70 

18.32  E 

26.00 

48.98 

18 

57.70 

44.47 

48.73 

53.40 

56.24 

43.64 

27.25 

19.90 

18.31 

18.10 

25.50 

49.30 

19 

58.10 

44.80 

48.24 

53.64 

56.01' 

42.42 

27.28 

20.20 

18.48 

17,90 

25.40 

49.40 

20 

58.34 

46.10 

67.62 

53.85 

55.88 

41.24 

27.35 

20.30 

18.82 

17.60 

25.60 

49.12 

21 

58.40 

46.70 

47.14 

53.99 

55.50 

40.30 

27.33 

20.20 

19.00 

17.30 

26.30 

49.10 

22 

58.30 

47.60 

46.60 

53.99 

55.40 

39.84 

27.30 

20.00 

18.92 

16.90 

27.30 

48.81 

23 

58.57 

47.85 

46.20 

54.23 

55.08 

39.34 

27.10 

19.90 

18.90 

16.90  E 

28.40 

48.51 

24 

58.20 

48.15 

45.80 

54.77 

54.70 

38.80 

26.60 

19.80 

18.91 

16.80  E 

29.80 

48.30 

25 

58.30 

48.58 

45.60 

54.70 

54.20 

38.60 

26.10 

19.71 

19.27 

16.70 

31.00 

48.00 

26 

58.00 

49.00 

45.30 

55.07 

53.90 

38.60 

25.44 

19.65 

19.38 

16.70 

31.10 

47.70 

27 

57.60 

49.30 

45.10 

55.44 

53.40 

38.50 

25.13 

19.52 

19.62 

17.10 

30.80 

47.50 

28 

57.40 

49.60 

45.20 

55.70 

52.95 

38.20 

24.51 

19.62 

19.90 

17.10  E 

30.30 

47.30 

29 

56.TO 

45.54 

56.17 

52.53 

37.85 

23.87 

19.71 

20.12 

17.50 

30.40 

46.60 

30 

56.50 

46.34 

56.83 

51.84 

37.65 

23.27 

19.50 

20.21 

17.90  E 

30.90 

45.70 

31 

56.00 

47.01  - 

51.30 

22.89 

18.20  - 

19.00  - 

a.80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 

DAYS 


55.12 

58.57 

48.40 

31 


47.69 

55.50 

43.60 

28 


49.19 

52.75 

45.10 

31 


52.01 

56.83 

47.40 

30 


55.96 

58.10 

51.30 

31 


44.75 

50.67 

37.65 

30 


29.16 

37.30 

22.89 

31 


20.47 

22.62 

18.20 

31 


19.30 

20.21 

18.31 
30 


18.15  27.43 

20.23  31.10 

16.70  20.54 

31  30 


43.84 

49.40 

31.00 

31 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E«ESTIMATE0 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  38.54. 

HIGHEST  STAGE  WAS  58.60  AT  7:00  P.M.  ON  JAN  22  AND  LATER  DATE($). 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  16.60  ON  OCT  25. 


MILY  STAGE  TO  1991 

OLD  RIVER  OUTFLOU  CMMMEL  REAR  KHOK  LARDIRG,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-04-40.  LONG.  91-3S-S0.  OOURSTREAN  OF  STATE  NIGHUAY  IS  RRIOGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL 
STRUCTURE.  AMUT  ONE  NILE  FRON  READ  OF  CHANNEL.  TM  HEAD  OF  CHARNEL  IS  AT  RIVER  NILE  314.6 
(1962  lURWY)  OH  THE  NISSISSIPPl  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  7.7  NILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  UITH  RED 
RIVER  AT  NILE  3.6.  (STA.  0210011.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  FIVE  AND  A  HALF  NILES  OOUNSTREAN  FROM  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  AROUT  1,124,700  SQUARE  NILES  (COHTRIRUTIHG).  SANKFULL  STAGE, 

49  FEET.  THE  NAIN  CHANNEL  STRUChlRE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  RAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR 
WIDTH  RETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEH  FEET  AROVE  H6M>  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  RAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  RELOU  HGVD.  THE  (WERRANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  SAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  aEAR  WIDTH  RETWEEH  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52.0  FEET,  N6VD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  RAYS  IS  67.0  FEET,  HGVD. 

THE  NAXINUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  ROTH  STRUCTURES  IS  AROUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILARLE. 

1962. 


STAGE,  NAR.  31,  1961,  TO  DATE.  DISCHARGE,  1961  TO  DATE.  CONPUTED  DAILY,  SINCE 


EXTREMES.  HIGHEST.  59.30  FEET  ON  NAY  15,  1973.  LOWEST,  1.32  FEET  OH  JULY  16,  1964  (GATES  aOSED). 
NAXINUM,  610,000  CFS  COMPUTED  FOR  NAY  19,  1973  (LOU  SILL  AND  QWERSAHK  STRUtTURES  IN  OPERATION). 
NININUM,  HO  kOU  (GATES  CLOSED)  ON  VARIOUS  OCCASIONS. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAH 

FER 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

31.33 

40.20 

34.60 

30.80 

39.10 

33.44 

22.10 

11.89 

10.49 

7.38 

9.10 

17.40 

2 

31.89 

39.50 

35.23 

31.21 

39.20 

33.18 

21.60 

11.70 

10.65 

7.70 

10.61 

17.60 

3 

33.40 

38.90 

35.46 

30.92 

39.20 

33.00 

21.10 

11.60 

10.84 

7.50 

12.82 

20.45 

4 

35.30 

38.20 

35.65 

31.76 

40.00 

32.90 

20.40 

11.53 

10.60 

6.90 

14.30 

21.73 

5 

38.30 

37.40 

36.10 

32.40 

40.30 

32.60 

19.80 

11.39 

9.60 

7.18 

14.50 

21.50 

6 

38.60 

35.90 

36.40 

32.91 

40.60 

32.40 

19.70 

11.59 

9.39 

6.85 

15.09 

21.98 

7 

38.50 

34.10 

36.30 

33.00 

39.10 

32.80 

19.20 

11.50 

9.38 

6.81 

15.80 

22.40 

8 

39.20 

32.40 

36.70 

33.00 

39.20 

32.60 

18.70 

10.98 

9.52 

7.58 

15.10 

23.45 

9 

39.70 

29.30 

36.90 

33.60 

38.40 

32.70 

17.40 

10.60 

9.40 

7.83 

15.05 

24.26 

10 

40.50 

28.60 

36.85 

33.57 

37.88 

32.40 

16.80 

10.05 

8.90 

7.83 

14.70 

26.85 

11 

41.30 

28.20 

36.70 

34.35 

37.80 

32.10 

16.50 

10.01 

8.32 

7.69 

14.38 

28.44 

12 

40.90 

27.80 

36.50 

34.90 

37.37 

31.80 

16.40 

10.07 

7.99 

7.89 

13.88 

29.80 

13 

41.60 

27.60 

36.40 

34.90 

37.40 

31.20 

16.00 

10.00 

7.69 

7.80 

13.69 

30.15 

14 

41.60 

27.30 

36.10 

35.33 

37.48 

30.68 

15.40 

9.41 

7.90 

7.82 

14.40 

30.70 

15 

42.10 

27.20 

35.36 

36.47 

37.20 

29.90 

14.70 

9.40 

7.74 

7.90 

14.52 

31.47 

16 

42.00 

28.10 

34.22 

35.90 

36.30 

29.11 

14.50 

9.45 

7.64 

8.80 

14.20 

31.60 

17 

42.40 

28.00 

33.95 

35.30 

36.23 

28.10 

14.70 

9.92 

7.10 

9.40 

14.30 

31.90 

18 

42.60 

27.80 

33.60 

35.50 

36.09 

27.50 

15.20 

9.98 

7.37 

9.39 

14.35 

31.61 

19 

42.60 

27.60 

32.45 

36.00 

35.87 

27.41 

16.20 

10.02 

6.90 

9.22 

13.60 

31.80 

20 

43.00 

28.90 

31.63 

35.90 

35.68 

27.41 

17.10 

9.80 

7.21 

9.08 

14.05 

32.50 

21 

43.30 

30.70 

30.40 

36.20 

35.56 

26.10 

17.20 

9.77 

7.65 

8.90 

14.00 

32.20 

22 

43.60 

31.30 

30.20 

36.50 

35.18 

25.33 

16.90 

9.82 

7.70 

8.80 

14.80 

31.81 

23 

43.60 

32.10 

29.60 

36.00 

35.07 

24.85 

16.45 

10.23 

7.85 

7.72 

16.11 

32.01 

24 

43.50 

32.45 

29.22 

36.60 

34.80 

24.46 

16.06 

10.15 

7.62 

7.20 

17.23 

31.72 

25 

44.00 

32.90 

28.60 

37.00 

34.50 

23.88 

15.33 

10.08 

8.04 

6.20 

17.95 

31.73 

26 

43.90 

33.40 

29.20 

37.20 

34.18 

23.24 

14.66 

10.00 

8.37 

6.10 

17.69 

31.90 

27 

43.80 

33.90 

29.28 

36.80 

33.81 

23.20 

14.52 

10.19 

8.00 

6.10 

17.30 

30.99 

28 

43.70 

34.22 

29.30 

36.80 

33.78 

23.40 

14.11 

10.38 

7.02 

6.10 

17.74 

30.05 

29 

43.10 

29.47 

37.50 

33.42 

23.20 

13.75 

10.09 

7.18 

5.90 

17.29 

30.08 

30 

42.40 

30.09 

38.80 

33.60 

22.75 

13.11 

10.23 

7.37 

7.00 

16.85 

29.75 

31 

41.30 

30.75 

33.72 

12.40 

10.39 

7.80 

28.78 

THE  FOLLOWIHG 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TARLE  AROVE 

MEAN 

40.74 

31.93 

33.33 

34.90 

36.71 

28.79 

16.71 

10.39 

8.38 

7.62 

14.85 

28.02 

MAX 

U.OO 

40.20 

36.90 

38.80 

40.60 

33.44 

22.10 

11.89 

10.84 

9.40 

17.95 

32.50 

NIH 

31.33 

27.20 

28.60 

30.80 

33.42 

22.75 

12.40 

9.40 

6.90 

5.90 

9.10 

17.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNRER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  24.33. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  IHCOMPLETE  RECORD)  WAS  44.00  AT  8:00  A.N.  OH  JAN  25. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  5.80  ON  OCT  4. 
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OAILT  FLOU  FOK  1991 

OLD  tIVER  OUTFLOU  CHMMCL  HEM  KHOK  LMDINfi,  LA.-'CMTIHUED 
OOHPUTB)  MtLY  DISCMMeE  IH  TNOUSMP  DAY  SECCHD  FEET 


DAY 

JAH 

FED 

NM 

APR 

NAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

1 

228 

301 

220 

205 

215 

125 

83 

83 

66 

33 

32 

90 

2 

230 

206 

216 

125 

as 

86 

66 

37 

18 

90 

3 

2S 

287 

230 

208 

215 

126 

83 

79 

66 

37 

18 

97 

4 

279 

232 

219 

226 

126 

81 

78 

58 

60 

18 

95 

5 

»1 

263 

261 

<32 

226 

127 

81 

79 

58 

63 

18 

86 

6 

352 

239 

266 

266 

226 

133 

82 

80 

56 

62 

23 

86 

7 

363 

206 

253 

265 

185 

168 

83 

77 

56 

62 

32 

91 

8 

359 

183 

253 

266 

180 

151 

82 

72 

56 

67 

32 

91 

9 

136 

258 

255 

152 

158 

76 

67 

53 

68 

35 

99 

10 

383 

136 

257 

260 

137 

159 

78 

60 

SO 

68 

35 

136 

11 

387  136 

260 

271 

135 

160 

83 

60 

67 

68 

35 

161 

12 

351 

137 

260 

275 

128 

155 

87 

61 

66 

69 

35 

185 

13 

367  137 

260 

270 

129 

163 

90 

61 

a 

69 

68 

185 

U 

360  137 

256 

270 

131 

130 

91 

59 

67 

SO 

55 

175 

15 

358  163 

267 

268 

126 

121 

89 

59 

67 

S3 

61 

176 

16 

352 

162 

229 

232 

106 

111 

92 

60 

65 

59 

66 

178 

17 

363 

166 

228 

203 

106 

102 

99 

63 

60 

66 

66 

178 

18 

366 

168 

226 

200 

106 

105 

109 

66 

60 

63 

66 

183 

19 

356 

170 

212 

197 

106 

109 

121 

66 

37 

60 

59 

190 

20 

365 

188 

202 

186 

105 

112 

131 

63 

60 

60 

60 

199 

21 

372 

200 

198 

185 

105 

103 

132 

65 

66 

59 

58 

199 

22 

380 

191 

190 

183 

105 

80 

125 

67 

66 

55 

58 

199 

23 

372 

195 

185 

172 

106 

81 

123 

70 

65 

66 

66 

199 

26 

375 

196 

183 

182 

105 

81 

121 

66 

65 

62 

66 

197 

25 

385 

192 

181 

191 

106 

75 

115 

66 

69 

35 

66 

191 

26 

380 

1  199 

192 

195 

106 

71 

108 

66 

51 

36 

62 

190 

27 

376  209 

199 

179 

105 

75 

107 

68 

62 

36 

66 

165 

28 

373 

216 

201 

176 

105 

82 

102 

70 

32 

36 

77 

160 

29 

358  . 

203 

187 

106 

83 

98 

69 

33 

31 

77 

160 

30 

361 

206 

215 

116 

83 

92 

69 

33 

39 

77 

160 

31 

126 

Of 

THE  1 

FOLLOUIHG 

i  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE  TMLE  ABOVE 

NEAR 

350 

195 

226 

218 

140 

115 

97 

68 

68 

66 

69 

150 

RAX 

387 

301 

260 

275 

226 

160 

132 

86 

66 

66 

77 

199 

RIH 

228 

136 

181 

172 

106 

71 

76 

59 

32 

31 

18 

86 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMER  OF  DAYS  FOR  THE  YEM  IMS  365 
TOTAL  FOR  YEM  IMS  51,830,000  OSF. 

THE  NEAH  FLOW  FOR  THE  YEAR  IMS  162.000  DSF. 

NAXIHUM  DAILY  DISCHARGE  IMS  387.006  DSF  OH  JAH  11. 
NIHIMUM  DAILY  DISCHARGE  IMS  18,0OO  DSF  OH  HOV  2  TMU  5. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

OLD  RIVER  AUXILIARY  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNCW  LANDING,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-03-54,  LONG.  91-35-1S.  STATE  HIGHWAY  IS  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  AUXILIARY  CONTROL  STRUCTURE, 
ABOUT  1-1/2  NILES  FRW  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE  312.0  (1962  SURVEY)  OH  THE 
NISSISSIPRI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  2.2  NILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ABOUT  ONE 
NILE  BELOW  HEAD.  (STA.  0220011.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORNATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1  J24,700  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  THE  AUXILIARY  STRUCTURE 
CONSISTS  OF  SIX  GATE  BAYS,  EACH  iAtH  62-FobT  cLeAR  WIDTH  BETWEEH  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  FIVE 
FEET  BELOW  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATES  IS  70.0  FEET,  HGVD.  THE  NAXINUN  DISCHARGE  CAPACITY  IS 
ABOUT  374,000  CFS. 


RECORDS  AVAILABLE 

.  STAGE 

DEC.  14 

.  1966, 

TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  58.00 

FEET  ON 

JAN.  24, 

1991.  LOWEST,  9.30  FEET  ON 

JUL.  5, 

1988. 

DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

47.64 

54.76 

49.30 

46.77 

56.44 

50.25 

36.94 

21.77 

19.20 

20.04 

20.40 

30.75 

? 

48.45 

53.97 

49.71 

47.22 

56.70 

49.77 

36.32 

21.10 

19.40 

19.63 

22.50 

31.70 

3 

49.33 

52.97 

50.19 

47.55 

56.47 

49.44 

35.70 

20.90 

19.47 

19.60 

24.20 

33.29 

4 

49.88 

51.80 

50.60 

47.72 

56.60 

49.37 

35.00 

20.70 

19.50 

19.70 

26.50 

34.20 

5 

50.10 

50.47 

50.92 

47.71 

56.60 

49.43 

34.60 

20.58 

17.80 

19.45 

27.40 

35.25 

6 

50.55 

49.30 

51.15 

47.76 

56.50 

49.55 

33.84 

19.94 

17.88 

19.24 

28.00 

36.17 

7 

51.10 

48.10 

51.36 

48.03 

56.80 

49.54 

33.05 

19.60 

18.10 

19.02 

28.00 

37.29 

8 

51.40 

46.53 

51.61 

48.36 

56.80 

49.40 

32.20 

20.20 

17.94 

18.55 

27.71 

38.80 

9 

52.00 

45.97 

51.70 

48.64 

57.16 

49.20 

31.70 

20.27 

17.81 

18.11 

27.27 

40.78 

10 

52.45 

44.98 

51.79 

48.90 

57.30 

48.80 

30.81 

20.47 

18. U 

17.66 

26.96 

41.89 

11 

53.26 

44.23 

51.70 

49.03 

57.20 

48.35 

29.98 

20.40 

18.81 

17.28 

26.82 

43.35 

1? 

54.07 

43.67 

51.30 

49.31 

57.00 

47.82 

29.12 

20.13 

19.30 

16.80 

26.96 

U.05 

13 

54.50 

43.30 

50.78 

49.82 

56.70 

47.24 

28.36 

19.80 

19.56 

16.80 

26.95 

45.12 

14 

54.20 

43.27 

50.17 

50.23 

56.30 

46.63 

27.71 

19.50 

19.43 

17.10 

26.56 

46.78 

15 

55.54 

43.27 

49.64 

51.02 

56.10 

45.87 

27.30 

17.61 

19.14 

17.40 

26.15 

47.40 

16 

55.98 

43.33 

49.31 

52.10 

55.99 

45.00 

26.90 

17.10 

18.70 

16.80 

25.90 

48.20 

17 

56.42 

43.67 

48.80 

52.67 

55.74 

44.10 

26.30 

17.60 

18.49 

16.30 

25.60 

48.70 

18 

56.72 

44.02 

48.10 

52.95 

55.64 

42.43 

25.35 

17.80 

18.15 

14.50 

25.16 

48.90 

19 

57.20 

44.40 

47.72 

53.32 

55.48 

41.00 

24.85 

17.80 

18.40 

14.60 

24.88 

49.10 

20 

57.35 

45.12 

47.20 

53.56 

55.27 

39.42 

24.50 

18.30 

18.52 

14.39 

25.06 

49.00 

71 

57.43 

45.80 

46.65 

53.60 

55.04 

39.90 

24.59 

18.30 

18.32 

14.17 

26.00 

48.80 

?? 

57.40 

46.70 

46.10 

53.68 

54.81 

39.50 

24.60 

17.50 

18.29 

15.80 

26.80 

48.54 

23 

57.40 

47.37 

45.66 

53.94 

54.52 

38.97 

24.50 

16.00 

18.33 

16.40 

28.15 

48.25 

74 

57.83 

47.70 

45.29 

54.19 

54.23 

38.40 

24.00 

16.40 

18.55 

16.40 

29.48 

48.00 

25 

57.28 

48.04 

45.12 

54.40 

53.90 

38.20 

23.51 

16.50 

18.80 

16.60 

30.40 

47.85 

76 

57.06 

48.34 

44.40 

54.55 

53.50 

38.20 

23.41 

16.47 

18.85 

16.40 

30.58 

47.52 

77 

56.75 

48.61 

44.24 

54.87 

53.01 

38.12 

22.93 

15.99 

19.35 

16.80 

30.43 

47.40 

78 

56.42 

48.90 

44.30 

55.21 

52.48 

37.85 

22.22 

16.27 

19.80 

16.80 

30.16 

47.10 

79 

56.10 

45.01 

55.60 

52.02 

37.69 

21.42 

16.74 

19.99 

17.10 

30.20 

46.40 

30 

31 

55.75 

55.55 

45.81 

46.36 

55.87 

51.48 

50.82 

37.38 

21.34 

21.68 

16.18 
19.08  - 

20.10 

17.80 

18.70 

30.55 

45.55 

44.75 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAR 

54.29 

47.09 

48.45 

51.29 

55.31 

44.23 

27.89 

18.61 

18.81 

17.29 

27.06 

43.58 

NAX 

57.83 

54.76 

51.79 

55.87 

57.30 

50.25 

36.94 

21.77 

20.10 

20.04 

30.58 

49.10 

NIN 

47.64 

43.27 

44.24 

46.77 

50.82 

37.38 

21.34 

15.99 

17.80 

14.17 

20.40 

30.75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  37.7S. 

HIGHEST  STAGE  HAS  58.00  AT  8:30  A.N.  ON  JAH  24. 
LOWEST  STAGE  HAS  14.13  ON  OCT  21. 


S3 

MILT  HOW  FOt  1991 

OLD  RIVER  AUXILIARY  INFLOU  CMAMKL  HEAR  KMOK  LAHOING,  LA.--COHTiHUEO 
COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  IH  THOUSAMD  DAY  SECOND  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

104 

96 

100 

78 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

2 

105 

93 

108 

78 

0 

0 

0 

26 

0 

0 

0 

0 

3 

101 

91 

109 

84 

98 

0 

0 

24 

0 

0 

0 

0 

4 

102 

89 

111 

92 

124 

0 

0 

23 

0 

0 

0 

0 

5 

101 

97 

118 

106 

105 

0 

0 

24 

34 

0 

0 

0 

6 

103 

91 

123 

118 

103 

0 

0 

26 

32 

0 

0 

0 

7 

105 

58 

129 

119 

68 

9 

0 

27 

30 

0 

0 

0 

B 

117 

66 

128 

121 

65 

9 

0 

23 

30 

7 

0 

0 

9 

148 

34 

133 

129 

44 

15 

0 

20 

30 

IS 

0 

0 

10 

143 

34 

133 

134 

32 

15 

0 

16 

26 

15 

0 

20 

11 

145 

34 

135 

146 

30 

14 

0 

16 

21 

16 

0 

25 

12 

129 

34 

137 

152 

24 

12 

12 

16 

12 

22 

0 

47 

13 

127 

34 

136 

144 

24 

0 

12 

16 

10 

22 

0 

47 

14 

234 

34 

135 

145 

23 

0 

12 

16 

17 

22 

0 

30 

15 

114 

40 

124 

143 

15 

0 

12 

26 

17 

23 

0 

30 

16 

104 

41 

104 

106 

0 

0 

15 

27 

17 

27 

0 

30 

17 

102 

42 

104 

28 

0 

0 

26 

29 

12 

37 

0 

30 

18 

102 

42 

103 

17 

0 

101 

41 

30 

11 

37 

0 

23 

19 

96 

43 

86 

15 

0 

105 

61 

29 

8 

36 

0 

26 

20 

108 

113 

77 

0 

0 

108 

70 

29 

11 

36 

0 

35 

21 

117 

109 

72 

0 

0 

99 

70 

29 

19 

36 

0 

35 

22 

125 

108 

64 

0 

0 

0 

72 

30 

19 

24 

0 

35 

23 

119 

72 

56 

0 

0 

0 

66 

37 

19 

15 

0 

35 

24 

99 

72 

56 

0 

0 

0 

64 

36 

15 

11 

0 

33 

25 

100 

72 

56 

0 

0 

0 

57 

36 

18 

2 

0 

27 

26 

95 

78 

99 

0 

0 

0 

44 

36 

20 

8 

0 

27 

27 

94 

88 

101 

0 

0 

0 

43 

38 

11 

8 

0 

0 

28 

93 

93 

101 

0 

0 

0 

42 

40 

0 

8 

0 

0 

29 

92  • 

78 

29 

0 

0 

41 

38 

0 

5 

0 

0 

30 

92  - 

78 

96 

0 

0 

35 

40 

0 

0 

0 

0 

31 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

113 

68 

102 

69 

24 

16 

27 

27 

15 

14 

0 

17 

MAX 

234 

113 

137 

152 

124 

108 

72 

40 

34 

37 

0 

47 

MIN 

91 

34 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
TOTAL  FOR  YEAR  WAS  16,965,000  OSF. 

THE  MEAN  FLOU  FOR  THE  YEAR  UAS  41.000  DSF. 

MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  234,0OT  DSF  ON  JAN  14. 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  0  ON  APR  20  AND  LATER  DATES. 
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DAILY  STAGE  fOI  1991 

OLD  RIVES  AUXILIARY  CUTFLQU  CMANHEL  NEAR  UK»  LAMOIHG,  U. 


LOCATION.  LAT.  31-03-57,  LONG.  91-35-26.  STATE  HIGNUAY  15  MIDGE  AT  OLD  RIVER  AUXILIARY  COHTIMX  STRUGTUK, 
AMUT  1-1/2  NILES  Flt«  MAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE  312.0  <1962  SURVEY)  ON  THE 
HtSSlSSIRPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  2.2  NILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ABOUT  ONE 
NILE  KLOU  HEAD.  (STA.  0221011.) 

GAGE.  STAFF  TTPC  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORNATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1J24.700  SOUARE  NILES  {CONTRIBUTING).  THE  AUXILIARY  STRUCTURE 
CONSISTS  OF  SIX  GATE  BAYS  ,  EACH  WITH  62-F(l0T  dcEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  FIVE 
FEET  BELOW  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATES  IS  70.0  FEET,  NGW.  THE  NAXINUN  DISCHARGE  CAPACITY  IS 
ABOUT  376,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  14,  1986,  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  43.90  FEET  ON  JAN.  25,  1991  AND  LATER  DATE(S).  LOWEST,  4.90  FEET  ON  JUL.  12,  1968. 


DAILY  SEVEN  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

31.60 

40.20 

34.60 

31.30 

39.10 

33.50 

22.10 

11.90 

10.30 

7.40 

9.10 

17.60 

? 

32.30 

39.40 

35.30 

31.40 

39.20 

33.20 

21.60 

11.90 

10.40 

7.60 

10.50 

18.10 

3 

33.70 

38.90 

35.50 

31.60 

39.20 

32.90 

21.00 

11.50 

10.60 

7.50 

12.90 

20.30 

4 

35.40 

38.20 

35.60 

31.80 

39.80 

32.80 

20.50 

11.50 

10.30 

7.40 

14.20 

21.60 

5 

38.30 

37.30 

36.10 

32.60 

40.30 

32.60 

19.90 

11.30 

10.20 

7.40 

14.60 

21.50 

6 

38.50 

35.90 

36.40 

33.15 

40.60 

32.40 

19.70 

11.60 

9.90 

7.00 

15.00 

21.90 

7 

38.50 

34.00 

36.60 

33.20 

39.10 

32.80 

19.20 

11.50 

9.70 

7.00 

15.80 

22.70 

8 

39.20 

32.40 

36.70 

33.10 

39.20 

32.60 

18.60 

11.00 

9.90 

7.90 

15.30 

23.50 

9 

39.50 

29.60 

37.00 

33.70 

38.40 

32.70 

17.40 

10.40 

9.80 

8.00 

14.80 

24.30 

10 

40.50 

28.90 

36.95 

34.00 

37.90 

32.40 

16.90 

10.00 

9.30 

7.90 

14.65 

26.70 

11 

41.20 

28.30 

36.60 

34.50 

37.80 

32.10 

16.70 

9.90 

8.70 

8.00 

14.40 

28.40 

12 

40.90 

27.90 

36.50 

34.90 

37.40 

31.80 

16.40 

10.10 

8.00 

8.30 

13.90 

29.60 

13 

41.50 

27.70 

36.30 

34.95 

37.40 

31.20 

16.00 

9.80 

7.70 

8.20 

13.50 

30.40 

14 

41.40 

27.40 

36.00 

35.35 

37.50 

30.60 

15.50 

9.40 

8.20 

8.20 

14.60 

31.10 

15 

42. DO 

2Y.30 

35.40 

36.50 

37.20 

30.00 

14.80 

9.40 

8.00 

8.40 

14.60 

31.60 

16 

41.90 

28.25 

34.30 

35.90 

36.40 

29.10 

14.50 

9.50 

7.90 

9.50 

14.40 

31.70 

17 

42.50 

28.15 

34.00 

35.30 

36.20 

28.10 

14.70 

9.90 

7.20 

10.30 

14.20 

32.00 

18 

42.60 

28.00 

33.60 

35.60 

36.10 

27.70 

15.50 

10.00 

7.40 

10.30 

14.40 

31.50 

19 

42.60 

27.80 

32.50 

36.00 

35.80 

27.70 

16.60 

10.20 

7.10 

10.20 

13.50 

31.40 

20 

43.00 

29.10 

31.70 

35.90 

35.70 

27.70 

17.50 

10.00 

7.20 

10.10 

13.90 

32.30 

21 

43.30 

31.00 

31.10 

36.20 

35.50 

27.10 

17.60 

9.90 

7.80 

10.00 

14.20 

32.50 

22 

43.50 

31.50 

30.20 

36.40 

35.30 

25.40 

17.30 

10.00 

7.90 

9.50 

14.90 

32.30 

23 

43.70 

32.40 

29.70 

36.10 

35.00 

24.80 

16.70 

10.40 

8.00 

8.10 

16.20 

32.10 

24 

43.60 

32.80 

29.20 

36.60 

34.90 

24.50 

16.30 

10.60 

7.80 

7.30 

17.70 

31.20 

25 

43.90 

33.10 

28.70 

37.10 

34.50 

24.00 

15.60 

10.50 

8.20 

6.30 

18.00 

31.90 

26 

43.90 

33.40 

29.50 

37.20 

34.20 

23.20 

14.80 

10.40 

8.50 

6.20 

17.70 

32.10 

27 

43.90 

33.90 

29.60 

36.80 

33.80 

23.20 

14.70 

10.60 

8.00 

6.20 

17.20 

31.00 

28 

43.70 

34.20 

29.50 

36.80 

33.80 

23.40 

14.35 

10.80 

7.00 

6.20 

17.80 

30.30 

29 

30 

43.20 

29.70 

37.50 

33.50 

23.20 

14.00 

10.60 

10.70 

7.10 

7.20 

5.90 

7.00 

17.20 

16.80 

30.10 

29.80 

41I2O 

30.90 

33.80 

12.60 

31 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

40.75 

32.04 

33.42 

35.01 

36.72 

28.85 

16.85 

10.50 

8.51 

7.96 

14.86 

28.08 

NAX 

43.90 

40.20 

37.00 

38.80 

40.60 

33.50 

22.10 

11.90 

10.60 

10.30 

18.00 

32.50 

WIN 

31.60 

27.30 

28.70 

31.30 

33.50 

22.75 

12.60 

9.40 

7.00 

5.90 

9.10 

17.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

TM  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  24.43. 

HIGHEST  STAGE  WAS  43.90  OH  JAN  25  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  5.90  ON  OCT  29. 
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DAILY  STACC  FOR  1991 
OLD  RIVER  AT  TCRRAS.  LA.  LLCXX  FQREMY) 

LOCATION.  UT.  31-00-03.  LONG.  91-40-12.  IN  NAVIGATION  CHANNEL,  ON  SIDE  OF  LOCK  UALL 
AT  ENTRANCE  TO  LOCK  cAaMKR.  THE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  ts  AT  RIVER  NILE  304.0 
(1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER.  (STA.  0272511.) 

GAGE.  HIRE  UEIGTH. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  MAR.  18.  1963,  GAGE  HAS  IN  NATURAL  CHANNEL  OF  LOWER  OLD  RIVER 
AND  ZERO  OF  GAGE  HAS  1.11  FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  JAM.  1,  1903,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  61.6  FEET  ON  NAY  15,  1927.  LOWEST,  3.3  FEET  ON  NOV.  4,  1939.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  AO.WSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

1 

46.25 

53.20 

47.70 

45.10 

54.75 

48.65 

35.25 

20.45 

17.35 

18.35 

17.05 

28.65 

2 

47.00 

52.90 

48.45 

45.50 

55.05 

48.15 

34.65 

19.95 

17.80 

18.10 

20.25 

29.20 

3 

47.90 

52.15 

49.10 

45.90 

55.20 

47.70 

33.90 

19.80 

17.85 

18.05 

22.65 

31.05 

4 

48.50 

50.85 

49.15 

46.25 

55.25 

47.50 

33.35 

19.50 

18.00 

18.M 

24.95 

32.10 

5 

48.90 

49.55 

49.60 

46.50 

55.30 

47.70 

32.90 

19.45 

17.90 

i8.m 

25.10 

33.05 

6 

49.25 

48.15 

49.80 

46.75 

55.25 

47.60 

31.70 

19.20 

17.80 

17.75 

25.90 

34.50 

7 

49.85 

46.90 

50.10 

46.72 

55.35 

47.40 

31.50 

19.15 

17.75 

17.55 

26.x 

35.x 

8 

50.30 

45.30 

50.45 

47.00 

55.35 

47.70 

30.90 

19.15 

17.50 

17.20 

26.x 

36.50 

9 

50.80 

44.45 

50.60 

47.35 

55.60 

47.60 

30.10 

19.10 

17.45 

16.85 

25.55 

37.95 

10 

51.40 

43.45 

50.80 

47.65 

55.78 

47.20 

29.70 

19.00 

17.65 

16.50 

25.15 

40.50 

11 

52.40 

42.70 

50.65 

48.00 

55.75 

46.90 

».60 

19.00 

17.40 

16.20 

25.05 

40.70 

1? 

53.15 

42.00 

50.40 

48.40 

55.50 

46.45 

27.45 

19.05 

17.60 

15.90 

24.95 

42.x 

13 

53.55 

41.65 

49.85 

49.10 

55.30 

45.75 

26.40 

18.70 

17.60 

15.80 

24.95 

43.x 

14 

54.00 

41.55 

49.20 

49.30 

54.85 

45.10 

25.85 

18.15 

17.80 

15.90 

25.x 

a.75 

15 

54.50 

41.55 

48.70 

50.00 

54.55 

44.60 

25.30 

18.15 

17.80 

16.30 

24. K 

45.70 

16 

54.85 

41.65 

48.10 

50.70 

54.45 

43.70 

24.90 

17.80 

17.60 

16.55 

24.40 

X.35 

17 

55.30 

41.95 

47.65 

51.00 

54.15 

42.50 

24.60 

17.85 

17.30 

16.50 

23.95 

X.X 

18 

55.60 

42.20 

46.95 

51.30 

54.00 

42.15 

24.75 

18.00 

16.70 

16.30 

23.x 

47.10 

19 

56.10 

42.65 

46.45 

51.70 

53.80 

40.80 

25.40 

18.25 

16.90 

16.30 

23.35 

47.30 

20 

56.30 

43.55 

45.70 

51.80 

53.60 

39.60 

25.65 

18.40 

16.85 

16.M 

23.30 

47.25 

21 

56.45 

44.65 

45.20 

51.90 

53.45 

38.30 

24.65 

18.25 

16.95 

15.90 

24.10 

47.05 

22 

56.60 

45.50 

44.60 

51.95 

53.20 

37.85 

24.90 

18.10 

16.95 

15.50 

24.50 

X.X 

23 

56.60 

45.80 

44.05 

52.15 

52.80 

37.30 

24.65 

17.90 

16.95 

15.40 

25.30 

X.50 

24 

56.60 

46.05 

43.75 

52.35 

52.55 

36.80 

24.40 

17.45 

17.10 

15.30 

27.20 

X.25 

25 

56.55 

46.50 

43.40 

52.60 

52.20 

36.10 

24.05 

18.10 

17.65 

15.35 

28.30 

X.10 

26 

56.25 

46.75 

43.15 

52.80 

51.90 

36.40 

23.50 

18.05 

17.65 

15.10 

28.x 

45.75 

27 

56.06 

47.10 

43.00 

53.15 

51.35 

36.35 

22.65 

18.00 

17.55 

14.90 

28.x 

45.70 

28 

55.75 

47.35 

43.10 

53.45 

50.90 

36.05 

22.20 

17.50 

18.00 

15.55 

28.40 

45.45 

29 

55.30 

43.20 

53.85 

50.40 

35.90 

21.65 

17.60 

18.20 

15.60 

28.35 

44.70 

30 

31 

55.10 

54.55 

44.05 

44.60 

54.50 

49.80 

49.30 

35.65 

21.00 

20.70 

17.55 

17.85 

18.65 

16.20 

16.80 

28.50 

X.X 

43.20 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

53.28 

45.64 

47.15 

49.82 

53.76 

42.71 

27.01 

18.53 

17.54 

16.x 

25.13 

41.x 

MAX 

56.x 

53.20 

50.x 

54.50 

55.78 

X.6S 

35.25 

20.45 

18.65 

18.35 

28.x 

47.x 

MIN 

X.25 

41.55 

43.x 

45.10 

49.30 

35.65 

20.70 

17.45 

16.70 

14.x 

17.05 

28.65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

X 

31 

31 

X 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  36.51. 

HIGHEST  STAGE  WAS  56.60  ON  JAN  22  AND  LATER  OATE(S>. 
LOWEST  STAGE  WAS  14.90  ON  OCT  27. 
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DAILY  STAGE  FQA  1991 
OLD  RIVER  AT  TORRAS,  LA.  (LOCK  TAILBAY) 

LOCATION.  LAT.  31-00-12,  LONG.  91-40-23.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  LOCK  WALL  AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHAMBER. 
THE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE  304.0  (1962  StIRVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER. 

(STA.  0275011.) 

GAGE.  UIRE  UEIGTH. 

DISCHARGE  RANGE.  0.8  NILE  OOUNSTREAM  FROM  GAGE. 


RECORDS  AVAILABLE 

.  STAGE, 

MAR.  18. 

1963, 

TO  DATE. 

DISCHARGE 

,  1963  AND 

1964. 

EXTREMES 

1964. 

.  HIGHEST,  57.60 

FEET  ON  NAY  14  AND  LATER  DATES  IN 

1973.  LOWEST,  1. 

.2  FEET  ON 

JULY  16, 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

29.00 

37.45 

32.65 

29.50 

37.10 

32.30 

20.85 

9.10 

6.95 

6.20 

7.60 

15.95 

2 

29.35 

36.55 

32.90 

29.40 

37.35 

31.65 

20.35 

9.10 

7.20 

6.05 

9.95 

16.40 

3 

30.45 

36.25 

33.25 

29.45 

37.40 

31.80 

20.10 

8.90 

7.80 

6.25 

11.55 

18.50 

4 

31.70 

35.65 

33.35 

29.55 

38.05 

31.20 

19. 10 

8.40 

7.40 

6.25 

13.05 

20.35 

5 

34.30 

35.20 

34.05 

30.05 

38.40 

31.25 

18.20 

8.15 

7.00 

6.00 

13.70 

20.10 

6 

34.70 

33.70 

33.90 

30.45 

38.75 

31.20 

18.20 

8.35 

6.90 

5.55 

14.10 

20.45 

7 

34.70 

32.25 

34.12 

30.48 

37.70 

31.30 

18.20 

8.50 

7.15 

5.35 

14.55 

21.10 

8 

35.10 

30.80 

34.40 

30.40 

37.70 

31.10 

17.60 

8.35 

7.40 

6.10 

14.65 

21.70 

9 

35.75 

28.25 

34.50 

30.95 

37.10 

30.90 

16.70 

8.30 

7.40 

5.90 

14.40 

23.00 

10 

36.30 

27.45 

34.70 

31.40 

36.70 

30.90 

15.80 

8.25 

6.95 

5.50 

13.95 

24.80 

11 

37.40 

26.80 

34.40 

31.70 

36.60 

30.65 

15.40 

8.20 

6.20 

5.10 

13.65 

26.50 

12 

37.50 

26.55 

34.20 

32.20 

36.25 

30.20 

14.85 

8.15 

6.20 

5.60 

12.95 

28.05 

13 

37.85 

26.40 

34.00 

32.50 

36.35 

29.70 

14.25 

7.70 

5.90 

5.60 

13.65 

28.55 

14 

38.05 

25.70 

33.70 

32.65 

36.20 

29.20 

13.80 

7.10 

5.90 

5.10 

13.55 

29.40 

15 

38.55 

25.45 

33.15 

33.90 

36.10 

29.10 

13.10 

6.90 

5.80 

5.55 

13.35 

29.90 

16 

38.55 

26.30 

32.30 

33.90 

35.55 

28.20 

12.50 

6.90 

5.60 

5.55 

13,15 

30.05 

17 

39.10 

25.95 

31.90 

33.25 

35.35 

26.95 

12.35 

7.10 

5.20 

5.65 

13.05 

30.35 

18 

38.90 

26.05 

31.55 

33.75 

35.25 

26.35 

12.50 

7.60 

5.20 

5.60 

13.40 

30.35 

19 

38.95 

26.00 

30.55 

34.20 

35.00 

26.50 

13.15 

7.60 

5.40 

5.60 

12.55 

30.25 

20 

39.40 

26.40 

29.55 

34.25 

34.80 

26.05 

13.70 

7.75 

5.40 

5.50 

13.00 

30.55 

21 

39.35 

28.50 

29.15 

34.70 

34.65 

25.55 

14.05 

7.20 

5.25 

5.70 

12.85 

30.50 

22 

40.05 

29.40 

28.40 

34.95 

34.50 

24.50 

13.70 

6.80 

5.65 

5.50 

13.20 

30.45 

23 

45.05 

30.20 

27.90 

34.60 

34.15 

23.60 

13.20 

7.05 

5.60 

5.45 

14.20 

30.25 

24 

40.10 

30.00 

27.50 

34.90 

33.95 

23.25 

12.30 

6.95 

5.40 

4.60 

16.00 

30.05 

25 

40.35 

30.90 

26.80 

35.45 

33.60 

22.85 

12.15 

7.10 

5.80 

5.40 

17.40 

29.95 

26 

40.40 

31.60 

27.25 

35.60 

33.25 

22.35 

11.40 

6.90 

5.80 

3.90 

16.80 

30.30 

27 

40.35 

31.70 

27.10 

35.25 

32.85 

22.10 

11.45 

6.95 

5.40 

3.40 

16.40 

29.60 

28 

40.15 

32.20 

27.15 

34.80 

32.75 

22.20 

10.90 

7.05 

5.85 

4.85 

16.40 

29.40 

29 

30 

39.90  - 

27.30 

36.00 

32.60 

22.45 

10.45 

7.00 

6.05 

4.55 

16.05 

15.70 

28.80 

28.40 

31 

32.60 

9.45 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

37.40 

29.99 

31.24 

32.90 

35.52 

27.56 

14.51 

7.65 

6.20 

5.45 

13.83 

26.51 

MAX 

45.05 

57.45 

34.70 

36.90 

38.75 

32.30 

20.85 

9.10 

7.80 

6.40 

17.40 

30.55 

MIN 

29.00 

25.45 

26.80 

29.40 

32.50 

21.45 

9.45 

6.80 

5.20 

3.40 

7.60 

15.95 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  MAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  22.36. 

HIGHEST  STAGE  IMS  45.05  ON  JAN  23. 

LOWEST  STAGE  WAS  3.40  ON  OCT  27. 


DAILY  STA«E  19D1 

ATCNAFALAYA  RIVE*  AT  RARME  LAMDIM,  U. 

LOCATION.  LAT.  31-00-48,  LONG.  91-U-25.  OH  LEFT  RANK  OF  OLD  RIVER  OPPOSITE  NOUTH  OF  RED  RIVER, 
AT  HEAD  OF  ATCNAFALAYA  RIVER.  (STA.  0301511.) 

RARE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 


GENERAL 

INFORHATIOH.  GAGE  USUALLY  READ  RETUEEN  SEVEN  AND  NINE  A.N.  DRAINAGE  AREA  NOT 

OETERNINED. 

RANKFULL  STAGE 

.  48  FEET 

.  NEAN  LOU  UATER  STAGE.  7.1  FEET. 

STAGE  IS  AFFECTED  BY  THE 

DIVERSION  OF 

UATES 

1  FRON  HISSISSIPPI 

RIVER  THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOU  CHANNEL.  PRIOR  TO  1975  GAGE 

ZERO  UAS 

3.81 

FEET  NGVD 

• 

RECORDS  AVAI LADLE 

.  STAGE. 

JUNE  15. 

1880  TO  DATE.  DISCHARGE. 

1851,  1858 

.  1873, 

1879  TO  1882, 

AND  1885. 

EXTRENES.  HIGHEST.  61.51 

FEET  OH  HAY  14, 

1927.  LOUEST,  0.96  FOOT  OH  JULY  16,  ‘ 

1964.  EXTRENES  HAVE 

SEEN 

ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  STAGE  IN  FEET 

GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FES 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  E 

29.15 

37.40 

32.80 

29.30 

37.40 

E 

32.50 

21.00 

9.10  E 

7.30 

6.50 

8.20  E 

16.20 

2  E 

29.85  E 

36.80  E 

33.35 

29.40 

37.50 

E 

32.20 

20.55 

9.10  E 

7.40 

6.60 

E 

8.90 

16.90 

3  E 

30.65  E 

36.30  E 

33.60 

29.60 

37.50 

31.90 

20.00  E 

8.80 

7.80 

6.30 

E 

10.70 

19.15 

4  E 

32.15 

35.80 

33.70 

29.80  E 

38.00 

31.70  E 

19.30  E 

8.80 

7.50 

6.15 

13.70 

20.60 

5  E 

34.05 

35.00 

34.10 

30.30  E 

38.60 

31.50 

18.75 

8.50 

7.30  E 

6.10 

14.10 

20.60 

6  E 

34.65 

33.80 

34.30  E 

30.40 

38.90 

31.30  E 

18.60 

8.80 

7.00  E 

5.60 

14.50 

20.80 

7 

34.80 

32.30 

34.50  E 

30.50 

37.80 

31.45  E 

18.15 

8.80  E 

7.00 

5.60 

15.20  E 

21.50 

8 

35.50 

31.05 

34.50 

30.60 

37.85 

E 

31.40 

17.55 

8.60  E 

7.25 

6.20 

14.70  E 

22.40 

9 

36.00  E 

28.30  E 

34.60 

31.25 

37.20 

E 

31.30 

16.30 

8.40 

7.50 

6.00 

E 

14.20 

23.20 

10 

36.70  E 

27.60  E 

34.60 

31.50 

36.90 

31.00 

15.60  E 

8.00 

6.90 

5.80 

E 

14.05 

25.40 

11 

37.50 

27.00 

34.50 

31.85  E 

36.80 

30.70 

15.30  E 

7.80 

6.70 

5.65 

E 

13.80 

27.00 

12  E 

37.65 

26.70 

34.30 

32.20  E 

36.45 

30.45 

14.90 

8.00 

6.50  E 

5.85 

13.30 

28.30 

13  E 

38.00 

26.30 

34.10  E 

32.40 

36.50 

29.90  E 

14.40 

7.90 

6.15  E 

5.65 

13.60 

28.80 

14 

38.30 

25.90 

33.85  E 

33.10 

36.60 

29.35  E 

13.60 

7.35  E 

6.30  E 

5.45 

13.70  E 

29.60 

15 

38.70 

25.90 

33.25 

34.10 

36.30 

E 

28.70 

13.10 

7.00  E 

6.10 

5.50 

13.70  E 

30.10 

16 

38.65  E 

26.45  E 

32.30 

33.95 

35.60 

E 

28.10 

12.60 

7.20 

6.00 

5.65 

E 

13.25 

30.20 

17 

39.00  E 

26.35  E 

31.90 

33.40 

35.50 

27.00 

12.50  E 

7.50 

5.50 

5.95 

E 

13.45 

30.55 

39.40  E 

26.15 

31.60 

33.85  E 

35.30 

26.30 

12.70  E 

7.50 

5.80 

6.10 

13.45 

30.40 

19  E 

39.40 

26.05 

30.60 

34.35  E 

35.10 

26.20 

13.25 

7.70 

5.60  E 

5.80 

12.70 

30.20 

20  E 

39.80 

27.00 

29.80  E 

34.15 

34.90 

26.10  E 

13.80 

7.40 

5.45  E 

5.70 

13.00 

30.70 

21  E 

40.00 

28.80 

29.25  E 

34.45 

34.70 

25.60  E 

14.10 

7.30  E 

5.50 

6.00 

13.40  E 

30.60 

22 

40.10 

29.50 

28.50 

35.00 

34.50 

E 

24.50 

13.80 

7.00  E 

5.70 

5.60 

14.00  E 

30.50 

23 

40.20  E 

30.40  E 

28.00 

34.70 

34.20 

E 

24.00 

13.30 

7.30 

5.80 

5.20 

E 

15.40 

30.30 

24 

40.20  E 

30.80  E 

27.60 

35.10 

34.00 

23.50 

12.80  E 

7.35 

5.50 

4.90 

E 

16.60 

29.90 

25 

40.50 

31.20 

26.90  E 

35.60  E 

33.70 

23.00 

12.00  E 

7.25 

5.80 

4.30 

17.05  E 

30.30 

26  E 

40.50 

31.70 

27.30 

35.75  E 

33.40 

22.40 

11.35 

7.00 

6.00  E 

4.50 

16.90  E 

30.60 

27  E 

40.50 

32.10 

27.40  E 

35.60  E 

33.00 

22.20  E 

11.35 

7.00 

6.40  E 

4.50 

16.50 

29.80 

28 

40.40 

32.40 

27.30  E 

35.60 

32.90 

22.35  E 

11.05 

7.20  E 

6.00 

5.20 

E 

16.60  E 

29.40 

29 

40.00  • 

27.50 

36.30 

32.60 

E 

22.15 

10.80 

6.90  E 

6.10 

5.00 

16.20  E 

29.00 

30 

39.30  - 

. E 

28.10 

37.10 

32.60 

E 

21.45 

10.30 

7.00 

6.40 

5.70 

E 

15.80 

28.55 

32.70 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

37.42 

30.18 

31.38 

33.04 

35.65 

27.67 

14.59 

7.76 

6.41 

5.67 

14.02 

26.75 

MAX 

40.50 

37.40 

34.60 

37.10 

38.90 

32.50 

21.00 

9.10 

7.80 

6.70 

17.05 

30.70 

HIN 

29.15 

25.90 

26.90 

29.30 

32.60 

21.45 

9.60 

6.90 

5.45 

4.30 

8.20 

16.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTIHATED 

Tffi  HEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  22.50. 

HIGHEST  STAGE  UAS  40.50  OH  JAN  25  AND  LATER  OATEIS). 
LOUEST  STAGE  UAS  4.30  ON  OCT  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIMCSRORT.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-58-57.  LONG.  91-47-54.  ON  RAILUAY  BRIDGE  NEAR  RIGHT  BANK,  4.9  NILES  (1963  SURVEY) 
FROM  HEAD  OF  RIVER.  THE  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  IS  AT  THE  CONFLUEHCE  OF  RED  AHD  LONER  OLD 
RIVERS.  (STA.  03045128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT. 

DISCHARGE  RANGE.  ABOUT  THREE  AND  A  HALF  MILES  DOHNSTREAM  FROM  BRIDGE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA.  NOT  INCLUDING  MISSISSIPPI  RIVER,  ABOUT  87,570  SQUARE  MILES 
(CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE,  46  FEET.  MEAN  LOH  HATER  STAGE,  6.9  FEET.  THE  DISCHARGE  IS 
COMPOSED  OF  RED  RIVER  FLOH  AND  CONTROLLED  DIVERSION  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  (NILE  314.6) 

THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOH  CHAMKL.  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  DEC.  1904  HAS  3.81  FEET,  NGVD.  FROM 
1905  TO  1975  GAGE  ZERO  HAS  5.73  FEET.  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAY  1,  1887  TO  NAY  15,  1892.  AND  DEC.  1,  1903  TO  DATE  (NO  RECORD  OF 
STAGES  BELOW  30  FEET  fioH  JAN.  16,  1915  TO  NOV.  191^  AND  BELOW  34  FEET  FROM  DEC.  1919  TO 
1927).  DISCHARGE,  1851  INTERMITTENTLY  TO  DATE.  COMMTED  DAILY,  SINCE  1928. 

EXTREMES.  HIGHEST,  59.13  FEET  ON  NAY  16,  1927.  LOHEST,  0.70  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  MAXIMUM, 

781,000  CFS  OBKRVED  ON  MAY  12.  1973  (STAGE  54.43  NGW).  MINIMUM,  10.500  CFS  COMPUTED  FOR 
JUNE  24,  1964  (STAGE,  1.41  NGVD).  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1966  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

26.51 

35.05 

30.20 

27.10 

34.75 

30.30 

19.30 

7.82 

6.10 

5.13 

7.20 

14.43 

2 

27.15 

34.38 

30.80 

27.15 

34.80 

30.00 

18.79 

7.80 

6.28 

5.33 

8.80 

14.85 

3 

28.25 

33.85 

31.00 

27.30 

34.95 

29.79 

18.20 

7.39 

6.62 

5.10 

11.00 

17.15 

4 

29.80 

33.30 

31.15 

27.50 

35.50 

29.60 

17.60 

7.33 

6.29 

4.80 

12.22 

18.50 

5 

31.70 

32.65 

31.53 

27.90 

35.80 

29.38 

17.05 

7.09 

6.03 

4.90 

12.63 

18.55 

6 

32.30 

31.50 

31.72 

28.25 

36.10 

29.20 

16.84 

7.35 

5.85 

4.31 

12.95 

18.90 

7 

32.45 

30.01 

31.90 

28.30 

35.15 

29.45 

16.25 

7.35 

6.01 

4.31 

13.60 

19.55 

8 

32.95 

28.60 

32.00 

28.30 

35.25 

29.35 

15.85 

7.20 

6.25 

4.95 

13.10 

20.50 

9 

33.45 

26.00 

32.10 

28.85 

34.60 

29.20 

14.70 

7.09 

6.10 

4.79 

12.60 

21.19 

10 

34.25 

25.33 

32.00 

29.00 

34.30 

28.95 

14.02 

6.74 

5.71 

4.53 

12.45 

23.21 

11 

35.05 

24.80 

31.92 

29.50 

34.25 

28.60 

13.70 

6.73 

5.39 

4.50 

12.20 

24.80 

1? 

35.10 

24.48 

31.80 

29.73 

33.90 

28.35 

13.30 

6.70 

5.19 

4.69 

11.70 

26.10 

13 

35.40 

24.13 

31.60 

29.99 

34.05 

27.89 

12.80 

6.60 

4.85 

4.45 

12.15 

26.58 

14 

35.65 

23.79 

31.30 

30.43 

34.00 

27.30 

12.29 

5.85 

5.00 

4.35 

12.20 

27.20 

15 

36.02 

23.60 

30.80 

31.60 

33.70 

26.75 

11.50 

5.77 

4.70 

4.29 

12.38 

27.69 

16 

35.95 

24.22 

29.90 

31.40 

33.20 

26.02 

11.10 

5.89 

4.65 

4.60 

11.94 

27.88 

17 

36.35 

24.10 

29.60 

31.00 

33.10 

25.00 

11.02 

6.40 

4.20 

4.65 

11.79 

28.15 

18 

36.60 

23.92 

29.20 

31.35 

32.95 

24.40 

11.20 

6.32 

4.45 

4.90 

11.85 

27.98 

19 

36.60 

23.80 

28.28 

31.90 

32.78 

24.30 

11.65 

6.38 

4.30 

4.61 

11.10 

27.88 

20 

36.95 

24.73 

27.55 

32.00 

32.55 

24.30 

12.25 

6.10 

4.10 

4.54 

11.36 

28.35 

?1 

37.30 

26.40 

26.90 

32.30 

32.40 

23.65 

12.52 

5.90 

4.20 

4.75 

11.62 

28.24 

22 

37.20 

27.30 

26.45 

32.50 

32.20 

22.52 

12.19 

5.78 

4.32 

4.31 

12.32 

28.10 

23 

37.50 

28.18 

25.85 

32.32 

32.00 

22.10 

11.68 

6.05 

4.49 

3.85 

13.48 

28.24 

24 

37.60 

28.52 

25.45 

32.68 

31.79 

21.70 

11.13 

6.10 

4.30 

3.70 

14.65 

27.73 

25 

37.90 

28.80 

24.80 

33.15 

31.50 

21.20 

10.50 

5.95 

4.50 

3.22 

15.18 

27.92 

26 

37.80 

29.20 

25.25 

33.23 

31.19 

20.58 

10.00 

5.81 

4.85 

3.41 

15.02 

28.18 

27 

37.80 

29.60 

25.30 

32.90 

30.80 

20.40 

10.00 

5.80 

5.23 

3.43 

14.55 

27.48 

28 

37.70 

29.89 

25.12 

32.85 

30.70 

20.60 

9.68 

6.00 

4.80 

3.99 

14.70 

26.70 

29 

37.30 

25.39 

33.75 

30.40 

20.34 

9.38 

5.72 

4.91 

3.90 

14.30 

26.70 

30 

31 

36.70 

35.90 

26.00 

26.70 

34.55 

30.50 

30.60 

19.89 

8.88 

8.30 

5.80 

5.91 

5.12 

4.60 

5.55 

13.94 

26.40 

25.51 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

34.81 

27.86 

29.02 

30.63 

33.22 

25.70 

13.02 

6.47 

5.16 

4.47 

12.50 

24.54 

MAX 

37.90 

35.05 

32.10 

34.55 

36.10 

30.30 

19.30 

7.82 

6.62 

5.55 

15.18 

28.35 

MIN 

26.51 

23.60 

24.80 

27.10 

30.40 

19.89 

8.30 

5.72 

4.10 

3.22 

7.20 

14.43 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  20.58. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  37.90  AT  7:00  A.M.  ON  JAN  25. 
LOHEST  STAGE  HAS  2.90  ON  OCT  25. 
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DAILY  FlOU  FOR  1991 

ATCHAFALAVA  RIVER  AT  SIMCSFORT.  LA.--CONTIIIUEO 


COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  IN 

THOUSAND  DAY 

SECOND 

FEET 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

362 

512 

393 

342 

484 

396 

232 

112 

97 

89 

100 

187 

2 

373 

480 

402 

343 

486 

390 

227 

112 

98 

91 

105 

195 

3 

387 

460 

407 

347 

486 

385 

220 

108 

101 

88 

120 

219 

4 

411 

448 

409 

349 

498 

382 

212 

107 

98 

88 

151 

236 

5 

447 

435 

416 

357 

514 

377 

205 

105 

97 

87 

155 

236 

6 

458 

413 

420 

358 

522 

375 

203 

107 

95 

82 

167 

240 

7 

461 

387 

424 

360 

494 

377 

198 

107 

94 

82 

175 

247 

8 

471 

366 

425 

361 

498 

377 

192 

106 

97 

88 

170 

258 

9 

481 

328 

428 

370 

482 

375 

178 

104 

97 

86 

164 

268 

10 

498 

319 

427 

373 

475 

371 

171 

102 

93 

83 

162 

294 

11 

514 

311 

424 

380 

475 

365 

168 

101 

91 

82 

159 

315 

12 

515 

308 

422 

386 

468 

362 

163 

102 

89 

78 

154 

332 

13 

522 

303 

416 

388 

468 

354 

157 

101 

86 

76 

159 

338 

14 

527 

298 

413 

400 

470 

347 

148 

97 

88 

74 

160 

349 

15 

535 

298 

402 

416 

466 

339 

145 

94 

85 

75 

160 

357 

16 

534 

306 

387 

415 

450 

331 

141 

96 

84 

77 

153 

358 

17 

543 

304 

380 

405 

447 

316 

140 

98 

81 

78 

156 

362 

18 

550 

302 

375 

413 

445 

307 

141 

98 

82 

80 

156 

360 

19 

549 

300 

361 

422 

440 

306 

146 

too 

82 

78 

148 

359 

20 

557 

312 

349 

418 

437 

304 

152 

98 

80 

77 

151 

364 

21 

564 

335 

342 

424 

434 

298 

154 

96 

82 

80 

156 

366 

22 

566 

345 

333 

435 

429 

283 

152 

94 

82 

75 

162 

363 

23 

566 

357 

325 

428 

424 

277 

147 

97 

83 

71 

175 

360 

24 

566 

363 

320 

436 

420 

272 

142 

97 

82 

69 

190 

354 

25 

574 

368 

311 

447 

415 

265 

136 

97 

83 

65 

196 

360 

26 

573 

375 

316 

449 

409 

258 

130 

94 

86 

67 

194 

362 

27 

573 

383 

317 

442 

402 

257 

131 

94 

89 

67 

189 

351 

28 

570 

387 

316 

442 

400 

258 

127 

97 

85 

73 

191 

342 

29 

561 

318 

457 

396 

249 

125 

93 

86 

72 

187 

341 

30 

549 

325 

477 

396 

238 

121 

94 

88 

77 

182 

334 

31 

116 

96 

323 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

513 

361 

375 

401 

452 

326 

162 

100 

89 

79 

162 

314 

MAX 

574 

512 

428 

477 

522 

396 

232 

112 

101 

91 

196 

366 

MIN 

362 

298 

311 

342 

396 

238 

116 

93 

80 

65 

100 

187 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  36S 
TOTAL  FOR  YEAR  UAS  101,470,000  DSF. 

THE  MEAN  FLOU  FOR  THE  YEAR  UAS  278.000  DSF. 
MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  574.OO0  DSF  ON  JAN  2S. 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  65, OW  DSF  ON  OCT  25. 


ATCNAFALAYA  RIVER  AT  MELVILLE.  U. 

LOCATION.  LAT.  30-41-26,  LONG.  91-44-10.  TEXAS  AMD  PACIFIC  RAILROAD  RRIDGE  29.5  MILES  (1963  SURVEY) 
FROM  HEAD  OF  RIVER.  (STA.  0306012*. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BAHKFULL  STAGE,  41  FEET.  MEAN  LOU  WATER  STAGE 
6.3  FEET.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  0.18  FOOT.  NGM). 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1885  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  46.98  FEET  OH  NAY  14  TO  16,  1927.  LOWEST.  0.80  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20.6 

28.4 

24.1 

21.3 

27.9 

24.5 

15.2 

5.5 

4.4 

3.7 

5.0  E 

10.7 

7 

21.1 

27.7 

24.4 

21.4 

28.0 

24.3 

14.8 

5.4 

4.5 

4.0 

5.7  E 

11.2 

3 

22.1 

27.4 

24.8 

21.5 

28.0  E 

24.2 

14.4 

5.2 

4.7 

3.9  E 

6.8  E 

13.0 

4 

23.3 

26.9 

24.9 

21.7 

28.4 

23.9 

13.7 

5.1 

4.5 

3.8 

8.3  E 

14.1 

5 

25.0 

26.3 

25.1 

22.0 

28.8  E 

23.7 

13.2 

5.0 

4.4 

3.7 

8.8  E 

14.2 

6 

25.6 

25.3 

25.3 

22.3 

29.1 

23.4 

13.1 

5.1 

4.3  E 

3.2 

9.2  E 

14.4 

7 

25.7 

24.1 

25.5 

22.3 

28.4  E 

23.6 

12.8 

5.1 

4.4 

3.1 

9.7  E 

15.0 

8 

26.2 

23.0 

25.6 

22.3  E 

28.5  E 

23.5 

12.4 

5.0 

4.5 

3.6  E 

9.4  E 

15.8 

9 

26.6 

21.2 

25.6 

22.7 

28.1  E 

23.5 

11.5 

4.9 

4.4 

3.5  E 

9.0 

16.5 

10 

27.5 

20.5 

25.6 

23.0 

27.9  E 

23.3 

10.9 

4.7 

4.2 

3.4  E 

8.9 

18.1 

11 

28.2 

20.1 

25.5 

23.3 

27.9  E 

23.1 

10.7 

4.5 

4.3 

3.3  E 

8.6 

19.5 

1? 

28.3 

19.7 

25.4 

23.6 

27.6  E 

22.9 

10.4 

4.6  E 

4.1 

3.5  E 

8.3 

20.4 

13 

28.5 

19.5 

25.3 

23.6 

27.6  E 

22.5  E 

10.0 

4.5  E 

3.8 

3.2 

8.8 

20.9 

14 

28.8 

19.1 

25.1 

24.0 

27.6 

21.9  E 

9.5 

4.1  E 

3.9 

3.2 

8.9  E 

21.5 

15 

29.2 

18.9 

24.6 

25.0 

27.4 

21.3  E 

9.0 

4.0  E 

3.7 

3.2 

8.9  E 

22.0 

16 

29.2 

19.2 

23.9 

25.1 

27.0  E 

20.8 

8.3 

4.2  E 

3.7 

3.2 

8.8 

22.1 

17 

29.4 

19.2 

23.6 

24.7 

26.9  E 

19.9 

8.2 

4.5  E 

3.4 

3.2 

8.8 

22.3 

18 

29.6  E 

19.0 

23.4 

25.0 

26.8 

19.4 

8.2 

4.5  E 

3.5 

3.4 

8.8 

22.3 

19 

29.7  E 

19.0 

22.6 

25.4 

26.6 

19.4 

8.6 

4.4  E 

3.4 

3.2  E 

8.3 

22.2 

20 

30.0 

19.8 

22.0 

25.6 

26.5 

19.3 

8.9 

4.2  E 

2.9 

3.2 

8.6 

22.5 

21 

30.2 

20.8 

21.6 

25.8 

26.4 

18.9 

9.1 

4.1  E 

3.0 

3.4 

8.6 

22.5 

22 

30.3 

21.7 

21.0 

26.0 

26.1 

18.1 

9.0 

3.9  E 

3.3 

3.1 

8.9 

22.3 

23 

30.4  E 

22.3 

20.6  E 

26.0 

25.9 

17.5 

8.6 

4.0  E 

3.5  E 

3.0  E 

9.7 

22.3 

24 

30.5  E 

22.7 

20.2 

26.1 

25.7 

17.2 

8.2 

4.0  E 

3.3  E 

2.9  E 

10.6 

22.2 

25 

30.7  E 

23.0 

19.5 

26.5 

25.4 

16.8 

7.7 

4.1  E 

3.5 

2.8  E 

11,1 

22.0 

76 

30.7 

23.2 

19.9 

26.6 

25.2 

16.4 

7.2 

4.0 

3.2 

2.8  E 

11.2 

22.3 

27 

30.6 

23.5 

20.0 

26.4 

25.0 

16.2 

7.2 

4.0 

3.6 

2.8  E 

10.9 

21.9 

78 

30.6 

23.7 

19.9 

26.3 

24.7 

16.3 

7.0 

4.2 

3.4 

3.1 

11.0 

21.5 

79 

30.3  - 

20.0 

27.0 

24.5 

16.1 

6.7 

4.1 

3.5 

3.2  E 

10.7 

21.3 

30 

29.8  - 

20.4 

27.7 

24.5 

15.7 

6.3 

4.1 

3.7 

3.5  E 

10.4 

3t.t 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

28.0 

22.3 

23.1 

24.3 

26.9 

20.6 

9.9 

4.5 

3.8 

3.3 

9.0 

19.3 

MAX 

30.7 

28.4 

25.6 

27.7 

29.1 

24.5 

15.2 

5.5 

4.7 

4.0 

11.2 

22.5 

MIN 

20.6 

18.9 

19.5 

21.3 

24.5 

15.7 

5.9 

3.9 

2.9 

2.8 

5.0 

10.7 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTINATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16.2. 

HIGHEST  STAGE  WAS  30.7  ON  JAN  25  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  2.8  ON  OCT  25  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
ATCHAFAUYA  RIVER  AT  KROTZ  SPRINGS,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-32-07,  LONG.  91-44-48.  ON  RIGHT  RANK  AT  TENNECO  OIL  COHPANY  WHARF,  41.3  NILES 
(1963  SURVEY)  FRON  HEAo  OF  RIVER  AND  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  IRIDGE. 
(STA.  03075128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  MOT  DETERMINED.  8ANKFULL  STAGE,  37  FEET.  MEAN  LOU  WATER 
STAGE,  6.1  FEET.  ZERO  OF  GAGE.  FROM  1935  THRU  1943  AND  1950  WAS  MINUS  20.00  FEET,  NGVD,  1944 
THRU  1949  MINUS  0.03  FOOT,  NGVD,  1951  TO  DATE  ZERO,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1912  TO  DATE.  DISCHARGE,  OCT.  1934  TO  SEPT.  1964  IN  REPORTS  OF 
U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  38.5  FEET  ON  MAT  15,  \917.  LOWEST,  0.90  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18.10 

24.65 

21.09 

18.65 

24.40 

21.40 

13.39 

4.70 

4.15 

3.45  E 

4.80 

9.61 

2 

18.50 

24.10 

21.43 

18.71 

24.55 

21.23 

13.02 

4.75 

4.25 

3.78  E 

5.20 

9.9 

3 

19.30 

23.75 

21.70 

18.85 

24.60 

21.08 

12.55 

4.58 

4.35 

3.71  E 

6.30 

11.3 

4 

20.30 

23.30 

21.80 

19.00 

25.10 

20.95 

12.01 

4.48 

4.15 

3.59 

7.46 

12.2 

5 

21.90 

23.00 

22.00 

19.35 

25.40 

20.77 

11.60 

4.50 

4.10 

3.50 

7.50 

12.41 

6 

22.30 

22.20 

22.15 

19.60 

25.45 

20.60 

11.49 

4.62 

4.00 

2.58 

7.90 

12.5 

7 

22.50 

21.30 

22.35 

19.64 

24.80 

20.71 

11.18 

4.60 

4.00 

2.60  E 

8.60 

12.9 

8 

22.90 

20.30 

22.40 

19.60 

24.95 

20.59 

11.09 

4.58 

4.09 

3.50  E 

8.40 

13.5 

9 

23.30 

18.90 

22.49 

19.98 

24.64 

20.52 

10.19 

4.49 

3.90 

3.40 

8.10 

14.1 

10 

24.00 

18.30 

22.43 

20.25 

24.45 

20.35 

9.60 

4.20 

3.77 

3.22 

8.00 

15.71 

11 

24.60 

17.78 

22.32 

20.50 

24.40 

20.12 

9.25 

4.02 

3.64 

3.18 

7.90 

17.0( 

1? 

24.60 

17.40 

22.25 

20.80 

24.19 

19.98 

8.90 

4.10 

3.60 

3.29 

7.50 

17.8 

13 

24.90 

17.21 

22.20 

20.88 

24.13 

19.61 

8.50 

3.98 

3.33 

3.02 

7.88 

18.2 

14 

25.10 

16.90 

21.92 

21.25 

24.12 

19.20 

7.99 

3.60 

3.48 

3.00 

7.93 

18.6 

15 

25.40 

16.81 

21.58 

21.89 

24.10 

18.80  E 

8.00 

3.65 

3.37 

2.88 

7.98 

19.0( 

16 

25.40 

17.00 

20.89 

21.90 

23.52 

18.30 

7.40 

3.71 

3.29 

2.80 

7.68 

19.21 

17 

25.60 

16.99 

20.69 

21.60 

23.38 

17.60 

7.31 

4.10 

3.15 

2.82 

7.70 

19.4 

18 

25.80 

16.85 

20.32 

21.92 

23.30 

17.20 

7.40 

4.10 

3.20 

3.01 

7.80 

19.4 

19 

25.90 

16.80 

19.80 

22.30 

23.20 

17.20 

7.75 

4.05 

3.10 

2.77 

7.30 

19.4 

20 

26.20 

17.30 

19.30 

22.48 

23.15 

17.09 

8.02 

3.89 

2.38 

2.80 

7.51 

19.61 

21 

26.30 

18.30 

18.90 

22.65 

23.09 

16.62 

8.25 

3.72 

2.71 

3.03 

7.60 

19.71 

72 

26.40 

19.00 

18.50 

22.79 

22.81 

15.89 

7.99 

3.58 

2.90 

2.81 

7.93 

19.6 

23 

26.49 

19.50 

18.10 

22.73 

22.65 

15.30 

7.60 

3.73 

3.08 

2.73 

8.68 

19.5 

74 

26.51 

19.80 

17.80 

22.90 

22.43 

15.23 

7.20 

3.75 

3.05 

2.89 

9.50 

19.5 

25 

26.75 

20.05 

17.20 

23.30 

22.22 

14.80 

6.72 

3.68 

3.10 

2.68 

10.01 

19.3< 

76 

26.80 

20.35 

17.48 

23.40 

21.93 

14.43 

6.20 

3.60 

2.95 

2.81 

10.10 

19.61 

27 

26.75 

20.56 

17.60 

23.25 

21.68 

14.19 

6.14 

3.70 

3.30 

2.95 

9.70 

19.2 

28 

26.70 

20.82 

17.44 

23.20 

21.50 

14.30 

5.89 

3.80 

3.18 

3.48 

9.80 

29 

26.40 

17.59 

23.60 

21.60 

14.09 

5.90 

3.69 

3.35 

3.45 

9.60 

18.7 

30 

26.05 

17.98 

24.20 

21.50 

13.78 

5.50 

3.63 

3.43 

F  3.60 

9.40 

18.4 

31 

25.40 

18.40 

21.62 

5.10 

3.98  -- 

4.01  -- 

17.9 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

24.42 

19.61 

20.26 

21.37 

23.51 

18.06 

8.68 

4.05 

3.48 

3.14 

8.06 

16.84 

MAX 

26.80 

24.65 

22.49 

24.20 

25.45 

21.40 

13.39 

4.75 

4.35 

4.01 

10.10 

19.70 

MIN 

18.10 

16.80 

17.20 

18.65 

21.50 

13.78 

5.10 

3.58 

2.38 

2.58 

4.80 

9.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E<ESTINATED  F«NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  14.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  26.80  AT  8:00  A.M.  ON  JAN  26. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.09  ON  OCT  25. 
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OAILT  STACe  rat  1«9I 
ATCHAFALAYA  RIVER  AT  ATCHAFALAYA.  U. 

LOCATION.  UT.  30-20-46.  LQNC.  91-43-18.  ON  RIGHT  RANK  S9.3  NILES  (1963  SURVEY)  FRCH  HEAD  OF 
RIVER.  (STA.  03090120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 


GENERAL 

INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED. 

BANKFIH.L  STAGE.  28 

FEET.  MEAN  LOU  WATER 

STAGE 

,  5.6  FEET.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.16 

FOOT.  NGM). 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE. 

.  JAN.  1. 

1931  TO  DATE.  FROM  FEB. 

1951  TO  DEC. 

1958.  GAGE  UAS  ABOUT 

0.8  MILE  UPSTREAM.  DISCHARGE.  INTERMITTENTLY.  1945  TO  1950  AND  1955 

TO  197V. 

EXTREMES 

.  HIGHEST.  30.22  FEET  ON  MAY  5.  1950.  LOUEST.  0.4(] 

1  FOOT  ON  JAR 

1.  17.  1981.  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

WT 

NOV 

DEC 

1 

15.61 

21.70 

18.11  E 

16.00  E 

19.40 

17.80 

11.40 

4.45 

3.52  E 

3.50 

4.50  E 

8.50 

2 

16.00 

21.26 

18.42  E 

16.10  E 

19.60 

17.40 

11.38 

4.40 

3.56 

3.40 

4.53 

8.93 

3 

16.69 

20.87 

18.74  E 

16.20  E 

19.60 

17.35 

11.00 

4.32 

3.50 

3.37 

5.50 

9.60 

4 

17.52 

20.50 

18.80  E 

16.30  E 

19.70 

17.20 

10.72 

4.30 

3.40 

3.13 

6.20 

10.10 

5 

18.76 

20.06 

18.86  E 

16.40  E 

20.00 

17.10 

10.55 

4.10 

3.56 

3.02 

6.90 

10.24 

6 

19.14 

19.45 

18.94  E 

16.50  E 

20.10 

16.95 

10.40 

4.05 

3.55  E 

2.50 

7.13 

10.62 

7 

19.37 

18.74 

19.14  E 

16.60  E 

19.80 

16.85 

10.23 

4.05 

3.61  E 

2.40  E 

7.50 

11.00 

8 

19.75 

17.99 

19.21  £ 

16.60  E 

19.80 

16.80 

10.90 

4.05  E 

3.70  E 

2.50  E 

7.60 

11.50 

9 

20.09 

16.87 

19.25  E 

16.80  E 

19.70 

16.75 

9.45 

4.00  E 

3.70  E 

2.50  E 

7.40 

12.23 

10 

20.60 

16.34 

19.25  E 

17.00  E 

19.60 

16.80 

9.05 

3.95  E 

3.50  E 

2.50  E 

7.20 

12.90 

11 

21.13 

15.99 

19.17  E 

17.10  E 

19.50 

16.80 

8.75 

3.80  E 

3.50  E 

2.40  E 

7.10 

13.60 

12 

21.28 

15.69 

19.08  E 

17.30 

19.38 

16.75 

8.40 

3.60  E 

3.50  E 

2.50  E 

6.90 

14.23 

13 

21.48 

15.42 

19.03  E 

17.30 

19.43 

16.70 

8.10 

3.45  E 

3.30  E 

2.60  E 

7.00 

14.45 

14 

21.66 

15.22 

18.89  E 

17.50 

19.51 

16.53  E 

7.50 

3.40  E 

3.40  E 

2.60  E 

7.00 

15.10 

15 

21.90 

15.15 

18.69  E 

18.00 

19.60 

16.25 

7.10 

3.40  E 

3.20  E 

2.50  E 

7.00 

15.23 

16 

21.95 

15.20 

18.23  E 

18.00 

19.41 

15.90  E 

6.60 

3.50  E 

3.20  E 

2.40  E 

6.90 

15.51 

17 

22.11 

15.16 

18.08  E 

17.90 

19.32  E 

15.30  E 

6.50 

3.60  E 

3.00  E 

2.40  E 

6.90 

15.80 

18 

22.27 

15.00 

17.93  E 

18.00 

19.24 

14.60  E 

6.40 

3.61  E 

2.90  E 

2.50  E 

7.00 

15.81 

19 

22.34 

14.99 

17.47  E 

18.20 

19.24 

14.40  E 

6.60 

3.52  E 

2.80  E 

2.50  E 

6.80 

15.90 

20 

22.54 

15.45 

17.06  E 

18.30 

19.00 

14.30  E 

6.60 

3.43  E 

2.30 

2.30  E 

6.80 

16.10 

21 

22.74 

16.03 

16.75  E 

18.40 

18.95 

14.20 

3.25  E 

2.40 

2.46  E 

6.80 

16.14 

22 

22.82 

16.52 

16.40  E 

18.50 

18.85 

13.80 

6.71 

3.20  E 

2.60 

2.60  E 

7.10 

16.23 

23 

22.85 

17.02 

16.14  E 

18.50 

18.75 

13.40 

6.50 

3.00  E 

2.80 

2.54  E 

7.60 

16.37 

24 

22.99 

17.21 

15.85  E 

18.60 

18.61 

13.15 

6.10 

3.38  E 

2.80 

2.55  E 

8.00 

16.30 

25 

23.14 

17.38 

15.40  E 

18.80 

18.50 

12.70 

5.80 

3.52  E 

2.90 

2.60  E 

8.40  E 

16.30 

26 

23.18 

17.62 

15.47  E 

18.90 

18.60 

12.40 

5.60 

3.56  E 

2.70 

2.90  E 

8.50  E 

16.40 

27 

23.10 

17.73 

15.46  E 

18.80 

18.50 

12.10 

5.51 

3.50  E 

3.00 

2.90  E 

8.50 

16.10 

28 

23.12 

17.94 

15.37  E 

18.80 

18.45 

11.92 

5.40 

3.40  E 

3.00 

3.21  E 

8.50 

15.70 

29 

22.90  - 

. E 

15.40  E 

19.10 

18.00 

11.90 

5.10 

3.56  E 

3.00 

3.38  E 

8.40  E 

15.70 

30 

22.62  - 

15.60  E 

19.40 

17.80 

11.70  E 

4.80 

3.55  E 

3.10 

3.42  E 

8.30  E 

15.50 

31 

4.50 

15.20 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

21.09 

17.30 

17.62 

17.66 

19.16 

15.19 

7.76 

3.69 

3.17 

2.76 

7.13 

13.98 

MAX 

23.18 

21.70 

19.25 

19.40 

20.10 

17.80 

11.40 

4.45 

3.70 

3.50 

8.50 

16.40 

NIN 

15.61 

14.99 

15.37 

16.00 

17.80 

11.70 

4.50 

3.00 

2.30 

2.30 

4.50 

8.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
E>ESTINATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  12.19. 

HIGHEST  STAGE  UAS  23.19  AT  5:00  A.N.  ON  JAN  26. 
LOWEST  STAGE  UAS  2.30  ON  SEP  20  AND  LATER  DATE(S). 
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OAUr  STAGE  FOR  1991 
ATCHAFALAYA  RIVER  AT  lUTTE  LA  ROSE,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-16-57,  LONG.  91-41-17.  OH  RIGHT  BANK  64.8  NILES  (19.;^  SURVEY)  FRQN  HEAD  OF 
RIVER,  600  FEET  NORTH  OF  BOAT  LAUNCHING  RAHP.  (STA.  0312012D.) 

GAGE.  WIRE  HEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORHATIOH.  DRAINAGE  AREA  HOT  DETERHIHED.  BANKFULL  STAGE,  18  FEET.  NEAN  LOW  WATER 
STAGE.  5.17  FEET.  PRIOR  TO  OCT.  17.  1967.  GAGE  MS  LOCATED  ON  LEH  BANK.  PRIOR  TO  1975  GAGE 
ZERO  WAS  NINUS  0.30  FOOT,  HGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAY  29.  1928  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  27.28  FEET  OH  HAT  23,  1973.  LOWEST,  0.33  FOOT  OH  OCT.  17,  1976.  EXTREHES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

HGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.10 

18.63 

15.94 

14.00 

18.18 

16.53 

10.81 

3.79 

3.40 

2.89 

4.05 

7.45 

2 

13.62 

18.57 

16.19 

14.09 

18.30 

16.44 

10.50 

3.83 

3.57 

3.20 

4.03 

7.70 

3 

14.10 

18.25 

16.45 

14.15 

18.34 

16.30 

10.20 

3.77 

3.70 

3.20 

5.07 

8.45 

4 

14.95 

18.00 

16.50 

14.25 

18.54 

16.15 

9.90 

3.67 

3.37 

3.10 

5.70 

9.25 

5 

16.10 

17.65 

16.60 

14.45 

18.58 

16.05 

9.53 

3.60 

3.45 

2.97 

6.15 

9.59 

6 

16.45 

17.25 

16.69 

14.55 

18.89 

15.94 

9.44 

3.57 

3.37 

2.20 

6.40 

9.95 

7 

16.60 

16.70 

16.85 

14.65 

18.65 

15.95 

9.24 

3.57 

3.41 

2.17 

8 

16.00 

16.90 

18.74 

15.84 

9.05 

3.56 

2.75 

6.85 

9 

17.30 

16.95 

14.85 

18.63 

15.84 

8.45 

3.49 

3.35 

2.78 

6.55 

10 

17.90 

14.46 

16.92 

15.07 

18.61 

15.84 

8.05 

3.27 

3.25 

2.65 

6.47 

11.85 

11 

18.30 

14.15 

16.91 

15.18 

18.50 

15.57 

7.78 

3.15 

3.28 

2.68 

6.35 

12.48 

12 

18.35 

13.85 

16.85 

15.40 

18.35 

15.50 

7.49 

3.23 

EST3 

2.74 

6.15 

13.15 

13 

18.57 

13.62 

16.76 

15.45 

7.17 

3.10 

2.54 

6.17 

13.40 

14 

18.75 

13.42 

16.68 

15.65 

18.31 

2.85 

3.18 

2.55 

6.20 

13.82 

15 

19.02 

13.25 

16.45 

16.26 

18.27 

14.81 

6.44 

2.85 

3.12 

2.60 

6.21 

16 

19.07 

13.28 

16.10 

16.35 

18.09 

14.49 

2.98 

2.98 

2.44 

6.10 

14.35 

17 

19.12 

13.28 

15.95 

16.27 

17.98 

5.82 

3.19 

2.75 

2.44 

6.07 

14.60 

18 

19.22 

13.10 

15.83 

16.45 

17.93 

5.95 

3.23 

2.78 

2.60 

6.20 

14.66 

19 

19.34 

13.00 

15.42 

16.70 

17.87 

13.56 

6.10 

3.10 

2.51 

2.45 

5.95 

14.69 

20 

19.44 

13.49 

16.85 

17.74 

13.45 

6.15 

2.95 

2.00 

2.44 

5.96 

14.85 

21 

19.70 

14.00 

14.75 

16.99 

17.71 

13.20 

2.70 

2.15 

2.50 

14.93 

22 

19.73 

14.45 

17.60 

12.74 

6.25 

2.64 

2.44 

2.50 

6.20 

14.94 

23 

19.75 

14.87 

14.18 

17.14 

17.49 

12.37 

2.69 

2.58 

2.50 

6.65 

14.98 

24 

19.84 

15.06 

13.92 

17.20 

17.39 

12.15 

5.78 

2.65 

2.55 

14.95 

25 

19.89 

15.22 

13.54 

17.30 

17,31 

11.90 

5.42 

2.84 

2.54 

2.56 

7.52 

14.85 

26 

19.92 

15.44 

13.60 

17.44 

17.16 

11.60 

5.05 

2.94 

2.39 

2.56 

7.63 

14.95 

27 

19.88 

15.56 

17.50 

16.98 

11.48 

4.96 

2.92 

2.58 

7.57 

14.85 

28 

19.65 

15.76 

13.52 

17.49 

K  .  1  aV 

11.41 

4.67 

3.14 

7.56 

14.65 

29 

19.55 

13.54 

17.65 

B  ?  1  TB 

11.34 

4.60 

2.70 

3.20 

7.46 

14.65 

30 

19.20 

13.70 

18.10 

BTr^B 

11.10 

4.35 

2.90 

3.26 

7.39 

14.40 

31 

18.84 

13.90 

B  V 1  .AB 

4.07 

3.17  -• 

3.35 

14.10 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

18.14 

15.19 

15.50 

15.97 

17.91 

14.19 

7.05 

3.18 

2.97 

2.71 

6.34 

12.85 

NAX 

19.92 

18.63 

16.95 

18.10 

18.89 

16.53 

10.81 

3.83 

3.70 

3.35 

7.63 

14.98 

NIN 

13.10 

13.00 

13.52 

14.00 

16.58 

11.10 

4.07 

2.64 

2.00 

2.17 

4.03 

7.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10.97. 

HIGHEST  STAGE  WAS  19.92  ON  JAN  26. 

LOWEST  STAGE  HAS  2.00  ON  SEP  20. 
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DAILY  STADE  FOIt  1991 
MVOU  LA  RONPE  AT  LAKE  L0H6  <U.) 

LOCATION.  UT.  30-13-29.  LONG.  91-35-18.  TOUCK  OH  RIGHT  RANK  Of  MYOU  LA  RONPE  400  FEET  UPSTREAN 
OF  LAKE  LONG.  (STA.  03210120.) 

GAGE.  AUTQNATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1945  AMD  1959  TO  1962.  DAILY,  JAN.  1971  TO 
NAR.  14,  1973  AND  OCT.  24,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  22.84  FEET  OH  APR.  18,  1975.  LOUEST,  1.50  FEET 
OH  NOV.  11,  1987. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGW  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.16 

18.21 

15.65 

13.88 

17.60 

16.16 

4.59 

4.16 

3.66  F 

4.78 

7.80 

2 

13.49 

17.94 

15.81 

13.93 

17.69 

16.05 

4.64 

4.25 

4.68 

8.05 

3 

14.02 

17.69 

16.10 

14.02 

17.72 

15.92 

4.58 

4.40 

5.75 

8.74 

4 

14.65 

17.47 

16.16 

14.10 

17.86 

15.80 

4.53 

4.29 

F 

6.16 

9.44 

5 

15.62 

17.28 

16.24 

14.26 

18.01 

15.70 

4.49 

4.27 

F 

6.45 

9.70 

6 

15.96 

16.87 

16.33 

14.38 

18.17 

15.59 

4.52 

4.21 

F 

6.69 

9.90 

7 

16.19 

16.36 

16.44 

14.46 

18.00 

15.60 

4.52  F 

4.23 

10.23 

8 

16.46 

15.73 

16.49 

14.52 

18.07 

15.53 

4.49  F 

4.23 

F 

6.90 

10.66 

9 

16.76 

14.91 

16.55 

14.65 

17.96 

15.50 

f 

4.55  F 

4.12 

6.84 

11.03 

10 

17.25 

14.43 

16.54 

14.80 

18.05  f 

15.44 

4.25  F 

4.07 

6.75 

11.73 

11 

17.64 

14.08 

16.53 

14.94 

17.89 

15.34 

3.98  F 

4.01 

6.64 

12.39 

12 

17.70 

13.82 

16.46 

15.13 

17.76 

15.25 

F 

3.90 

4.00 

6.43 

12.97 

13 

17.87 

13.62 

16.44 

15.20 

17.71  F 

14.93 

4.09 

3.86 

6.47 

13.20 

14 

18.00 

13.41 

16.35 

15.36 

17.69 

14.85 

3.71 

3.92 

6.50 

13.59 

15 

18.20 

13.29 

16.15 

15.87 

17.74  F 

14.60 

3.80 

3.87 

F 

6.55 

13.82 

16 

18.24 

13.24 

15.80 

16.00 

17.53 

14.35 

F 

3.82 

3.80 

3.17 

6.39 

14.01 

17 

18.34 

13.24 

15.70 

15.93 

17.44 

14.00 

4.14 

3.54 

3.22 

6.40 

14.20 

18 

18.39 

13.15 

15.55 

16.13 

17.36 

13.70 

4.18 

3.56 

3.34 

6.46 

14.30 

19 

18.49 

13.12 

15.20 

16.30 

17.28 

13.56 

3.99 

3.48 

3.15 

6.24 

14.39 

20 

18.60 

13.44 

14.85 

16.43 

17.19 

13.44 

3.87 

2.75 

3.22 

6.44 

14.54 

21 

18.65 

13.86 

14.59 

16.55 

17.17 

13.22 

3.80 

3.06 

3.30 

6.38 

14.65 

18.75 

14.28 

14.31 

16.64 

17.05 

12.84 

3.66 

3.25 

3.20  F 

6.80 

14.65 

18.75 

14.59 

14.07 

16.66 

16.94 

12.53  f 

6.73 

3.69 

3.38 

3.15  F 

7.03 

14.68 

24 

18.86 

14.79 

13.85 

16.72 

16.88 

12.29 

6.44 

3.74 

3.39 

3.36 

7.40 

14.70 

25 

18.95 

14.93 

13.51 

16.87 

16.77 

12.08 

6.14 

3.70 

3.40 

3.29 

7.78 

14.66 

26 

18.96 

15.10 

13.53 

16.95 

16.66 

5.80 

3.70 

3.12 

3.35 

7.99 

14.76 

27 

19.00 

15.25 

13.51 

17.04 

16.50 

5.70 

3.80 

3.43 

3.53 

7.89 

14.65 

28 

18.97 

15.41 

13.45 

17.00 

16.40 

5.56 

3.86 

3.39 

3.98 

7.90 

14.47 

29 

18.85 

13.53 

17.17  F 

16.33 

5.36 

5.11 

3.80 

3.78 

3.52 

3.62 

3.93 

4.10 

7.84 

7.75 

14.39 

14.25 

31 

18.50 

13.75 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.48 

17.35 

14.57 

5.74 

4.07 

3.75 

3.48 

6.70 

12.73 

MAX 

19.00 

18.17 

16.16 

6.73 

4.64 

4.40 

4.15 

7.99 

14.76 

HIH 

13.16 

■  Ki 

16.24 

12.08 

4.85 

3.66 

2.75 

3.13 

4.68 

7.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

25 

9 

31 

30 

17 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  UAS 

323 

F-HOT  AT  STATED 

TIME 

THE  MEAN  STAGE 

FOR  THE  YEAR  UAS 

11.59. 

HIGHEST 

STAGE  UAS  19.01  AT  1:30  A.N.  ON  JAN  28. 

LOUEST 

STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  2.74  ON  SEP  20. 
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CMILV  STAGE  FOG  1991 

UNISKEY  MT  PILOT  CHAHHEL  KLOU  HEAD  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-23-35,  LONG.  91-39-59.  TOMEI  ON  EIGHT  EANK.  600  FEET  SELOU  JUNCTION  UITH 
ATCHAFAUTA  EIVCE,  55!4  NILES  (19163  SUEVEV)  FEON  HEAD  Of  ATOUFAUTA  ElVEE  VIA  ATCNAFALATA 
lASIN  NAIH  CHANNEL.  (STA.  03240120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  EECOEOEE  AND  STAFF. 

RECOHOS  AVAILASLE.  DEC.  6,  1958  TO  JUH.  20,  1973  AHO  JAH.  9,  1976  TO  DATE. 

EXTEEMES.  HIGHEST,  30.00  FEET  OH  NAY  22,  1973.  LOUEST,  0.48  FOOT  OH  OCT.  17,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IH  FEET 


GAGE  ZEEO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

1 

15.24 

18.05 

15.95 

20.67 

18.44 

11.90 

2 

15.64 

18.33 

16.00 

20.77 

18.30 

11.64 

3 

16.33 

18.63 

15.94 

20.75 

18.14 

11.32 

4 

17.28 

18.70 

16.18 

17.99 

10.90 

5 

18.60 

18.80 

16.45 

17.86 

10.58 

6 

18.64 

18.85 

16.60 

17.75 

10.52 

7 

18.45 

19.08 

16.65 

17.78 

10.26 

8 

17.66 

19.15 

16.70 

17.68 

9.95 

9 

16.49 

19.20 

16.90 

17.67 

9.32 

10 

15.94 

19.16 

17.16  f 

20.79 

17.52 

8.87 

11 

15.60 

19.10 

17.30 

20.76 

17.35 

8.60 

12 

15.31 

18.98 

17.54 

20.65 

17.24 

8.32 

13 

15.08 

18.95 

17.60 

20.60 

17.00 

7.95 

14 

14.88 

18.79 

17.84 

20.60 

16.73 

7.59 

15 

14.79 

18.50 

1B.55 

20.64 

16.40 

7.16 

16 

14.86 

18.05 

18.62 

20.20 

16.05 

6.85 

17 

14.81 

17.85 

18.40 

20.12 

15.58 

6.69 

18 

14.69 

17.72 

18.70 

20.07 

15.18 

6.70 

19 

14.65 

17,20 

18.95 

19,95 

15.08 

6.86 

20 

15.10 

16.77 

19.15 

19.85 

14.94 

7.00 

21 

15.79 

16.45 

19.27 

19.80 

14.64 

7.19 

22 

16.34 

16.08 

19,37 

19.65 

14.11 

7.10 

23 

16.83 

15.78 

19.40 

19.53 

13.73 

6.86 

24 

17.02 

15.50 

19.49 

19.40 

13.48 

6.54 

25 

17.20 

15.05 

19.70 

19.26 

13.20 

6.40 

26 

17.45 

15.18 

19.80 

19.06 

12.90 

27 

17.61 

15.23 

19.72 

18.85 

12.66 

28 

17,83 

15.12 

19.70 

18.73 

12.74 

29 

15.30 

20.10 

18.60 

12.59 

30 

31 

15.45 

15.75 

20.57 

18.53 

18.53 

12.31 

OCT 

NOV 

CM 

4.40 

8 

4.53 

8 

9 

10 

F 

6.88 

10 

7.16 

11 

7.55 

11 

7.60 

11 

7.31 

12 

2.71 

7.20 

13 

2.88 

7.06 

14 

2.99 

6.82 

15 

2.76 

6.91 

15 

2.75 

6.98 

15 

2.81 

6.99 

16 

2.74 

6.80 

16 

2.74 

6.83 

16 

2.90 

6.90 

16 

2.67 

6.58 

16 

2.75 

6.79 

16 

2.85 

6.76 

16 

2.74 

6.98 

16 

2.66 

7.55 

16 

2.84 

8.05 

16 

2.73 

8.54 

16 

2.84 

8.61 

16 

2.95 

8.47 

16 

3.36 

8.49 

16 

3.36 

8.36 

16 

3.60 

8.24 

16 

3.68  - 

15 

THE  following  REFEE  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

16.62 

16.22 

17.44 

18.14 

19.85 

15.77 

8.52 

3.36 

2.92 

7.19 

14.48 

MAX 

18.60 

18.64 

19.20 

20.57 

20.79 

18.U 

11.90 

3.36 

3.68 

8.61 

16.79 

MIN 

15.24 

14.65 

15.05 

15.94 

18.53 

12.31 

6.40 

3.36 

2.66 

4.40 

8.35 

DATS 

5 

23 

31 

30 

25 

30 

25 

0 

1 

22 

28 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  251 

F«NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  13.71. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  20.80  AT  5:30  P.N.  ON  NAY  2. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  2.17  ON  OCT  25. 
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DAILY  STACC  FOI  1991 

BLIND  TENSAS  CUT  BELOU  UPfEB  GBAHD  BIVER  (LA.) 

LOCATIM.  UT.  50-14-26.  LONG.  91-33-S4.  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  300  FEET  BELOU  JUNCTION  UlTN  UPPER 
GRAND  RIVER,  68.4  MUts  (1963  SURVEY)  FRON  NEAO  OF  ATCNAFAUYA  RIVER  VIA  ATCNAFALAYA 
BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0331512D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  DEC.  9,  1958  TO  JUNE  30,  1970  AND  OCT.  ^  1974  TO  DATE.  PRJOR^TO  NOV. 
1964,  GAGE  UAS  OH  LEFT  BANK.  DISCHARGE,  1932  TO  1942,  AND  INTERMITTENTLY,  1944  TO  1950,  1955 
TO  i4i61.  and  1968  TO  1979. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.80  FEET  ON  APR.  8,  1975.  LOUEST,  (FROM  INCCMPLETE 
RECORD)  0.97  FOOT  OH  JUNE  24,  1964. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  2ER0 

IS  AT 

NGVD  (1981 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OE 

1 

12.55 

17.23 

14.75 

13.18 

16.80 

15.40 

10.30 

4.01 

3.66 

3.20 

4.24 

7. 

2 

12.87 

16.97 

14.95 

13.23 

16.90 

15.25 

10.05 

4.13 

3.75 

3.52 

4.13 

7. 

3 

13.35 

16.75 

15.20 

13.30 

16.95 

15.15 

9.81 

4.03 

3.89 

3.49 

5.20 

8. 

4 

13.97 

16.53 

15.25 

13.38 

17.15 

15.00 

9.50 

3.99 

3.78 

3.37 

5.72 

8. 

5 

14.85 

16.35 

15.35 

13.55 

17.27 

14.92 

9.23 

3.95 

3.76 

3.28 

6.05 

9. 

6 

15.25 

15.93 

15.45 

13.67 

17.35 

14.85 

9.20 

3.97 

3.70 

2.40 

6.27 

9. 

7 

15.40 

15.40 

15.55 

13.75 

17.15 

14.85 

9.02 

4.00 

3.70 

2.49 

6.58 

9. 

8 

15.70 

14.80 

15.55 

13.80 

17.25 

14.75 

8.80 

3.99 

3.70 

3.15 

6.60 

10. 

9 

15.95 

13.96 

15.63 

13.95 

17.17 

14.75 

8.33 

4.00 

3.60 

3.06 

6.35 

10. 

10 

16.35 

13.53 

15.65 

14.05 

17.15 

14.65 

7.87 

3.75 

3.55 

2.94 

6.27 

11. 

11 

16.75 

13.20 

15.60 

14.23 

17.05 

14.57 

7.63 

3.55 

3.46 

2.89 

6.17 

11. 

1? 

16.83 

12.95 

15.57 

14.40 

16.95 

14.50 

7.37 

3.59 

3.48 

2.99 

6.00 

12. 

13 

17.05 

12.76 

15.50 

14.47 

16.90 

14.30 

7.05 

3.44 

3.35 

2.79 

6.05 

12. 

14 

17.15 

12.55 

15.45 

14.65 

16.90 

14.10 

6.70 

3.21 

3.40 

2.80 

6.12 

12. 

15 

17.35 

12.43 

15.25 

15.10 

16.95 

13.85 

6.35 

3.42 

3.36 

2.83 

6.15 

13. 

16 

17.35 

12.40 

14.92 

15.20 

16.77 

13.58 

6.09 

3.34 

3.30 

2.70 

6.01 

13. 

17 

17.45 

12.40 

14.80 

15.20 

16.65 

13.23 

5.90 

3.64 

3.05 

2.73 

6.00 

13. 

18 

17.50 

14.65 

15.35 

16.60 

12.94 

5.93 

3.7D 

3.10 

2.84 

6.10 

13. 

19 

12.25 

14.32 

15,57 

16.50 

12.80 

6.10 

3.50 

2.63 

5,87 

13. 

20 

17.70 

12.60 

14.05 

15.65 

16.42 

12.70 

6.20 

3.40 

2.35 

2.73 

6.06 

13. 

71 

17.85 

13.03 

13.78 

15.78 

16.40 

12.46 

6.35 

3.30 

2.62 

2.80 

13. 

77 

17.90 

13.45 

13.50 

15.88 

16.27 

12.10 

6.29 

3.16 

2.83 

2.72 

6.15 

13. 

23 

■FXIil 

13.75 

13.28 

15.88 

16.17 

11.82 

6.10 

3.24 

2.94 

2.66 

6.57 

13. 

74 

17.95 

13.93 

13.05 

15.95 

16.10 

11.58 

5.85 

3.25 

2.95 

6.91 

13. 

25 

14.05 

12.73 

16.12 

11.37 

5.54 

3.20 

2.86 

2.84 

7.34 

13. 

76 

18.05 

14.25 

12.80 

16.27 

15.90 

11.10 

5.23 

3.20 

2.71 

2.91 

7.45 

13. 

77 

18.05 

14.40 

12.80 

16.25 

15.70 

10.95 

5.11 

3.30 

2.89 

3.08 

7.35 

13. 

78 

18.00 

14.55 

12.70 

16.23 

15.60 

10.96 

4.96 

3.35 

2.90 

3.46 

7.37 

13. 

79 

17.95 

12.80 

16.40 

15.50 

10.80 

4.76 

3.28 

3.10 

3.46 

7.30 

13. 

30 

31 

17.80 

17.50 

12.87 

13.05 

16.73 

15.49 

15.50 

10.60 

4.50 

4.27 

3.26 
3.49  -• 

3.20 

3.62 

3.68  - 

7.20 

13. 

13. 

TK  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

16.64 

14.10 

14.41 

14.91 

16.56 

13.33 

6.98 

3.57 

3.27 

3.00 

6.25 

MAX 

18.05 

17.23 

15.65 

16.73 

17.35 

15.40 

10.30 

4.13 

3.89 

3.68 

7.45 

MIN 

12.55 

12.25 

12.70 

13.18 

15.49 

10.60 

4.27 

3.16 

2.35 

2.40 

4.13 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  UAS  10.40. 

HIGHEST  STAGE  UAS  18.08  AT  8:00  P.H.  ON  JAN  26. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.15  ON  OCT  6. 


12 

13 

7 
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MILT  STAGE  FOG  1991 

CHICOT  PASS  AT  UEST  FORK  CHICOT  PASS  (LA.) 

LOCATION.  UT.  30-03-39,  LONG.  91-29-08.  TONill  ON  RIGHT  BANK  83.0  NILES  (1963  SURVEY)  FROM  HEAD 
OF  ATCHAFAUYA  RIVER  VIA  ATCHAFAUTA  BASIN  NAIH  CHANNEL.  (STA.  0346509.) 

GAGE.  AUrONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  10,  1959  TO  JUNE  30,  1973  AND  JULY  11,  1974  TO  MTE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  20.70  FEET  ON  HAT  26,  1973.  LOUEST,  1.73  FEET  OH  OCT.  18,  1967. 


MILY 

EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  HGW  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.94 

16.05  14.05 

12.71 

15.71 

14.60 

10.44 

5.09 

4.89 

4.45 

5.38 

7.78 

? 

12.20 

15.85  14.20 

12.75 

15.77 

14.51 

10.24 

5.23 

4.99 

4.81 

5.10 

7.97 

3 

12.74 

15.65  14.35 

12.83 

15.80 

14.39 

10.06 

5.15 

5.09 

4.74 

5.99 

8.51 

4 

13.23 

15.50  14.37 

12.90 

15.94 

14.29 

9.80 

5.13 

5.02 

4.63 

6.44 

9.04 

5 

13.94 

15.39  14.46 

13.03 

16.04 

14.20 

9.58 

5.12 

5.02 

4.52 

6.74 

9.26 

6 

14.25 

15.03  14.57 

13.14 

16.09 

14.11 

9.61 

5.12 

4.99 

3.77 

6.96 

9.45 

7 

14.40 

14.65  14.64 

13.21 

15.95 

14.12 

9.44 

5.14 

4.95 

3.77 

7.22 

9.66 

8 

14.63 

14.19  14.69 

13.26 

16.10 

14.07 

9.27 

5.14 

4.92 

4.38 

7.23 

9.95 

9 

14.81 

13.50  14.72 

13.39 

16.05 

14.08 

8.89 

5.16 

4.82 

4.28 

6.97 

10.25 

10 

15.22 

13.11  14.73 

13.50 

16.00 

14.03 

8.54 

4.94 

4.80 

4.17 

6.94 

10.73 

11 

15.53 

12.83  14.71 

13.62 

15.91 

13.96 

8.30 

4.70 

4.72 

4.13 

6.86 

11.23 

1? 

15.60 

12.58  14.68 

13.76 

15.83 

13.91 

8.07 

4.72 

4.76 

4.24 

6.70 

11.74 

13 

15.70 

12.44  14.65 

13.86 

15.74 

13.78 

7.74 

4.57 

4.64 

4.07 

6,74 

11.93 

14 

15.80 

12.27  14.59 

14.01 

15.74 

13.60 

7.a 

4.36 

4.69 

6.84 

12.23 

15 

15.95 

12.14  14.43 

14.39 

15.82 

13.41 

7.14 

4.65 

4.65 

6.85 

12.41 

16 

16.00 

12.09  14.20 

14.45 

15.68 

13.20 

6.91 

4.54 

4.60  F 

3.83 

6.73 

12.58 

17 

16.05 

12.10  14.15 

14.43 

15.60 

12.84 

6.74 

4.83 

4.35 

6.74 

12.76 

18 

16.10 

12.03  14.01 

14.60 

15.55 

12.63 

6.75 

4.89 

4.40 

6.80 

12.87 

19 

16.17 

11.99  13.73 

14.73 

15.49 

12.50 

6.94 

4.66 

4,35 

6.64 

12.93 

20 

16.22 

12.25  13.50 

14.81 

15.41 

12.40 

6.99 

4.59 

3.77 

6.84 

13.08 

21 

16.28 

12.56  13.28 

14.90 

15.39 

12.20 

7.12 

4.52 

3.94 

6.70 

13.23 

77 

16.33 

12.94  13.09 

14.97 

15.30 

11.93 

7.09 

4.38 

4.14 

6.87 

13.21 

23 

16.35 

13.17  12.88 

15.01 

15.20 

11.69 

6.95 

4.44 

4.23 

3.98 

7.23 

13.24 

24 

16.44 

13.35  12.68 

15.04 

15.17 

11.49 

6.66 

4.45 

4.26  F 

7.41 

13.20 

25 

16.45 

13.45  12.41 

15.16 

15.10 

11.33 

6.41 

4.40 

4.10 

4.16 

7.77 

13.16 

26 

16.50 

13.59  12.43 

15.40 

15.03 

11.08 

6.17 

4.42 

3.96 

4.25 

7.91 

13.25 

27 

16.50 

13.72  12.44 

15.32 

14.89 

10.97 

6.05 

4.54 

4.08 

4.44 

7.83 

13.16 

28 

16.52 

13.85  12.39 

15.30 

14.81 

10.97 

5.90 

4.55 

4.14 

4.86 

7.84 

13.03 

29 

16.49 

.  12.46 

15.40 

14.73 

10.85 

5.72 

4.49 

4.37 

4.84 

7.80 

12.95 

30 

31 

16.40 

16.25 

.  12.49 

15.65 

14.67 

14.67 

10.67 

5.49 

5.30 

4.47 

4.49 

4.93 

7.73 

12.85 

12.64 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15.39 

13.51  13.76 

14.18 

15.52 

12.93 

7.67 

4.75 

4.54 

4.37 

6.93 

11.62 

MAX 

16.52 

16.05  14.73 

15.65 

16.10 

14.60 

10.44 

5.23 

5.09 

4.96 

7.91 

13.25 

NIN 

11.94 

11.99  12.39 

12.71 

14.67 

10.67 

5.30 

4.36 

3.77 

3.77 

5.10 

7.78 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

22 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  IMS  358 

F-NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  10.53. 

HIGHEST  STAGE  IMS  16.54  AT  8:30  P.N.  ON  JAN  27. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  3.72  ON  OCT  25. 


so 


DAILY  STAGC  FOt  1991 
CHICOT  PASS  HEAD  HTETTE  POINT  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-53-33,  LONG.  91-26-U.  ON  NIGHT  SANK,  3/4  NILE  ABOVE  NYETTE  POINT,  95.4  NILES 
(1963  SURVEY)  FROM  HEW  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  HAIN  CHANNEL. 

(STA.  0354010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  NAR.  27,  1963  TO  DATE.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1950,  1955 
TO  1961,  AND  1968  TO  1^79. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.80  FEET  OH  NAY  24,  1973.  lONEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.06  FOOT 
(DATE  UNDETERMINED)  IN  1976. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1981  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 

9.50 

F  10.18 

12.71 

3.81 

3.81 

3.40 

2 

9.80 

10.22 

12.77 

3.97 

3.92 

3.76 

3 

10.15 

10.30 

12.80 

3.90 

3.96 

3.66 

4 

10.52  F 

12.70 

10.35 

12.86 

3.90 

3.94 

3.57 

5  F 

11.20 

12.65 

10.44 

12.94 

3.90 

3.99 

3.45 

6 

11.41 

12.37 

10.53 

13.04 

3.89 

3.94 

2.50 

7 

11.55 

11.97 

10.59 

13.07 

3.93 

3.89 

2.67 

8  F 

11.70 

11.64 

10.67 

12.88 

3.97 

3.80 

3.32 

9 

1.  15 

10.75 

12.85 

4.03 

3.70 

3.22 

10 

1J.80 

10.80 

12.93 

3.78 

3.73 

3.12 

11 

10.53 

10.92 

12.97 

3.48 

3.64 

3.07 

12 

10.31 

11.06 

12.86 

3.47 

3.70 

3.16 

13 

10.17 

11.15 

12.80 

6.06 

3.36 

3.63 

3.00 

14 

9.99 

11.25 

12.78 

5.79 

3.20 

3.64 

3.06 

15 

9.80 

11.55 

12.80 

5.53 

3.56 

3.65 

3.03 

16 

11.64 

12.75 

5.36 

3.38 

3.57 

2.85 

17 

11.65 

12.66 

5.17 

3.66 

3.33 

2.98 

18 

11.77 

12.63 

5.19 

3.74 

3.37 

3.02 

19 

11.86 

12.55 

5.34 

3.47 

3.31 

2.84 

20 

11.90 

12.50 

5.36 

3.43 

2.65 

2.99 

21 

11.97 

12.43 

5.48 

3.38 

2.91 

2.97 

22 

12.06 

12.35 

9.54 

5.48 

3.26 

3.10 

2.95 

23 

12.07  F 

12.33  F 

9.31 

5.38 

3.35 

3.16 

2.99 

24 

12.10 

12.35  F 

9.12 

5.15 

3.33 

3.24 

3.30 

25 

12.23  F 

12.32  F 

8.96 

4.91 

3.28 

3.04 

3.29 

26 

12.50 

12.09 

4.73 

3.32 

2.87 

3.36 

27 

12.44 

4.62 

3.43 

2.94 

3.57 

28 

12.43 

4.46 

3.46 

3.09 

3.97 

29 

12.50 

4.29 

3.38 

3.34 

3.96 

30 

31 

• 

12.65 

4.10 

3.99 

3.38 

3.65 

3.46 

4.01 

3.99 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

10.73 

11.17 

11.42 

12.69 

9.23 

5.07 

3.58 

3.48 

3.26 

9.15 

MAX 

11.70 

12.70 

12.65 

13.07 

9.54 

6.06 

4.03 

3.99 

4.01 

9.15 

MIN 

9.50 

9.80 

10.18 

12.09 

8.96 

3.99 

3.20 

2.65 

2.50 

9.15 

DAYS 

8 

12 

0  30 

26 

4 

19 

31 

30 

31 

0 

1 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  192 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7.04. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  13.10  AT  4:30  P.N.  OH  NAT  7. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.32  OH  OCT  6. 
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DAILY  STAGE  FM  1991 
GRAND  LAKE  AT  CHAREHTOH  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-54-08,  LONG.  91-31-12.  ON  NORTHEAST  WALL  IN  FOREBAY  OF  THE  STRUCTURE. 

(STA.  0355013.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1974  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  16.20 

FEET  OH 

APR.  22  AND  23,  1975. 

.  LOUEST,  0.80 

FOOT  ON 

OCT.  10, 

1976. 

DAILY  SEVEN  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

M.L.G. 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.6 

12.7 

10.4 

9.3 

12.0 

11.0 

7.6 

3.6 

2.8 

2.5 

3.1 

5.3 

? 

9.4 

12.5 

10.5 

9.3 

12.1 

11.0 

7.5 

3.2 

2.8 

2.5 

2.9 

5.5 

3 

8.8 

12.3 

10.6 

9.3 

12.2 

11.0 

7.2 

3.0 

2.8 

2.5 

2.9 

5.6 

4 

9.4 

12.1 

10.8 

9.5 

12.3 

10.8 

7.1 

3.0 

2.8 

2.7 

3.6 

5.9 

5 

9.9 

11.8 

10.9 

9.6 

12.4 

10.7 

6.8 

3.0 

2.8 

2.7 

4.1 

6.2 

6 

9.4 

11.8 

11.0 

9.7 

12.5 

10.6 

6.7 

3.0 

2.9 

2.6 

4.2 

6.6 

7 

9.9 

11.7 

11.1 

9.7 

12.5 

10.6 

6.6 

3.0 

2.9 

2.6 

4.6 

6.7 

8 

10.1 

11.1 

11.2 

9.8 

12.5 

10.6 

6.6 

3.0 

2.9 

2.6 

4.9 

6.7 

9 

10.7 

10.8 

11.2 

9.8 

12.6 

10.7 

6.5 

3.0 

2.9 

2.5 

4.7 

6.8 

10 

11.1 

10.1 

11.2 

9.8 

12.6 

10.6 

6.2 

3.0 

2.9 

2.5 

4.7 

7.0 

11 

11.6 

9.9 

11.3 

10.0 

12.5 

10.5 

6.0 

2.9 

2.8 

2.5 

4.9 

7.5 

12 

11.9 

9.6 

11.2 

10.1 

12... 

10.4 

5.9 

2.9 

2.8 

2.5 

4.8 

7.8 

13 

12.3 

9.3 

11.1 

10.2 

12.3 

10.4 

5.7 

2.7 

2.8 

2.5 

4.6 

8.0 

14 

12.3 

9.1 

11.1 

10.4 

12.2 

10.1 

5.4 

2.5 

2.8 

2.5 

4.6 

8.2 

15 

12.1 

9.0 

11.0 

10.6 

12.2 

10.0 

5.2 

2.5 

2.8 

2.5 

4.7 

8.6 

16 

12.3 

8.8 

10.9 

10.8 

12.2 

9.9 

5.6 

2.5 

2.7 

2.5 

4.7 

8.8 

17 

12.4 

8.8 

10.8 

10.9 

12.1 

9.8 

5.5 

2.5 

2.7 

2.5 

4.7 

9.0 

18 

12.5 

8.8 

10.7 

11.0 

12.0 

9.7 

5.4 

2.6 

2.5 

2.5 

4.7 

9.2 

19 

12.6 

8.8 

10.6 

11.1 

12.0 

9.4 

5.6 

2.7 

2.5 

2.5 

4.7 

9.4 

20 

12.6 

8.9 

10.3 

11.2 

12.0 

9.1 

5.7 

2.8 

2.5 

2.5 

4,7 

9.4 

21 

12.7 

9.0 

10.1 

11.3 

11.9 

8.8 

5.7 

2.9 

2.5 

2.5 

4.8 

9.6 

2? 

12.7 

9.3 

9.9 

11.4 

11.8 

8.7 

5.8 

2.9 

2.5 

2.5 

4.8 

9.7 

23 

12.8 

9.6 

9.7 

11.4 

11.7 

8.6 

5.7 

2.8 

2.5 

2.5 

4.8 

9.8 

24 

12.8 

9.7 

9.6 

11.5 

11.7 

8.4 

5.8 

2.7 

2.5 

2.5 

4.8 

9.8 

25 

13.0 

9.8 

9.4 

11.5 

11.6 

8.2 

5.6 

2.6 

2.5 

2.5 

4.9 

9.7 

26 

13.0 

10.0 

9.2 

11.6 

11.5 

8.0 

5.2 

2.5 

2.5 

2.5 

5.1 

9.8 

27 

13.0 

10.1 

9.2 

11.8 

11.4 

8.0 

5.0 

2.5 

2.5 

2.5 

5.1 

9.8 

28 

13.0 

10.2 

9.3 

11.8 

11.1 

7.8 

5.0 

2.6 

2.5 

2.5 

5.2 

9.7 

29 

13.0  -- 

9.2 

11.8 

11,1 

7.7 

4.7 

2.7 

2.5 

2.7 

5.3 

9.7 

30 

13.0  -- 

9.2 

11.8 

11.1 

7.7 

4.4 

2.8 

2.5 

2.9 

5.3 

9.6 

31 

3.8 

9.5 

V*  J 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

11.7 

10.2 

10.4 

10.6 

12.0 

9.6 

5.9 

2.8 

2.7 

2.6 

4.6 

8.2 

MAX 

13.0 

12.7 

11.3 

11.8 

12.6 

11.0 

7.6 

3.6 

2.9 

3.0 

5.3 

9.8 

MIN 

8.6 

8.8 

9.2 

9.3 

11.0 

7.7 

3.8 

2.5 

2.5 

2.5 

2.9 

5.3 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  7.6. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.0  ON  JAN  25  AND  LATER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  2.5  ON  AUG  14  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
GRAND  LAKE  AT  CHARENTOH.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-54-20,  LONG.  91-31-26.  ON  THE  NORTISAST  WALL  OF  CHARENTON  FLOODGATE. 
(STA.  0355513.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1960  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.94  FOOT  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  18,  1932  TO  DATE. 


EXTREMES 

HIGHEST.  17.99  FEET  OH  NAY  24  AND  25.  1973. 

LOWEST 

,  MINUS 

1.84  FEET  ON  JAN. 

19,  1940. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NCM)  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.31 

12.66  10.40 

9.25 

12.16 

11.13  F 

7.35 

2.81 

2.46 

2.12 

3.24 

5.08 

2 

8.61 

12.47  10.61 

9.30 

12.22 

11.03 

7.20 

2.78 

2.57 

2.35 

2.82 

5.21 

3 

8.98 

12.28  10.80 

9.37 

12.24 

10.91 

7.04 

2.82 

2.70 

2.52 

3.52 

5.54 

4 

9.35 

12.14  10.82 

9.43 

12.32 

10.82 

6.84 

2,75 

2.67 

2.42 

3.85 

5.89 

5 

9.90 

11.95  10.89 

9.50 

12.42 

10.71 

6.67 

2.75 

2.71 

2.36 

4.19 

6.09 

6 

10.30 

11.68  10.97 

9.60 

12.50 

10.63 

6.70 

2.69 

2.71 

1.79 

4.40 

6.24 

7 

10.56 

11.35  11.05 

9.66 

12.45 

10.60 

6.63 

2.69 

2.70 

1.53 

4.56 

6.38 

8 

10.76 

10.96  11.10 

9.76 

12.63 

10.57 

6.52 

2.75 

2.65 

1.96 

4.64 

6.61 

9 

11.05 

10.49  11.13 

9.84 

12.62 

10.56 

6.24 

2.74 

2.59 

2.18 

4.36 

6.85 

10 

11.45 

10.06  11.16 

9.91 

12.57 

10.55 

5.93 

2.65 

2.60 

2.08 

4.35 

7.24 

11 

11.79 

9.74  11.17 

10.03 

12.47 

10.52 

5.70 

2.46 

2.60 

2.00 

4.31 

7.66 

12 

11.86 

9.51  11.16 

10.15 

12.36 

10.49 

5.50 

2.40 

2.58 

2.01 

4.23 

8.08 

13 

12.10 

9.34  11.14 

10.26 

12.28 

10.40 

5.28 

2.25 

2.49 

1.89 

4.20 

8.34 

14 

12.20 

9.16  11.10 

10.38 

12.25 

5.02 

1.99 

2.45 

1.84 

4.27 

8.60 

15 

12.35 

8.97  11.00 

10.70 

12.26 

4.78 

2.05 

2.43 

1.86 

4.32 

8.81 

16 

12.40 

8.90  10.85 

10.83 

12.24 

4.60 

2.14 

2.31 

1.70 

4.24 

8.99 

17 

12.50 

8.89  10.85 

10.86 

12.14 

4.40 

2.20 

2.16 

1.66 

4.26 

9.16 

18 

12.56 

8.84  10.69 

10.96 

12.10 

4.37 

2.40 

2.03 

1.86 

4.30 

9.29 

19 

12.64 

8.80  10.49 

11.07 

12.04 

4.35 

2.28 

2.05 

1.79 

4.27 

9.43 

20 

12.68 

9.00  10.28 

11.16 

11.96 

4.36 

2.14 

1.49 

1.78 

4.38 

9,55 

21 

12.75 

9.15  10.08 

11.25 

11.91 

4.46 

2.04 

1.48 

1.92 

4.24 

9,73 

22 

12.81 

9.43  9.90 

11.34 

11.82 

4.48 

1.95 

1.76 

1.98 

4.29 

9.73 

23 

12.84 

9.60  9.73 

11.37 

11.71 

4.39 

1.88 

2.02 

2.03 

4.53 

9.79 

24 

12.95 

9.75  9.54 

11.40 

11.70 

4.20 

2.02 

2.14 

2.17 

4.56 

9.75 

25 

12.99 

9.86  9.32 

11.53 

11.64 

4.00 

2.03 

2.08 

2.23 

4.83 

9.74 

26 

13.00 

10.00  9.22 

11.85 

11.55 

3.76 

2.03 

1.68 

2.30 

4.88 

9.79 

27 

13.02 

10.10  9.16 

11.76 

11.44 

3.65 

2.12 

1.81 

2.41 

4.86 

9.77 

28 

13.05 

10.27  9.15 

11.76 

11.35 

3.55 

2.20 

1.81 

2.65 

4,94 

9.67 

29 

13.06  - 

.  9.14 

11.85 

11.26 

3.38 

2.25 

1.87 

2,79 

4.90 

9.59 

30 

12.97  - 

.  9.15 

12,12 

11.19 

3.20 

2.17 

2.00 

2.95 

5.09 

9.54 

31 

11.16 

2.23 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

11.76 

10.19  10.36 

10.61 

12.03 

10.69 

5.08 

2.34 

2.25 

2.13 

4.33 

8.24 

MAX 

13.06 

12.66  11.17 

12.12 

12.63 

11.13 

7.35 

2.82 

2.71 

2.95 

5.09 

9,79 

MIN 

8.31 

8.80  9.14 

9.25 

11.16 

10.40 

3.03 

1.88 

1.48 

1.53 

2.82 

5.08 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

13 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  VMS  348 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  VMS  7.33. 

HIGHEST  STAGE  VMS  13.07  AT  4:00  P.M.  ON  JAN  27. 
LOVCST  STAGE  VMS  1.43  ON  OCT  6. 


MILT  STAGE  FOG  1991 
KEELKWT  MSS  SELOU  LAKE  CHICOT  (U.) 
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LOCATION.  LAT.  30-02-19,  LONG.  91-27-22.  ON  NIGHT  BANK,  ABOUT  ONE  NILE  ABOVE  NOUTH  84  NILES 
(1963  SUNVET)  FRON  HEW  OF  ATCNAFAUTA  GIVEt  VIA  ATCHAFALATA  BASIN  MAIN  CHANNEL. 

(STA.  0361509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  EERO  MIOR  TO  1971  UAS  MINUS  0.13  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAY  1928  TO  DEC.  196S,  AND  JAN.  1971  TO  DATE.  DISCHARGE, 

INTERMITTENTLY,  1944  TO  1950,  AND  1955  TO  196). 

EXTREMES.  (MESENT  DATUM)  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  18.23  FEET  ON  NAY  24,  1973. 
LOHEST,  0.23  FOOT  OH  OEC.  24,  1989. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1966  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.77 

10.47 

7.22 

6.64 

9.41 

8.65 

5.66 

2.36 

2.34 

2.01 

2.83 

3.40 

7 

5.19 

10.25 

7.39 

6.61 

9.49 

8.56 

5.56 

2.29 

2.38 

2.06 

2.86 

3.49 

3 

5.45 

10.02 

7.55 

6.63 

9.55 

8.U 

5.43 

2.30 

2.45 

2.26 

2.71 

3.51 

4 

5.70 

9.80 

7.62 

6.65 

9.65 

8.34 

5.33 

2.27 

2.45 

2.30 

2.69 

3.58 

5 

6.02 

9.73 

7.69 

6.67 

9.70 

8.26 

5.25 

2.26 

2.60 

2.26 

2.72 

3.65 

6 

6.26 

9.53 

7.77 

6.72 

9.80 

8.11 

5.29 

2.19 

2.64 

2.02 

2.79 

3.74 

7 

6.56 

9.26 

7.83 

6.76 

9.84 

8.04 

5.29 

2.16 

2.65 

1.58 

2.89 

3.84 

8 

6.85 

8.95 

7.85 

6.86 

10.22 

7.99 

5.33 

2.33 

2.75 

1.82 

2.92 

3.94 

9 

7.10 

8.60 

8.00 

6.92 

10.42 

7.94 

5.20 

2.35 

2.64 

2.02 

2.98 

4.07 

10 

7.60 

8.26 

8.00 

6.95 

10.50 

7.94 

5.06 

2.32 

2.59 

2.02 

2.97 

4.20 

11 

8.01 

8.00 

8.05 

7.04 

10.36 

8.03 

4.88 

2.25 

2.55 

2.01 

2.96 

4.36 

1? 

8.26 

7.64 

8.10 

7.12 

10.23 

7.98 

4.72 

2.26 

2.56 

1.96 

2.95 

4.60 

13 

8.47 

7.40 

8.13 

7.25 

10.09 

8.03 

4.56 

2.04 

2.50 

1.85 

2.94 

4.84 

14 

8.67 

7.20 

8.13 

7.34 

9.94 

7.94 

4.39 

1.83 

2.46 

1.80 

2.93 

5.14 

15 

9.00 

6.90 

8.11 

7.63 

9.94 

7.82 

4.26 

1.84 

2.45 

1.80 

2.94 

5.35 

16 

9.16 

6.85 

8.08 

7.72 

9.94 

7.68 

4.15 

2.04 

2.39 

1.66 

2.96 

5.56 

17 

9.34 

6.74 

8.20 

7.85 

9.84 

7.54 

3.95 

2.00 

2.27 

1.47 

3.00 

5,75 

18 

9.45 

6.64 

8.12 

8.00 

9.77 

7.41 

3.78 

2.10 

2.11 

1.63 

3.07 

5.90 

19 

9.65 

6.69 

8.01 

8.10 

9.70 

7.26 

3.66 

2.04 

2.10 

1.59 

3.06 

6.09 

20 

9.79 

6.58 

7,84 

8.16 

9.60 

7.10 

3.56 

1.89 

1.84 

1.54 

3.15 

6.24 

?1 

9.88 

6.63 

7.71 

8.22 

9.53 

6.96 

3.50 

1.80 

1.57 

1.72 

3.23 

6.38 

27 

9.99 

6.78 

7.59 

8.27 

9.42 

6.80 

3.47 

1.77 

1.80 

1.84 

3.21 

6.54 

73 

10.02 

6.76 

7.44 

8.34 

9.31 

6.64 

3.42 

1.68 

2.06 

1.94 

3.19 

6.65 

74 

10.25 

6.83 

7,29 

8.40 

9.30 

6.49 

3.35 

1.77 

2.16 

2.06 

3.18 

6.74 

25 

10.37 

6.87 

7.14 

8.55 

9.26 

6.40 

3.26 

1.76 

2.22 

2.19 

3.17 

6.76 

76 

10.45 

6.93 

7.00 

8.85 

9.24 

6.25 

3.20 

1.77 

1.88 

2.26 

3.18 

6.79 

77 

10.53 

7.00 

6.93 

9.05 

9.12 

6.13 

3.10 

1.95 

1.88 

2.35 

3.22 

6.84 

78 

10.65 

7.08 

6.84 

9.11 

9.02 

6.05 

3.00 

2.08 

1.81 

2.48 

3.25 

6.84 

79 

10.72 

6.80 

9.18 

8.90 

5.92 

2.85 

2.14 

1.84 

2.56 

3.30 

6.84 

30 

31 

10.75 

10.66 

6.75 

6.66 

9.36 

8.80 

8.73 

5.80 

2.74 

2.60 

2.06 
2.05  - 

1.90 

2.59 

2.80 

3.35 

6.83 

6.80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

8.57 

7.87 

7.61 

7.70 

9.63 

7.42 

4.19 

2.06 

2.26 

2.01 

3.02 

5.33 

NAX 

10.75 

10.47 

8.20 

9.36 

10.50 

8.65 

5.66 

2.36 

2.75 

2.80 

3.35 

6.84 

MIN 

4.77 

6.58 

6.66 

6.61 

8.73 

5.80 

2.60 

1.68 

1.57 

1.47 

2.69 

3.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  5.63. 

HIGHEST  STAGE  UAS  10.76  AT  9:30  A.M.  ON  JAN  30. 
LOWEST  STAGE  UAS  1.43  ON  OCT  17. 


M 


DAILY  STAGE  FOK  1991 

SIX  NILE  LAa  ABOVE  CONTROL  STRUCTURE  (U.) 


LOCATION.  LAT.  29-4B-3S.  LONG.  91-24-43.  AT  SIX  NILE  LAIS  BOAT  LAUNCH.  ABOUT  4500  FEET  NORTH 
OF  UAX  LAKE  OUTLET  CMTROL  STRUCTURE.  OPPOSITE  NILE  103  (1963  SURVEY)  FRON  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  NAIH  CHANNEL.  (STA.  0363010.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  KT.  6.  1988  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  10.83  FEET  ON  NAT  6.  1991.  LOUEST,  0.85  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAT 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.25 

10.59 

9.75 

6.45 

2.64 

2.75 

2.38 

3.21 

4.43 

2 

9.40 

10.63 

9.65 

6.26 

2.75 

2.86 

2.77 

2.53 

4.50 

3 

9.50 

10.64 

9.55 

6.14 

2.81 

2.87 

2.62 

3.20 

4.89 

4 

F 

10.48 

9.50 

10.72 

9.46 

5.96 

2.69 

2.85 

2.52 

3.41 

5.16 

5 

10.50 

9.54 

10.76 

9.36 

5.82 

2.60 

2.95 

2.38 

3.79 

5.35 

6 

10.25 

9.60 

10.80 

9.30 

5.92 

2.35 

2.85 

1.44 

4.05 

5.51 

7 

9.96 

9.66 

10.76 

9.30 

5.80 

2.34 

2.75 

4.20 

5.64 

8  F 

9.60 

9.63 

9.70 

F 

10.80 

9.25 

5.70 

2.44 

2.60 

4.19 

5.86 

9 

9.18 

9.73 

9.25 

5.46 

2.46 

2.50 

3.86 

6.07 

10 

8.80 

9.75 

9.24 

5.16 

2.50 

2.54 

3.90 

6.41 

11 

8.55 

9.75 

9.21 

4.99 

2.40 

2.43 

3.85 

6.84 

12 

8.37 

9.74 

10.75 

9.20 

4.80 

2.36 

2.54 

3.79 

7.23 

13 

8.23 

9.75 

10.70 

9.09 

4.53 

2.25 

2.45 

3.76 

7.44 

14 

8.10 

9.71 

10.66 

8.94 

4.26 

2.10 

2.45 

3.89 

7.67 

15 

7.93 

9.60 

10.67 

8.80 

4.03 

2.20 

2.55 

3.91 

7.81 

16 

7.87 

9.46 

10.63 

8.64 

3.89  f 

2.20 

2.45 

3.83 

7.96 

17 

7.90 

9.52 

10.55 

8.39 

3.72 

2.16 

8.11 

18 

7.82 

9.39 

10.52 

8.20 

3.75 

2.26 

8.24 

19 

7.78 

9.20 

10.46 

8.06 

3.90 

2.23 

8.32 

20 

7.96 

9.03 

10.42 

7.98 

3.88 

1.65 

8.46 

21 

8.13 

8.87 

10.36 

7.83 

4.00 

1.86 

F 

3.60 

8.65 

22 

8.40 

8.73 

10.30 

7.63 

3.95 

2.03 

3.85 

8.60 

23 

8.53 

8.58 

10.31 

7.43 

3.86 

2.08  F 

1.63 

4.09 

8.67 

24 

8.65 

8.42 

10.33 

7.25 

3.64 

2.14 

2.37 

4.05 

8.60 

25 

8.73 

8.22  F 

10.14 

10.26 

7.12 

3.45 

1.95 

2.40 

4.36 

8.56 

26 

8.83 

8.19 

10.38 

10.19 

6.95 

3.23 

1.77 

2.45 

4.51 

8.62 

27 

8.93 

8.18 

10.35 

10.10 

6.86 

3.13 

1.78 

2.70 

4.51 

8.57 

28 

9.05 

10.37 

10.00 

6.85 

3.07  F 

2.30 

2.03 

3.10 

4.43 

8.49 

29 

• 

10.41 

9.94 

6.72 

2.96 

2.30 

2.30 

3.10 

4.44 

8.40 

30 

31 

• 

10.55 

9.81 

9.80 

6.60 

2.88 

2.75 

2.31 

2.59 

2.47 

3.10 
3.00  • 

4.40 

8.38 

8.25 

THE  FOLLOWIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

9.60 

8.74 

9.26 

10.37 

10.44 

8.40 

4.43 

2.43 

2.37 

2.53 

3.91 

7.28 

mx 

9.60 

10.50 

9.75 

10.55 

10.80 

9.75 

6.45 

2.81 

2.95 

3.10 

4.51 

8.67 

HIN 

9.60 

7.78 

8.18 

10.14 

9.80 

6.60 

2.75 

2.10 

1.65 

1.44 

2.53 

4.43 

DAYS 

1 

25 

27 

6 

28 

30 

31 

20 

30 

15 

26 

31 

SIX  HUE  UUCE  MEM  VERDUNVULE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-4S-49.  LONG.  91-23-35.  ON  NEST  BANK  IN  VERDUNVULE  CANAL.  OPKSITE  HUE  105.2 
(1963  SURVEY),  FRON  h£aD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0364510.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  6.  1933  TO  DATE.  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  IN  CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS 
ISLAND  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHMGE,  INTERMITTENTLY,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.22  FEET  (FROM  IMCCNPIETE  RECORD)  OH  MAY  24  AND  25.  1973.  LOWEST.  MINUS  2.23 
FEET  ON  OCT.  18.  1948. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MM 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.10 

7.71 

5.70 

4.79 

7.34 

6.60 

3.93 

1.60 

2.25 

1.90 

2.30 

2.10 

? 

4.40 

7.50 

5.96 

4.85 

7.35 

6.45 

3.76 

1.96 

2.40 

2.43 

0.70 

2.06 

3 

4.64 

7.27 

5.96 

4.99 

7.40 

6.31 

3.71 

1.69 

2.27 

2.35 

1.25 

2.15 

4 

4.70 

7.06 

5.72 

5.04 

7.46 

6.16 

3.63 

2.11 

2.30 

2.11 

1.00 

2.05 

5 

5.26 

7.15 

5.85 

5.03 

7.55 

6.00 

3.60 

2.15 

2.55 

1.85 

1.58 

2.45 

A 

5.53 

6.83 

5.97 

5.11 

7.56 

5.90 

4.05 

1.80 

2.34 

0.24 

1.98 

2.65 

7 

5.63 

6.46 

5.96 

5.14 

7.43 

6.05 

3.79 

2.21 

2.15 

0.94 

2.17 

2.70 

8 

5.66 

6.06 

6.02 

5.36 

7.80 

6.18 

3.63 

2.32 

1.75 

1.69 

1.65 

2.94 

9 

5.94 

5.62 

6.04 

5.39 

8.05 

6.26 

3.50 

2.35 

1.70 

1.57 

1.56 

3.11 

10 

6.44 

5.29 

6.03 

5.38 

7.95 

6.35 

3.35 

2.12 

2.07 

1.50 

1.77 

3.06 

11 

6.83 

5.05 

6.11 

5.56 

7.75 

6.38 

3.30 

1.84 

1.84 

1.35 

1.72 

3.54 

1? 

6.74 

4.90 

6.16 

5.76 

7.63 

6.34 

3.11 

1.75 

2.06 

1.40 

1.77 

3.76 

13 

6.81 

4.94 

6.29 

5.88 

7.56 

6.18 

2.85 

1.57 

2.04 

1.35 

1.73 

3.94 

14 

7.02 

4.79 

6.15 

6.09 

7.52 

6.00 

2.84 

1.87 

2.14 

1.49 

2.04 

3.95 

15 

7.30 

4.51 

6.05 

6.29 

7.65 

5.83 

2.66 

2.00 

2.23 

1.24 

2.00 

3.86 

16 

7.30 

4.47 

6.06 

6.32 

7.58 

5.64 

2.24 

1.60 

2.23 

0.96 

1.94 

4.08 

17 

7.27 

4.83 

6.29 

6.25 

7.38 

5.40 

2.05 

1.87 

1.69 

1.54 

1.93 

4.30 

18 

7.45 

4.67 

6.06 

6.35 

7.35 

5.17 

2.11 

2.05 

1.89 

1.21 

1.85 

4.41 

19 

7.55 

4.72 

5.76 

6.36 

7.30 

5.00 

2.41 

1.66 

1.87 

1.01 

1.94 

4.50 

20 

7.53 

4.60 

5.70 

6.35 

7,25 

4.91 

2.37 

1.55 

1.27 

1.34 

2.34 

4.87 

?1 

7.56 

4.62 

5.49 

6.28 

7.13 

4.87 

2.57 

1.65 

1.53 

1.01 

1.65 

5.27 

?? 

7.56 

5.02 

5.46 

6.44 

7.12 

4.80 

2.86 

1.50 

1.50 

1.15 

1.85 

5.07 

23 

7.66 

4.92 

5.26 

6.60 

7.15 

4.64 

2,70 

1.77 

1.47 

1.30 

2.01 

5.27 

74 

7.89 

5.06 

4.97 

6.52 

7.25 

4.47 

2.48 

1.53 

1.65 

2.04 

1.28 

4.95 

25 

7.89 

5.19 

4.83 

6.79 

7.16 

4.39 

2.40 

1.60 

1.06 

2.10 

1.91 

4.95 

76 

8.00 

5.19 

4.88 

7.20 

7.05 

4.23 

2.35 

1.60 

1.15 

2.32 

2.29 

4.88 

77 

8.05 

5.37 

5.12 

7.29 

6.96 

4.29 

2.30 

1.68 

0.82 

2.45 

2.39 

4.96 

78 

8.21 

5.55 

5.03 

7.32 

6.86 

4.22 

2.10 

1.69 

1.47 

2.86 

2.19 

4.82 

79 

8.30 

5.49 

7.35 

6.75 

4.14 

1.67 

1.65 

1.95 

2.85 

2.23 

4.68 

30 

8.30 

4.76 

7.36 

6.70 

4.09 

1.65 

1,70 

2.09 

2.78 

2.08 

4.74 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.82 

5.55 

5.67 

6.05 

7.35 

5.44 

2.83 

1.82 

1.86 

1.71 

1.84 

3.89 

MAX 

8.30 

7.71 

6.29 

7.36 

8.05 

6.60 

4.05 

2.35 

2.55 

2.86 

2.39 

5.27 

MIN 

4.10 

4.47 

4.75 

4.79 

6.70 

4.09 

1.65 

1.50 

0.82 

0.24 

0.70 

2.05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  IMS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  4.23. 

HIGHEST  STAGE  IMS  8.35  AT  9:00  A.M.  ON  JAN  29. 
LOUEST  STAGE  WAS  0.22  ON  OCT  6. 


56 


DAILY  STAGE  fOR  1991 
UAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-42-09,  LONG.  91-22-07.  OH  UEST  SIDE  OF  EAST  CALUNET  FLOODGATE,  OOUNSTIEAN  END, 
ANOUT  9.6  NILES  UEST  6f  MORGAN  CITY,  LA.,  111.1  MILES  (1963  SURVEY)  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCNAFALAYA  BASIN  MAIN  CNMNEL.  (STA.  0372010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  AT  NILE  111.4  (1963  SURVEY),  BETWEEN  U.S.  HIGNUAY  90  BRIDGE  AND  SOUTHERN  PACIFIC 
RAILROAD  BRIDGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAY  14,  1942  TO  DATE.  TItf  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEH  CHANGED  SEVERAL^ 
TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  1942  TO  1946,  1949  TO  1955,  AND  INTERMITTENTLY,  1957 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.16  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.68  FEET  ON  OCJ.  18,  1948. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  2ER0,  MINUS  0.14  FOOT,  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.50 

5.69 

3.35 

5.55 

5.14 

3.14 

1.94 

2.35 

2.12 

1.75 

1.65 

? 

2.85 

5.53 

3.45 

5.56 

4.95 

3.00 

2.05 

2.55 

2.56 

0.80 

1.59 

3 

3.11 

5.33 

3.65 

5.55 

4.85 

2.97 

2.05 

2.47 

2.15 

0.75 

1.47 

4 

3.05 

5.15 

3.70 

5.60 

4.69 

2.94 

2.21 

2.54 

2.07 

0.50 

1.23 

5 

3.52 

5.30  F 

4.10 

3.64 

5.66 

4.50 

3.00 

2.15 

2.80 

1.70 

1.10 

1.60 

6 

3.70 

4.97 

4.20 

3.65 

5.53 

4.42 

3.45 

1.80 

2.54 

0.20 

1.45 

1.80 

7 

3.76 

4.65 

4.20 

3.65 

5.44 

4.65 

3.20 

2.30 

2.30 

0.78 

1.69 

1.89 

8 

3.70 

4.30 

4.20 

3.95 

5.94 

4.81 

3.03 

2.30 

1.90 

1.35 

1.10 

2.13 

9 

3.95 

3.95 

4.15 

3.90 

6.22 

4.95 

2.93 

2.19 

1.81 

1.23 

1.13 

2.29 

10 

4.49 

3.70 

4.10 

3.85 

6.08 

5.10 

2.90 

1.97 

2.00 

1.15 

1.34 

2.16 

11 

4.85 

3.50 

4.25 

4.05 

5.90 

5.17 

2.91 

1.60 

1.85 

1.15 

1.32 

2.52 

1? 

4.70 

3.42 

4.35 

4.32 

5.77 

5.10 

2.72 

1.60 

2.10 

1.37 

1.43 

2.74 

13 

4.73 

3.55 

4.40 

4.95 

5.77 

4.95 

2.51 

1.60 

2.04 

1.34 

1.43 

2.93 

14 

4.93 

3.40 

4.25 

4.70 

5.75 

4.79 

2.56 

1.90 

2.05 

1.55 

1.75 

2.75 

IS 

5.27 

3.10 

4.15 

4.83 

5.93 

4.60 

2.44 

2.05 

2.38 

1.10 

1.76 

2.50 

16 

5.20 

3.10 

4.30 

4.90 

5.87 

4.45 

1.95 

1.65 

2.15 

1.02 

1.65 

2.75 

17 

5.17 

3.60 

4.60 

4.75 

5.63 

4.20 

1.82 

1.94 

1.89 

1.75 

1.67 

2.95 

18 

5.35 

3.45 

4.40 

4.95 

5.60 

4.00 

1.85 

2.10 

2.07 

1.29 

1.85 

3.05 

19 

5.49 

3.60 

4.15 

4.85 

5.55 

3.85 

2.15 

1.68 

1.90 

0.99 

1.46 

3.13 

20 

5.42 

3.25 

4.28 

4.70 

5.52 

3.75 

2.11 

1.55 

1.45 

1.22 

1.85 

3.60 

?1 

5.38 

3.25 

4.00 

4.52 

5.36 

3.75 

2.33 

1.65 

1.53 

0.95 

1.17 

4.05 

?? 

5.40 

3.60 

4.14 

4.73 

5.40 

3.75 

2.62 

1.55 

1.69 

0.91 

1.40 

3.80 

73 

5.52 

3.83 

4.90 

5.54 

3.65 

2.46 

1.83 

1.65 

1.00 

1.55 

4.05 

74 

5.75 

3.50 

4.78 

5.66 

3.54 

2.24 

1.55 

1.65 

1.60 

0.80 

3.65 

25 

5.75 

3.40 

5.15 

5.59 

3.46 

2.29 

1.64 

1.10 

1.60 

1.43 

3.65 

76 

5.87 

3.49 

5.40 

5.48 

3.35 

2.20 

1.60 

1.15 

1.80 

1.80 

3.75 

77 

5.93 

3.87 

5.65 

5.43 

3.45 

2.16 

1.66 

0.85 

2.30 

1.97 

3.64 

78 

6.13 

3.70 

5.70 

5.34 

3.30 

2.00 

1.85 

1.49 

2.85 

1.76 

3.54 

79 

6.20 

4.30 

5.70 

5.27 

3.27 

1.56 

1.74 

1.82 

2.92 

1.84 

3.30 

30 

31 

6.27 

5.93 

3.35 

3.30 

5.57 

5.25 

5.30 

3.25 

1.57 

1.66 

1.83 

2.20 

2.12 

3.10 

2.79 

1.65 

3.40 

3.30 

THE  FOLLOWIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  355 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.33  AT  HOON  ON  NAY  9. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.12  ON  OCT  6. 


MEAN 

4.83 

4.06 

4.04 

4.53 

5.61 

4.26 

2.47 

1.86 

1.94 

1.61 

1.44 

2.80 

MAX 

6.27 

5.69 

4.60 

5.70 

6.22 

5.17 

3.45 

2.30 

2.80 

3.10 

1.97 

4.05 

MIN 

2.50 

3.10 

3.30 

3.35 

5.25 

3.25 

1.56 

1.55 

0.85 

0.20 

0.50 

1.23 

DAYS 

31 

22 

27 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

MILT  STME  F«  1991 

LOyER  ATCNAFALATA  RIVER  AT  RERWICX  LOCK  (LA.)  (UEST) 

LOCATKM.  UT.  29-43-05.  LONG.  91-13-29.  OH  UEST  SIDE  OF  LOCK,  1.8  NILES  NORTHUEST  OF  MORGAN 
CITY,  U.  (STA.  037M10.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILADLE.  STAGE,  DEC.  13,  1955  TO  MTE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.68  FEET  OH  APR.  18,  1973.  LOUEST,  MINUS  2.00  FEET 
OH  JAN.  8,  1956. 

MILT  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.36 

3.40 

3.00 

2.65 

3.45 

3.09 

2.89 

1.90 

2.43 

2.07 

2.50 

2.51 

7 

2.39 

3.32 

3.12 

2.64 

3.55 

3.08 

2.81 

2.19 

2.56 

2.54 

1.50 

2.52 

3 

2.40 

3.26 

3.12 

2.60 

3.45 

3.06 

2.79 

2.14 

2.47 

2.27 

1.84 

2.65 

4 

2.42 

3.22 

3.06 

2.60 

3.37 

3.04 

2.75 

2.22 

2.51 

2.16 

1.66 

2.49 

5 

2.43 

3.60 

3.05 

2.60 

3.35 

2.99 

2.60 

2.27 

2.72 

1.98 

2.08 

2.67 

6 

2.44 

3.52 

3.04 

2.59 

3.32 

2.95 

2.86 

2.05 

2.59 

0.75 

2.32 

2.85 

7 

2.47 

3.40 

2.99 

2.60 

3.25 

2.90 

2.92 

2.28 

2.47 

1.14 

2.46 

2.16 

8 

2.45 

3.33 

2.96 

2.60 

3.75 

2.86 

3.00 

2.45 

2.30 

1.85 

2.28 

2.28 

9 

2.47 

3.27 

2.91 

2.63 

4.14 

2.85 

2.80 

2.55 

2.23 

1.75 

2.00 

2.45 

10 

3.21 

2.88 

2.64 

4.15 

2.90 

2.84 

2.28 

2.30 

1.65 

2.14 

2.12 

11 

3.15 

2.87 

2.71 

3.91 

3.20 

2.64 

1.95 

2.20 

1.65 

2.11 

1.90 

17 

3.11 

2.85 

2.70 

3.64 

3.17 

2.76 

1.90 

2.35 

1.75 

2.15 

1.95 

13 

3.06 

2.86 

2.72 

3.38 

3.19 

2.65 

1.75 

2.37 

1.63 

2.10 

1.97 

14 

3.04 

2.83 

2.73 

3.25 

3.15 

2.60 

1.77 

2.33 

1.75 

2.33 

2.00 

15 

3.10 

2.99 

2.78 

2.90 

3.32 

3.10 

2.35 

2.15 

2.46 

1.58 

2.34 

1.97 

16 

3.10 

2.90 

2.78 

2.89 

3.30 

3.06 

2.35 

1.76 

2.35 

1.33 

2.27 

1.99 

17 

3.06 

2.86 

2.93 

3.09 

3.18 

3.05 

2.23 

2.01 

2.10 

1.73 

2.30 

2.00 

18 

3.00 

2.84 

2.93 

3.24 

3.17 

3.12 

2.35 

2.20 

2.19 

1.46 

2.26 

2.01 

19 

3.23 

2.83 

2.90 

3.23 

3.17 

3.28 

2.64 

1.83 

2.21 

1.26 

2.36 

1.99 

20 

3.17 

2.85 

2.91 

3.17 

3.12 

3.20 

2.60 

1.76 

1.43 

1.50 

2.65 

2.00 

71 

3.14 

2.92 

2.87 

3.14 

3.08 

3.15 

2.73 

1.82 

1.70 

1.34 

2.25 

2.05 

72 

3.10 

3.42 

2.85 

3.10 

3.10 

3.10 

2.85 

1.69 

1.84 

1.39 

2.34 

2.08 

23 

3.06 

3.30 

2.84 

3.09 

3.07 

3.05 

2.83 

1.90 

1.84 

1.46 

2.45 

2.15 

74 

3.35 

3.24 

2.81 

3.04 

3.05 

3.00 

2.64 

1.72 

1.93 

1.94 

1.96 

2.15 

25 

3.39 

3.17 

2.80 

3.05 

3.06 

2.97 

2.50 

1.75 

1.57 

1.99 

2.27 

2.18 

76 

3.31 

3.11 

2.78 

3.35 

3.15 

3.00 

2.53 

1.85 

1.45 

2.09 

2.49 

2.19 

77 

3.25 

3.07 

2.76 

3.39 

3.14 

2.96 

2.39 

1.97 

1.25 

2.43 

2.55 

2.23 

78 

3.30 

3.01 

2.75 

3.36 

3.11 

2.99 

2.17 

2.04 

1.65 

2.88 

2.42 

2.25 

79 

3.37  • 

2.75 

3.35 

3.10 

2.95 

1.95 

1.90 

1.95 

2.85 

2.47 

2.27 

30 

3.60  ■ 

2.70 

3.55 

3.06 

2.92 

1.84 

1.91 

2.20 

3.10 

2.47 

2.27 

31 

3.54 

mt  vDU 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.96 

3.16 

2.88 

2.93 

3.33 

3.04 

2.57 

2.01 

2.13 

1.87 

2.24 

2.21 

MAX 

3.60 

3.60 

3.12 

3.55 

4.15 

3.28 

3.00 

2.55 

2.72 

3.10 

2.65 

2.85 

MIN 

2.36 

2.83 

2.67 

2.59 

3.05 

2.85 

1.84 

1.69 

1.25 

0.75 

1.50 

1.90 

MYS 

26 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  360 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.60. 


HIGHEST  STAGE  UAS  4.30  AT  12:30  P.N.  OH  HAY  9. 


LOUEST  STAGE  UAS  0.54  OH  OCT  6. 
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DAILY  STAGE  FOR 

1991 

LOUER  ATCHAFAUYA  RIVER  AT  BERWICK  LOCK 

(LA.)  (EAST) 

LOCATION.  LAT.  29-43-03, 
MORGAN  CITY,  LA.  (STA. 

LONG.  91-13-28.  ABOUT  75  FEET  EAST 
.  0376510.) 

OF  LOCK,  1 

.8  NILES  NORTHWEST 

OF 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1955  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN  FEB  MAR 

APR  HAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

6.85  5.80 

5.10 

6.30 

4.20 

2.59 

2.03 

1.50 

2.70 

6 

7 

8 

9 

10 

S.SO 

7.05 

5.40 

3.80 

2.02 

2.40 

1.85 

j 

11 

12 

13 

14 

15 

6.05 

5.20 

6.60 

6.40 

7.15 

6.10 

1.60 

2.10 

3.70 

16 

17 

18 

19 

20 

5.05  5.90 

2.60 

1.80 

2.08 

2.30 

4.55 

21 

22 

23 

24 

25 

7.00 

6.40 

2.80 

1.90 

1.45 

5.30 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5.35  5.30 

7.60  . 

4.60 

6.80 

7.00 

1.91 

2.90 

2.45 

5.15 

60 


DAILY  STAGE  fOO  1991 

LOUE*  ATCMAFALAYA  BIVEt  AT  NOEGAM  CITY,  U. 

LOCATION.  LAT.  29'41-AO,  LONG.  91-12-39.  AT  U.  S.  CCMST  GUAM)  DOCK  OH  LEFT  BANK,  300  FEET 
OOMHSTREAM  FMM  U.  $.  HIGMUAY  90  MIDGE  117.7  NILES  (1963  SUNVEY)  FROM  MEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCMFAUYA  MSIM  NAIM  CHANNEL.  (STA.  0378010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  RETUEEN  LOUISIANA  HIGHUAY  183  AND  U.S.  HIGHUAY  90  MIDGES. 


GENERAL 

INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED. 

BANKFULL 

STAGE.  4.0  FEET. 

NATURAL  FLOW  IS 

AFFECTED  BY  TIDES.  PRIOR  TO  1974  GAGE 

2ER0  IMS  MINUS  2.94 

FEET.  NGVD 

• 

RECORDS  AVAILABLE 

:.  STAGE, 

1905  TO  DATE. 

THE  LOCATION  OF  GAGE 

HAS  BEEN  1 

CHANGED 

SEVERAL  TIMES 

DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE.  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE 

• 

EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  10.53  FEET  OH  MAY 

28,  1973. 

L0WES1 

,  MINUS  5.44  FEET 

(AFFECTED  BY  STWI)  OH 

AUG.  25. 

1926. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

MAXIMUM.  741.000  CFS.  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED 

FLOWS  IN 

1927  MADE  AT  MORGAN  CITY  ON  JUNE  7, 

BAYOU  bOeuf  At 

80EUF  (6-1/2  MILES  EAST)  ON  JUNE  8. 

AND  AT  BAYOU  RAMOS 

(FOUR  MILES  EAST)  OH  JUNE 

10. 

MINIMUM, 

NOT  DETERMINED. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1963  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

4.00 

6.66 

5.50 

5.00 

6.60 

6.32 

4.24 

2.10 

2.34 

2.10  2.46 

2.59 

? 

4.24 

6.55 

5.69 

5.02 

6.60 

6.20 

4.12 

2.12 

2.47 

2.60  1.64 

2.56 

3 

4.U 

6.43 

5.66 

5.06 

6.64 

6.13 

4.03 

2.05 

2.40 

2.50  1.85 

2.71 

4 

4.50 

6.30 

5.50 

5.09 

6.67 

6.04 

3.95 

2.17 

2.47 

2.40  1.70 

2.60 

5 

4.80 

6.50 

5.55 

5.08 

6.72 

5.95 

3.90 

2.17 

2.65 

2.30  2.05 

2.80 

6 

5.04 

6.28 

5.65 

5.14 

6.70 

5.85 

4.10 

1.95 

2.55 

0.90  2.29 

2.90 

7 

5.05 

6.09 

5.62 

5.15 

6.62 

5.90 

4.00 

2.22 

2.49 

1.40  2.49 

3.02 

8 

5.15 

5.84 

5.70 

5.28 

7.10 

5.97 

3.95 

2.35 

2.25 

2.00  2.27 

3.20 

9 

5.30 

5.60 

5.70 

5.31 

7.15 

5.99 

3.79 

2.55 

2.16 

1.30  2.10 

3.34 

10 

5.65 

5.40 

5.68 

5.30 

7.12 

6.03 

3.68 

2.25 

2.30 

1.25  2.14 

3.36 

11 

5.92 

5.25 

5.73 

5.43 

7.00 

6.12 

3.55 

1.90 

2.14 

1.30  2.14 

3.65 

12 

5.85 

5.17 

5.75 

5.55 

6.93 

6.10 

3.45 

1.83 

2.32 

1.47  2.15 

3.84 

13 

5.90 

5.16 

5.80 

5.63 

6.87 

6.04 

3.20 

1.67 

2.32 

1.37  2.15 

4.02 

14 

5.97 

5.10 

5.73 

5.75 

6.83 

5.93 

3.08 

1.60 

2.25 

1.48  2.35 

4.10 

15 

6.28 

4.95 

5.65 

5.89 

6.99 

5.80 

2.89 

2.16 

2.40 

1.29  2.38 

4.09 

16 

6.24 

4.83 

5.66 

5.90 

6.90 

5.69 

2.73 

1,73 

2.30 

1.12  2.32 

4.25 

17 

6.20 

5.00 

5.90 

5.90 

6.74 

5.55 

2.54 

2.08 

2.02 

1.53  2.30 

4.43 

18 

6.40 

4.90 

5.75 

5.97 

6.73 

5.43 

2.56 

2.20 

2.12 

1.27  2.30 

4.55 

19 

6.44 

4.90 

5.57 

5.95 

6.70 

5.30 

2.70 

1.82 

2.06 

1.09  2.36 

4.63 

20 

6.43 

4.87 

5.59 

5.95 

6.65 

5.22 

2.65 

1.78 

1.42 

1.30  2.64 

4.86 

21 

6.39 

4.85 

5.43 

5.89 

6.59 

5.13 

2.77 

1.88 

1.70 

1.17  2.25 

5.14 

2? 

6.40 

5.14 

5.50 

5.96 

6.60 

5.05 

2.92 

1.74 

1.85 

1.20  2.35 

5.06 

23 

6.45 

5.05 

5.37 

6.10 

6.68 

4.93 

2.85 

1.90 

1.82 

1.34  2.46 

5.25 

24 

6.63 

5.12 

5.24 

6.04 

6.77 

4.79 

2.65 

1.76 

1.98 

1.70  2.08 

5.10 

25 

6.60 

5.20 

5.16 

6.30 

6.70 

4.68 

2.58 

1.70 

1.60 

1.75  2.34 

4.91 

26 

6.67 

5.20 

5.15 

6.49 

6.65 

4.55 

2.54 

1.85 

1.60 

1.95  2.53 

4.89 

27 

6.73 

5.29 

5.25 

6.65 

6.60 

4.53 

2.44 

1.99 

1.40 

2.30  2.60 

4.83 

28 

6.80 

5.39 

5.20 

6.69 

6.50 

4.50 

2.25 

1.90 

1.70 

2.70  2.46 

4.90 

29 

6.95  • 

5.45 

6.68 

6.43 

4.40 

2.05 

1.80 

2.20 

2.82  2.55 

4.91 

30 

7.00  ■ 

5.00 

6.66 

6.38 

4.35 

2.17 

1.85 

2.30 

2.94  2.51 

4.90 

6.40 

4.94 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.91 

5.46 

5.52 

5.76 

6.73 

5.48 

3.11 

1.97 

2.12 

1.76  2.27 

4.08 

MAX 

7.00 

6.66 

5.90 

6.69 

7.15 

6.32 

4.24 

2.55 

2.65 

2.94  2.64 

5.25 

MIN 

4.00 

4.83 

5.00 

5.00 

6.38 

4.35 

2.05 

1.60 

1.40 

0.90  1.64 

2.56 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31  30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  36S 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  4.18. 

HIGHEST  STAGE  IMS  7.33  AT  9:45  A.N.  ON  HAY  9. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  IMS  0.74  ON  OCT  11. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

LOUER  ATCHAFALAYA  RIVER  ULOy  SUEET  BAY  LAKE  (LA.) 
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LOCATION.  LAT.  29-33-06,  LONG.  91-U-41.  IN  SLIP  ON  RIGHT  BANK.  10.3  NILES  SOUTH  OF  HORGAN  CITY, 
LA.,  ATTACHED  TO  UHAR^  OF  TEXAS  OIL  COHPANY,  129.S  NILES  (196$  SURVEY)  FROH  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  NAIH  CHANNEL.  (STA.  0382010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  29,  1936  TO  DATE.  FOR  RECORDS  19A6  TO  1936,  REFER  TO  GAGE  AT 
DEER  ISLAND  BAYOU,  THREE  NILES  DOMSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.03  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  OH  JUNE  27,  1937.  LOWEST,  MINUS  1.33  FEET 
OH  NOV.  6,  1959. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.61 

4.06 

5.39 

4.08 

2.99 

3.31  E 

1.97 

3.73 

? 

4.57 

4.09 

5.33 

4.04 

3.24 

3.27  E 

1.99 

2.U 

3 

4.50 

4.30 

5.25 

4.00 

3.20 

3.50  E 

2.06 

2.70 

A 

4.35 

4.28 

5.16 

3.96 

3.31 

3.41  E 

2.10 

2.a 

5 

4.48 

4.12 

5.06 

3.94 

3.38 

3.55  E 

2.70 

2.65 

6 

4.59 

4.15 

4.93 

4.11 

3.25 

3.49  E 

1.50 

2.91 

7 

4.60 

4.06 

4.87 

4.24 

3.43 

3.46  E 

1.75 

3.04 

8 

4.50 

4.28 

4.90 

4.15 

3.43 

3.33  E 

1.75 

2.90 

9 

4.59 

4.26 

4.92 

4.04 

3.70 

3.20  E 

2.30 

2.47 

10 

4.40 

4.20 

5.03 

3.91 

3.30 

3.34  E 

2.25 

2.54 

11 

4.70 

4.40 

5.16 

3.81 

2.~; 

3.23 

2.50 

2.53 

12 

F  4.10 

4.55 

4.64 

5.25 

3.75 

2.. 

3.22 

2.59 

2.56 

13 

4.15 

4.54 

4.70 

5.20 

3.60  F 

2. 

3.17 

2.50 

2.54 

U 

4.06 

4.45 

4.96 

5.15 

3.45  F 

2. 

3.06 

2.47 

15 

3.90 

4.39 

5.01  F 

5.60 

5.11 

3.40 

3.2u 

3.20 

2.48 

16 

3.80 

4.65 

5.06 

5.53 

5.05 

3.32 

2.98 

3.15 

2.20 

17 

F  4.60 

4.10 

4.83 

4.90 

5.41 

4.90 

3.15 

3.28 

3.11 

2.25 

18 

4.78 

4.14 

4.73 

4.40 

5.46 

4.70 

3.25 

3.43 

3.07 

2.32 

19 

4.95 

4,40 

4.60 

4.60 

5.43 

4.56 

3.31 

3.04 

2.85 

2.16 

20 

4.89 

4.03 

4.76 

4.70 

5.43 

4.50 

3.30  F 

3.05 

2.38 

2.35 

21 

4.08 

4.54 

4.77 

5.37 

4.47 

3.48 

3.08  E 

2.54 

2.42 

22 

4.35 

4.65 

4.62  F 

5.35 

4.46 

3.64 

2.99  E 

2.73 

2.52 

23 

3.92 

4.32 

4.66 

4.45 

3.51 

3.08  E 

2.86 

2.76 

2A 

4.05 

4.15 

4.69 

4.33 

3.40 

2.93  E 

3.03 

3.03 

25 

4.06 

4.11 

4.49 

4.25 

3.52 

2.85  E 

2.86 

3.05 

76 

3.95 

4.15 

4.20 

4.18 

3.04  E 

2.44 

3.15 

27 

4.08 

4.49 

3.96 

4.19 

3.08  E 

2.36 

3.25 

28 

4.20 

4.36 

4.23 

3.28  E 

2.28 

3.28 

79 

4.84 

4.17 

3.14  E 

2.10 

3.38 

30 

4.07 

4.18 

3.20  E 

2.03 

3.47 

31 

F  5.10 

4.07 

5.43 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.86 

4.08 

4.49 

4.47 

5.45 

4.78 

3.66 

3.15 

2.98 

2.51 

2.73 

MAX 

5.10 

4.40 

4.84 

5.06 

5.60 

5.39 

4.24 

3.70 

3.55 

3.47 

3.73 

MIN 

4.60 

3.80 

4.07 

3.96 

5,35 

4.17 

2.70 

2.70 

2.03 

1.50 

2.44 

DAYS 

5 

17 

31 

27 

9 

30 

26 

31 

30 

31 

13 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  230 
E«ESTIMATEO  F>NOT  AT  STATED  TINE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.76. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  5.60  AT  12:30  P.M.  ON  NAY  IS. 
LOWEST  STAGE  HAS  ESTIMATED  1.33  ON  OCT  6. 
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OAILY  STAfil  K»  1991 

1MX  LAKE  OUTLET  VICINITT  AT  EELLE  ISLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29*31-47.  LONG.  91-23-39.  ON  GAS  PLATFOAN  CATUALK  IN  LITTLE  UYOU  NCAA  CAAGUIL 
SALT  NINE.  (STA.  OSWIO.) 

GAGE.  AUTONATIC  AECOAOEA  AND  STAFF. 

AECOAOS  AVAILAELE.  STAGE.  APA.  1973  TO  DEC.  1975  AND  APA.  13.  1976  TO  DATE. 

EXTAENES.  HIGHEST.  5.05  FEET  (CAUSOI  AY  HUUICAHE)  OH  OCT.  28,  1985.  LOUEST,  NINUS  1.65  FEET  OH 
JAN.  17.  1981. 

OAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZEAO  IS  AT  H.L.6. 


DAY 

JAN 

FEB 

NAA  APA 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.15 

2.35 

2.05  1.53 

2.97 

2.78 

1.98 

1.57 

1.86 

1.73 

1.47 

0.86 

2 

1.43 

2.38 

2.23  1.64 

3.00 

2.65 

1.86 

1.65 

2.09 

2.20 

0.20 

0.82 

3 

1.55 

2.27 

2.13  2.15 

2.87 

2.42 

1.89 

1.60 

2.07 

1.77 

0.51 

0.68 

4 

1.32 

2.15 

1.28  2.09 

2.82 

2.24 

1.89 

1.70 

2.20 

1.72 

-0.14 

0.30 

5 

1.69 

2.50 

1.80  1.75 

2.85 

1.83 

2.10 

1.79 

2.46 

1.30 

0.60 

0.79 

6 

1.61 

2.00 

1.80  1.54 

2.13 

1.85 

2.42 

1.50 

2.24 

-0.20 

0.84 

0.85 

7 

1.35 

1.69 

1.80  1.59 

2.12 

2.30 

2.23 

1.90 

1.72 

0.40 

0.95 

0.90 

8 

1.07 

1.38 

1.61  1.85 

3.06 

2.35 

2.05 

1.95 

1.30 

0.90 

O.U 

1.20 

9 

1.20 

1.24 

1.39  1.68 

3.05 

2.93 

2.00 

1.80 

1.18 

0.78 

0.65 

1.30 

10 

1.88 

1.19 

1.29  1.51 

2.95 

3.22 

2.05 

1.65 

1.35 

0.72 

0.83 

0.99 

11 

2.13 

1.05 

1.55  1.85 

2.82 

3.28 

2.04 

1.27 

1.26 

0.74 

0.84 

1.40 

12 

1.53 

1.10 

1.69  2.28 

2.76 

3.21 

1.85 

1.15 

1.56 

0.95 

0.93 

1.42 

13 

1.59 

1.45 

1.76  2.42 

3.01 

3.03 

1.77 

1.10 

1.53 

0.94 

0.94 

1.60 

14 

1.79 

1.35 

1.50  2.78 

3.06 

2.97 

1.90 

1.55 

1.63 

1.22 

1.32 

1.00 

15 

2.32 

0.96 

1.58  2.73 

3.69 

2.89 

2.00 

1.69 

1.95 

0.78 

1.25 

0.76 

16 

2.00 

1.20 

2.23  2.94 

3.45 

2.64 

1.23 

1.28 

1.74 

0.70 

1.23 

0.84 

17 

2.00 

1.95 

2.54  2.63 

3.43 

2.40 

1.24 

1.45 

1.53 

1.38 

1.14 

0.95 

18 

2.25 

1.85 

2.27  3.16 

3.19 

2.05 

1.21 

1.67 

1.65 

0.91 

1.10 

0.95 

19 

2.40 

2.35 

2.15  2.63 

2.95 

2.00 

1.45 

1.23 

1.45 

0.72 

0.87 

0.99 

20 

2.35 

1.37 

2.55  2.18 

2.70 

1.75 

1.46 

1.15 

0.95 

0.85 

1.20 

1.69 

21 

1.80 

1.35 

2.23  1.87 

2.43 

1.92 

1.72 

1.20 

1.15 

0.72 

0.75 

2.10 

22 

1.76 

1.42 

2.63  2.20 

2.64 

2.04 

2.00 

1.20 

1.30 

0.76 

0.84 

1.75 

23 

1.96 

0.85 

1.75  2.14 

3.09 

1.95 

1.80 

1.40 

1.20 

0.80 

0.85 

2.15 

24 

2.09 

1.00 

1.19  2.00 

3.23 

2.03 

1.62 

1.14 

1.10 

1.33 

0.03 

1.55 

25 

2.00 

1.15 

1.22  2.73 

3.16 

1.91 

1.80 

1.17 

0.55 

1.40 

0.80 

1.71 

26 

2.16 

0.95 

1.40  2.87 

3.09 

1.92 

1.65 

1.10 

0.70 

1.55 

1.15 

1.86 

27 

2.18 

1.33 

2.23  3.40 

3.08 

2.14 

1.60 

1.19 

0.43 

2.07 

1.37 

1.57 

28 

2.50 

1.60 

1.85  3.53 

3.11 

1.84 

1.50 

1.30 

1.00 

2.55 

1.17 

1.33 

29 

2.70  • 

2.78  3.41 

2.99 

2.05 

1.00 

1.20 

1.40 

2.67 

1.25 

1.02 

30 

2.82 

1.27  2.86 

2.96 

2.10 

1.05 

1.25 

1.67 

2.80 

0.91 

1.19 

THE  FOLLOWING  AEFEA  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

HEAH 

1.90 

1.55 

1.84  2.33 

2.96 

2.36 

1.73 

1.44 

1.47 

1.28 

0.88 

1.21 

MAX 

2.82 

2.50 

2.78  3.53 

3.69 

3.28 

2.42 

1.95 

2.46 

2.80 

1.47 

2.15 

NIN 

1.07 

0.85 

1.19  1.51 

2.12 

•  1.75 

1.00 

1.10 

0.43 

-0.20 

-0.14 

0.30 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBEA  OF  DAYS  FOA  THE  YEAH  UAS  365 
THE  HEAH  STAGE  FOA  THE  YEAH  UAS  1.75. 


HIGffiST  STAGE  UAS  3.79  AT  9:15  A.N.  ON  APA  18. 


LOUEST  STAGE  UAS  NIHUS  0.60  OH  OCT  6. 
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MILT  STAGE  FOR  1991 
ROUMO  UTQU  AT  MER  tSLAMO  (LA.) 

LOUTIOH.  LAT.  29-28-28.  LONG.  91-1S-A6.  QM  LEFT  RAMK  Of  ROUND  SAYOU  AT  MOUTH  OF  LOUER  ATCNAFALATA 
RIVER,  MILE  13S.8  (1963  SURVEY).  (STA.  038S010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ADO  0.49  FOOT  TO  ALL  STAGES  IN  1974. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  9,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGWST,  6.17  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1985.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  1.21  FEET  ON  DEC.  23,  1989. 

MILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  ADJ.) 


MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.69 

1.25 

2.67 

2.55 

1.80 

0.79 

1.05 

1.24 

0.95 

0.60 

2 

1.85 

1.33 

2.59 

2.47 

1.75 

1.10 

1.30 

1.75  F 

0.50 

0.61 

3 

1.92 

1.75 

2.60 

2.30 

1.71 

1.05 

1.30 

1.43  F 

0.65 

0.42 

4 

1.34 

1.73 

2.50 

2.20 

1.74 

1.22 

1.50 

1.35  F 

0.50 

0.12 

5 

1.60 

1.55 

2.60 

1.81 

1.83 

1.30 

1.69 

0.90  F 

0.65 

0.35 

6 

1.57 

1.26 

1.83 

1.87 

2.06 

1.06 

1.75  F 

0.32  F 

0.65 

0.43 

7 

1.57 

1.40 

1.86 

2.10 

1.97 

1.35 

1.47  F 

0.65  F 

0.65 

0.50 

8 

1.50 

1.50 

2.90 

2.26 

1.82 

1.35 

1.15  F 

0.65  F 

0.64 

0.70 

9  F 

1.46 

1.30 

1.40 

2.80 

2.65 

1.77 

1.25 

0.95  F 

0.62 

0.64 

0.84 

10 

1.24 

1.25 

2.62 

2.88 

1.90 

0.97 

1.05  F 

0.62 

0.65 

0.80 

11 

1.35 

1.52 

2.a 

2.88 

1.86 

0.64 

1.00  F 

0.63 

0.65 

0.99 

12 

F 

1.22 

1.43 

1.90 

2.40 

2.91 

1.75 

0.50 

1.25 

0.62 

0.63 

1.07 

13 

1.30 

1.50 

2.00 

2.68 

2.75 

1.59 

0.50 

1.20 

0.61 

0.63 

1.35 

14 

1.24 

1.38 

2.40 

2.70 

2.72 

1.58 

0.82 

1.20 

0.84 

0.84 

0.87 

IS 

1.07 

1.39 

2.30 

3.35 

2.60 

1.45 

0.97 

1.50  F 

0.60 

0.84 

0.65 

16 

1.00 

1.85 

2.55 

3.20 

2.44 

1.08 

0.69 

1.35  F 

0.60 

0.80 

0.73 

17  F 

1.58 

1.53 

2.00 

2.27 

3.12 

2.27 

0.96 

0.82 

1.19 

0.88 

0.71 

0.80 

18 

1.90 

1.55 

1.94 

2.70 

2.90 

2.00 

0.96 

1.10 

1.33  F 

0.59 

0.70 

0.77 

19 

2.05 

1.97 

1.89 

2.31 

2.62 

1.95 

1.16 

0.57 

1.15  F 

0.60 

0.53 

0.73 

20 

2.16 

1,30 

2.19 

1.93 

2.40 

1.71 

1.05 

0.53 

0.65  F 

0.60 

0.55 

1.11 

21 

1.68 

1.24 

1.85 

1.70 

2.18 

1.82 

1.30 

0.55 

0.84  F 

0.60 

0.39 

1.30 

22 

1.72 

1.25 

2.20 

2.00 

2.40 

1.87 

1.67 

0.58 

0.92  F 

0.60 

0.48 

1.20 

23 

1.84 

1.00 

1.50 

1.70 

2.82 

1.77 

1.35 

0.72 

0.84  F 

0.60 

0.53 

1.50 

24 

1.89 

1.05 

1.15 

1.70 

2.90 

1.89 

1.20 

0.50 

0.70 

0.70 

0.23 

1.28 

25 

1.80 

1.09 

1.14 

2.25 

2.79 

1.75 

1.30 

0.52  F 

0.65 

0.75 

0.49 

1.35 

26 

1.85 

1.03 

1.19 

2.49 

2.85 

1.79 

1.20 

0.45  F 

0.65 

0.94 

0.59 

1.56 

27 

1.85 

1.16 

1.85 

2.85 

2.87 

1.95 

1.12 

0.55  F 

0.65 

1.45 

0.87 

1.36 

28  F 

2.00 

1,35 

1.45 

3.05 

2.90 

1.65 

0.92 

0.50 

0.65 

1.80 

0.80 

1.19 

29 

2.15 

3.00 

2.78 

1.87 

0.61 

0.50 

0.75 

1.95 

0.88 

1.00 

30 

-• 

1.20 

2.47 

2.75 

1.93 

0.55 

0.55 

1.20 

2.20 

0.65 

1.04 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.83 

1.26 

1.59 

1.98 

2.67 

2.19 

1.41 

0.81 

1.10 

0.96 

0.64 

0.91 

MAX 

2.16 

1.97 

2.20 

3.05 

3.35 

2.91 

2.06 

1.35 

1.75 

2.20 

0.95 

1.56 

MIN 

1.46 

1.00 

1.14 

1.25 

1.83 

1.65 

0.55 

0.45 

0.65 

0.32 

0.23 

0.12 

DAYS 

13 

17 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  336 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.43. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.40  AT  8:30  A.M.  ON  HAY  15. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.01  OH  DEC  4. 
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DAILY  STAGE  TOI  1991 
■LACK  OVER  AT  ACME,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-16-02,  LONG.  91-09-S6.  NILE  0.1  <1949).  EVA  GUANORANGLE.  (STA.  0475011.) 

GAGE.  STAFF  ON  LEFT  BANK. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  VICKSBURG  DISTRICT.  DRAINAGE  AREA,  24,237  SQUARE 
MILES  (VARIABLE  DUE  TO  INTERCHANGING  DRAINAGE).  BAWCFULL  STAGE,  43  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  9.  1394  TO  MAR.  31,  1399.  NOV.  9,  1923  TO  OCT.  17,  1981,  AND 
JAN.  1,  1962  TO  DATE.  MEASURED  DISCHARGE,  1942  AND  1946. 


EXTREMES 

.  HIGHEST,  62.7  FEET  ON  NAY  14-17, 

1927. 

LOUEST, 

2.61  FEET  ON 

JULY 

16,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO,  0.68  FOOT, 

NGVD 

<1929-41 

ADJ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

33.5 

42.9 

39.6 

34.6 

47.2 

43.7 

31.0 

10.0 

7.9 

9.8 

14.7 

22.5 

? 

34.0 

42.0 

40.2 

34.6 

47.4 

43.2 

29.1 

9.9 

8.2 

9.7 

21.1 

23.7 

3 

35.3 

41.4 

40.4 

34.5 

47.7 

42.9 

28.4 

9.3 

8.9 

8.7 

24.3 

27.4 

4 

36.3 

40.8 

40.6 

34.4 

48.4 

42.5 

27.5 

9.4 

8.9 

8.7 

26.0 

29.4 

5 

38.0 

40.1 

40.8 

34.5 

48.9 

41.9 

26.9 

8.9 

8.8 

8.2 

26.3 

29.8 

6 

38.3 

39.3 

40.8 

34.5 

49.4 

41.4 

26.2 

9.4 

8.7 

7.5 

26.0 

30.2 

7 

38.5 

38.3 

40.9 

34.3 

49.4 

41.1 

25.5 

9.7 

9.1 

7.9 

26.0 

30.8 

A 

38.9 

37.3 

40.8 

34.3 

49.6 

40.6 

24.0 

9.4 

9.9 

8.0 

25.4 

31.6 

9 

39.4 

35.5 

40.8 

34.8 

49.7 

40.2 

23.1 

9.7 

9.7 

7.4 

24.9 

32.3 

10 

39.9 

34.9 

40.6 

34.9 

49.8 

39.6 

21.4 

9.8 

8.7 

6.7 

24.2 

33.7 

11 

41.6 

34.3 

40.3 

35.0 

50.0 

39.0 

20.4 

10.2 

8.3 

6.7 

23.5 

34.5 

1? 

42.1 

34.0 

39.9 

35.6 

50.0 

39.0 

19.3 

10.0 

7.8 

6.9 

23.1 

35.3 

13 

42.8 

33.5 

39.6 

35.8 

49.8 

39.0 

17.8 

10.0 

7.3 

6.6 

22.7 

35.7 

14 

43.4 

32.9 

39.1 

36.8 

49.7 

38.9 

17.0 

8.5 

7.2 

6.1 

22.3 

37.6 

15 

43.8 

32.5 

38.6 

39.3 

49.6 

38.6 

16.0 

8.6 

6.8 

5.7 

21.7 

38.2 

16 

44.1 

32.5 

37.5 

40.6 

49.4 

38.0 

15.1 

8.8 

6.7 

6.1 

20.9 

38.4 

17 

44.4 

32.0 

37.1 

41.2 

49.2 

37.2 

14.0 

9.5 

6.6 

6.0 

20.6 

38.4 

1R 

44.6 

31.0 

36.6 

42.1 

49.1 

36.6 

13.9 

9.1 

7.5 

6.3 

20.3 

38.2 

19 

44.8 

30.8 

35.8 

43.2 

48.9 

36.3 

13.9 

9.5 

7.3 

6.1 

19.4 

38.0 

20 

45.1 

32.0 

34.8 

43.9 

48.5 

36.1 

14.6 

8.8 

7.1 

5.9 

20.4 

37.9 

21 

45.3 

34.3 

34.2 

44.6 

48.3 

35.8 

15.0 

8.0 

6.8 

6.4 

21.1 

37.7 

2? 

45.4 

36.0 

33.4 

45.1 

47.9 

34.9 

14.6 

7.8 

7.0 

5.8 

22.1 

37.4 

23 

45.4 

37.4 

32.9 

45.2 

47.6 

34.4 

13.9 

8.3 

7.0 

5.0 

23.8 

37.1 

24 

45.5 

38.1 

32.3 

45.5 

47.1 

34.0 

13.1 

8.7 

6.3 

4.6 

25.3 

37.0 

25 

45.6 

38.7 

31.6 

45.7 

46.6 

33.5 

12.3 

8.3 

6.4 

3.9 

26.0 

37.4 

26 

45.6 

39.1 

31.6 

45.8 

46.0 

33.1 

12.0 

7.8 

8.2 

3.9 

25.7 

38.0 

27 

45.5 

39.3 

31.3 

45.9 

45.6 

32.7 

12.0 

7.7 

9.7 

4.1 

24.7 

37.8 

28 

45.2 

39.4 

31.1 

45.8 

45.3 

32.3 

11.7 

7.8 

9.2 

5.5 

24.3 

37.6 

29 

44.8  -- 

31.5 

46.1 

44.8 

32.6 

11.5 

7.4 

9.8 

5.2 

23.4 

37.5 

30 

44.3  -- 

32.6 

46.8 

44.3 

31.6 

11.1 

7.5 

10.1 

6.1 

22.5 

37.0 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

42.1 

36.4 

36.8 

39.8 

48.0 

37.7 

18.2 

8.9 

8.1 

6.6 

23.1 

34.6 

MAX 

45.6 

42.9 

40.9 

46.8 

50.0 

43.7 

31.0 

10.2 

10.1 

10.0 

26.3 

38.4 

MIN 

33.5 

30.8 

31.1 

34.3 

44.1 

31.6 

10.6 

7.4 

6.3 

3.9 

14.7 

22.5 

OAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  28.3. 

HIGHEST  STAGE  UAS  50.0  ON  MAY  11  AND  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  3.9  ON  OCT  25  ANO  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOI  1991 
GAYOU  MOREAU  NEAR  OOEMIURG.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-55-30.  LONG.  91-45-48.  ON  HICMUAY  970  HtlOGE,  2.9  MILES  EAST  OF  ODEHNURG,  U. 
(STA.  40100128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1943  TO  194$,  1948.  DAILY,  OCT.  31,  1950  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  38.38 

FEET  OH  NAT  19. 

1953.  LOUEST.  CHANNEL  DRY  ON 

JUNE  2, 

1951,  AND 

LATER 

DATES. 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  2ER0 

IS  AT  NGVD  (1963  ADJ.: 

> 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

25.58 

25.50 

24.28 

33.49 

26.38 

24.32 

F 

24.20 

2 

24.32 

25.08 

25.69 

24.19 

31.20 

25.65 

24.25 

F 

23.67 

28.99 

3 

29.22 

24.74 

25.58 

26.88 

25.35 

27.29 

29.65 

4 

26.58 

24.52 

25.25 

32.40 

25.18 

26.10 

25.99 

5 

25.58 

24.95 

25.00 

30.42 

25.09 

27.23  F 

23.43 

F 

23.43 

24.99 

6 

25.02 

25.65 

24.95 

27.82 

26.40 

29.50 

24.50 

7 

24.81 

25.19 

24.79 

26.25 

25.41 

26.09 

25.92  F 

23.02 

8 

24.70 

24.82 

24.63 

31.90 

25.03 

27.00 

24.63 

9 

24.52 

24.60 

24.58  F 

23.97 

33.20 

24.90 

26.50 

F 

24.17 

F 

23.91 

10 

29.90 

24.48  F 

24.21 

31.80 

24.80 

25.62 

11 

33.12 

24.45 

24.42 

29.62 

24.84 

25.03 

12 

30.20 

F  24.23 

24.43 

30.95 

26.73 

24.83 

24.63  F 

23.82 

F 

23.43 

13 

26.23 

24.40 

26.82 

26.09 

24.80 

24.51 

24.30 

F 

24.25 

14 

25.41 

24.38 

26.02 

25.74 

24.82  F 

24.30 

33.40 

15 

25.08 

24.32 

34.62 

27.80 

24.69 

F 

23.00 

30.05 

16 

25.09 

24.31 

33.15 

27.60 

24.63  F 

24.10 

26.00 

17 

24.70 

25.32 

30.55 

26.28 

24.50 

F 

23.29 

25.13 

18 

24.49 

25.59 

26.82 

30.83 

24.50 

24.71 

19 

27.75 

24.30 

25.15 

25.85 

27.85 

24.62 

F 

23.28 

F 

23.38  F 

24.50 

20 

25.99 

30.15 

24.88 

25.30 

26.20 

24.60 

21 

25.19 

33.00 

24.90 

24.99 

29.70 

24.59 

F 

23.27 

22 

24.79 

34.50 

24.88 

24.80 

26.99 

24.52 

23 

24.52 

33.10 

24.69 

28.00 

25.99 

24.50  F 

23.79 

F 

23.11 

25.20 

24 

26.40 

30.49 

24.52 

25.49 

26.23 

24.43 

25.68 

25 

26.81 

26.58 

24.53 

31.45 

29.10 

25.49 

F 

23.80 

24.90 

26 

25.63 

25.80 

24.38 

30.00 

27,30 

24.78 

24.50 

27 

25.10 

25.49 

24.31 

26.83 

26.19 

24.53 

F 

23.28 

28 

24.90 

25.31 

24.25 

25.93 

25.62 

25.80 

29 

24.80 

24.53 

34.40 

27.60 

24.74 

F 

23.32 

30 

30.09 

24.70 

34.65 

26.09 

24.45  F 

23.7? 

F 

23.10 

F 

24.00 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

• 

MEAN 

26.25 

26.90 

24.77 

27.82 

28.28 

24.96 

25.53 

23.62 

23.98 

23.15 

23.51 

26.03 

MAX 

33.12 

34. SO 

25.69 

34.65 

33.49 

26.40 

29.50 

24.30 

25.92 

23.32 

23.80 

33.40 

MIN 

24.32 

24.23 

24.25 

23.97 

25.62 

24.43 

23.72 

23.28 

23.10 

23.00 

23.38 

23.91 

DAYS 

30 

20 

31 

24 

31 

30 

17 

5 

7 

4 

4 

19 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  223 

F>N0T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  26.06. 

HIGHEST  STAGE  UAS  35.00  AT  4:00  P.M.  ON  APR  29. 
LOUEST  STAGE  UAS  23.00  ON  OCT  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

UPPER  GUIDE  LEVEE  DORROU  PIT  A80VE  RAYOU  UTEMACHE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-48,  LONG.  91-43-53.  AROUT  600  FEET  AROVE  JUNCTION  WITH  BAYOU  LATENACHE  AND 
900  FEET  ABOVE  0RAIHa6e  STRUCTURE.  (STA.  4088012B.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERNITTENTLY,  1968  TO  DATE. 


STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1967  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

14.57 

20.25 

20.44 

17.91 

19.30 

17.82 

17.47 

15.97 

14.60 

16.08 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

tj 

18.76 

18.80 

19.60 

16.76 

20.68 

17.41 

21.65 

17.83 

16.37 

14.12 

14.42 

14.95 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21.46 

17.35 

19.85 

22.64 

21.18 

16.41 

18.65 

17.51 

14.87 

14.10 

14.30 

20.94 

21 

22 

23 

24 

25 

19.61 

18.82 

21.04 

22.68 

19.34 

18.22 

14.25 

14.10 

14.55 

15.22 

27 

28 

19.50 

21.92 

18.65 

21.24 

17.82 

16.16 

14.40 

14.45 

14.90 

31 

M 


DAILY  STAGE  fOt  1991 

BAYOU  LATENACHE  ABOVE  POINTE  COUPEE  DAAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-U,  LONG.  91-44-00.  ON  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  MILES  NORTH  OF 
MELVILLE,  LA.  (STA.  40900128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950.  DAILY,  FEB.  14,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  33.48  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAT  1,  19n.  LOICST,  BELOW  LEVEL  OF 
GAGE  ON  KT.  4,  1909  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1967  AOJ. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

WT 

NOV 

1 

22.05 

20.51 

18.20 

23.52 

21.50 

18.03 

17.72 

16.15 

2 

14.57 

21.25 

20.70 

17.95 

23.05 

20.68 

17.79 

17.65 

16.05 

3 

20.73 

20.65 

17.70 

22.40 

19.90 

18.45 

17.60 

15.95 

4 

20.24 

20.49 

17.50 

21.25 

19.38 

18.80 

17.51 

15.8(i 

5 

20.25 

20.25 

17.32 

22.60 

18.88 

19.34 

17.49 

16.12 

14.60 

6 

21.25 

20.15 

17.18 

22.00 

18.58 

20.85 

17.40 

16.20 

7 

20.90 

20.10 

17.00 

20.65 

18.40 

20.35 

17.38 

16.05 

B 

8 

F  18.73 

20.39 

19.99 

16.90 

22.40 

18.03 

20.73 

17.30 

16.50 

9 

18.25 

19.89 

19.88 

16.75 

25.15 

17.70 

21.63 

17.30 

16.35 

10 

21.90 

19.49 

19.79 

16.62 

23.30 

17.42 

20.72 

17.29 

16.09 

11 

24.80 

19.15 

19.69 

16.55 

22.40 

17.40 

20.00 

17.70 

15.85 

12 

22.58 

18.83 

19.60 

19.45 

22.80 

17.35 

19.48 

17.80 

15.68 

F 

14.42 

13 

23.02 

18.59 

19.53 

20.45 

22.00 

17.20 

19.24 

17.80 

15.49 

14 

22.25 

18.39 

19.45 

19.03 

21.22 

17.08 

18.92 

17.73 

IS 

21.43 

18.10 

19.32 

24.40 

20.89 

16.85 

18.70 

17.70 

B 

16 

21.18 

17.78 

19.21 

22.60 

22.30 

16.59 

18.63 

17.88 

17 

20.62 

17.59 

19.49 

23.30 

21.00 

16.35 

18.52 

17.75  F 

14.85 

18 

20.13 

17.49 

19.90 

22.50 

22.00 

16.40 

18.48 

17.60 

14.30 

19 

21.11 

17.39 

19.83 

21.80 

22.39 

16.63 

18.39 

17.50 

F 

20 

21.00 

22.50 

19.63 

21.02 

21.43 

16.65 

18.35 

17.37 

15.50 

21 

20.30 

24.20 

19.50 

20.53 

22.40 

16.55 

18.31 

17.21 

B 

15.92 

22 

19.75 

24.65 

19.35 

19.90 

22.10 

16.50 

18.29 

17.09 

15.50 

23 

19.32 

23.40 

19.20 

21.15 

21.07 

16.69 

18.21 

16.90 

B 

24 

20.10 

22.40 

19.02 

21.08 

21.38 

16.57 

18.13 

16.68  F 

15.60 

25 

22.00 

22.73 

18.83 

20.80 

22.15 

19.35 

18.03 

16.48 

15.80 

F 

14.55 

26 

21.15 

21.85 

18.63 

23.10 

23.12 

19.10 

17.97 

16.30  F 

15.50 

27 

20.34 

21.21 

18.50 

21.62 

22.08 

18.60 

17.90 

16.15 

. 

28 

19.85 

20.72 

18.32 

20.82 

21.22 

19.20 

17.87 

16.00 

29 

19.49 

18.50 

24.50 

22.18 

18.85 

17.80 

17.80 

15.90 

15.73 

8 

14.40 

31 

23.05 

21.55 

17.79 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.80 

20.48 

19.53 

20.09 

22.12 

17.96 

18.82 

17.16 

15.88 

14.40 

14.97 

MAX 

24.80 

24.65 

20.70 

24.95 

25.15 

21.50 

21.63 

17.88 

16.50 

14.40 

15.92 

MIN 

14.57 

17.39 

18.32 

16.55 

20.65 

16.35 

17.79 

15.73 

14.85 

14.40 

14.30 

DAYS 

25 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

17 

1 

7 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  282 
B>CHANNEL  DRY  F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19.09. 

HIGHEST  STAGE  WAS  25.55  AT  5:30  A.N.  ON  MAY  9. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


DEC 


16.10 
20 
19 
18 

16 
16 
15 
14 


15 
22 
22 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

15 

15 


14 


17 

22 

14 
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DAILY  STAGE  FOI  1991 

BAYOU  LATENACHE  BELOU  POIHTE  COUPEE  OMiHAGE  STRUCTURE  (LA.) 


¥> 


LOCATION.  LAT.  30-43-43,  LONG.  91-43-59.  ON  DOUHSTREAN  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  NILES  NORTH  OF 
NELVILLE,  LA.  (STA.  4350012B.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  9,  1951  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  38.10  FEET  OH  MAY 

18,  1973, 

.  LOUEST,  BELOU 

LEVEL  OF 

GAGE  ON  NAY  16,  1988  AND  LATER  DATE(S). 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

22.00 

18.18 

23.49 

21.42 

18.01 

17.71 

16.15 

2 

B 

21.25 

17.92 

23.00 

20.65 

17.80 

17.63 

16.09 

15.83 

3 

21.08 

20.69 

17.70 

22.40 

19.83 

18.38 

17.58 

15.92 

20.71 

4 

20.95 

20.20  F 

20.42 

17.50 

21.27 

19.31 

18.78 

17.49 

15.80 

19.71 

5 

19.60 

20.30 

20.28 

17.32 

22.60 

18.88 

19.22 

17.40 

16.10 

B 

18.00 

6 

18.70 

21.24 

20.18 

17.18 

21.65 

18.58 

20.75 

17.40 

16.19 

16.80 

7 

19.10 

20.90 

20.10 

17.01 

20.59 

18.40 

20.23 

17.38 

16.05  B 

ft 

18.75 

20.38 

20.00 

16.89 

22.40 

18.02 

20.59 

17.32 

16.49 

9 

18.30 

19.89 

19.90 

16.75 

25.09 

17.70 

21.54 

17.30 

16.32 

B 

10 

21.70 

19.49 

19.80 

16.60 

23.19 

17.40 

20.65 

17.28 

16.05 

11 

24.88 

19.15 

19.70 

16.52 

22.32 

17.39 

19.93 

17.71 

15.85 

B 

1? 

23.07 

18.89 

19.60 

19.20 

22.71 

17.31 

19.44 

17.80 

15.65 

B 

13 

23.10 

18.59 

19.55 

20.30 

21.90 

17.18 

19.15 

17.79 

15.51 

F 

15.25 

14 

22.31 

18.37 

19.47 

18.89 

21.15 

17.05 

18.89 

17.75 

22.40 

15 

21.50 

18.10 

19.32 

24.15 

20.89 

16.83 

18.70 

17.70 

B 

22.34 

16 

21.20 

17.79 

19.22 

22.45 

22.29 

16.53 

18.62 

17.89 

20.94 

17 

20.69 

17.59 

19.50 

23.10 

21.00 

16.30 

18.51 

17.75 

B 

19.20 

1ft 

20.18 

17.42 

19.90 

22.30 

22.01 

16.39 

18.42 

17.59 

18.20 

19 

21.10 

17.35 

19.80 

21.80 

22.33 

16.59 

18.38 

17.49 

B 

17.40 

20 

21.02 

22.30 

19.63 

20.92 

21.41 

16.62 

18.31 

17.33 

16.58 

21 

20.31 

24.30 

19.48 

20.43 

22.25 

16.53 

18.29 

17.20 

B 

15.90 

22 

19.80 

24.66 

19.33 

19.90 

22.12 

16.45 

18.23 

17.08 

F 

15.50 

23 

19.35 

23.45 

19.20 

20.99 

21.08 

16.69 

18.18 

16.90 

B 

B 

24 

20.05 

22.40 

19.00 

21.00 

21.28 

16.53 

18.10 

16.68 

25 

21.95 

22.80 

18.80 

20.80 

22.13 

19,32 

18.00 

16.45 

B 

26 

21.12 

21.90 

18.60 

23.00 

23.02 

19.11 

17.95 

16.30 

27 

20.39 

18.49 

21.55 

22.03 

18.62 

17.90 

16.19 

28 

19.85 

18.30 

20.75 

21.15 

19.12 

17.84 

16.02 

29 

19.50 

18.50 

24.45 

22.10 

18.90 

17.79 

15.90 

B 

30 

23.00 

18.80 

24.82 

21.65 

18.39 

17.79 

15.78 

8 

31 

23.00 

21.52 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.88 

20.44 

19.41 

20.01 

22.07 

17.93 

18.78 

17.15 

16.01 

18.32 

MAX 

24.88 

24.66 

20.42 

24.82 

25.09 

21.42 

21.54 

17.89 

16.49 

22.40 

MIN 

18.30 

17.35 

18.30 

16.52 

20.59 

16.30 

17.79 

15.78 

15.51 

15.25 

DAYS 

29 

26 

28 

30 

31 

30 

31 

31 

13  0 

0 

15 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  264 
B>CHANNEL  DRY  F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  25.53  AT  6:00  A.M.  ON  HAY  9. 
LOUEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


70 

OAtir  STAGE  FOS  1991 

■AYOU  LATENACHE  KLOU  POINTE  COUPEE  DtAIHAGE  STRUCTUKE  (U.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-38,  LONG.  91-43-54.  AIQUT  300  FEET  BELOW  DRAINAGE  STBUCTUBE  (FWS>. 
<STA.  4350S128.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1968  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

1 

4 

5 

13.72 

20.28 

20.37 

17.88 

19.23 

17.75 

17.40 

15.92 

13.77 

15.75 

6 

7 

8 

9 

10 

18.70 

16.72 

20.56 

21.50 

16.30 

13.70 

14.50 

11 

12 

13 

14 

15 

21.45 

18.80 

19.60 

21.12 

17.35 

17.78 

13.60 

13.53 

16 

17 

18 

19 

20 

17.30 

19.77 

22.46 

16.36 

18.57 

17.47 

14.80 

13.40 

20.78 

21 

22 

23 

24 

25 

19.58 

18.77 

20.90 

22.48 

19.27 

18.15 

13.87 

13.60 

14.00 

14.93 

26 

27 

28 

21.84 

18.60 

21.15 

16.11 

14.05 

30 

31 

24.82 

14.15 

14.17 
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OAtLI  STME  f»  1991 
UMM.  (FWS>  AT  lAVOU  tOUSE  (LA.) 

UKATIQN.  LAT.  30-4S-23.  LONG.  91-S4-3S.  IN  MYQU  ROUGE,  2.8  NILES  NORTH  Of  PALNETTO,  LA. 

(STA.  4615012A.) 

GAGE.  STAFf  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JUNE  8,  1937  TO  1979,  JUNE  U,  1982  TO  FEB.  9,  1987.  INTERHITTENTLY 
JAN.  11,  1968  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  29.89  FEET  ON  MAR.  U,  1968.  LOMEST,  12.3  FEET  FROM  OCT.  U  TO  16,  1950. 


STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1963  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

20.60 

21.60 

17.37 

20.56 

17.56 

17.03 

16.79 

18.06 

18.45 

6 

7 

8 

9 

10 

19.87 

17.34 

25.64 

17.60 

19.28 

16.80 

17.03 

18.10 

11 

12 

13 

14 

15 

24.88 

18.55 

18.00 

25.46 

25.95 

17.00 

16.90 

17.33 

16 

17 

18 

19 

20 

17.90 

18.22 

22.70 

17.54 

17.73 

16.97 

17.04 

17.32 

24.78 

21 

22 

23 

24 

25 

20.75 

25.78 

17.35 

23.65 

17.73 

17.23 

16.88 

16.87 

19.22 

26 

27 

28 

29 

30 

20.47 

25.35 

22.00 

17.10 

16.85 

17.15 

17.03 

17.55 

17.50 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  ROUGE  NEAR  PALMETTO.  LA. 

LOCATION  .  LAT.  30-45-23,  LONG.  91-50-05.  ON  HIGHtMY  360  BRIDGE  ABOUT  5  NILES  NORTHEAST  OF  PALMETTO.  LA. 
(STA.  4615512A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  FOR  RECORDS  1937  TO  1987,  REFER  TO  GAGE  UABPL  (FUS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA.). 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  30.  1987  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  28.10  FEET  ON  JAN.  25,  1990.  LOUEST,  14.02  FEET  ON  KT.  30,  1989  AND  LATER  OATE(S). 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

15.49 

23.42 

23.87 

16.59 

26.32 

21.20 

17.33 

15.30 

15.31 

14.99 

18.11 

15.21 

? 

15.40 

22.50 

23.20 

16.28 

26.20 

21.05 

16.88 

15.28 

15.32 

14.90 

18.81 

16.48 

3 

19.45 

21.58 

22.52 

16.00 

26.05 

20.59 

16.54 

15.35 

15.27 

14.82 

18.64 

20.70 

4 

21.43 

20.72 

21.70 

15.78 

25.80 

19.98 

16.82 

15.47 

15.30 

14.75 

18.01 

21.84 

5 

21.50 

20.35 

20.92 

15.57 

25.69 

19.40 

17.18 

15.48 

15.32 

14.69 

17.51 

21.65 

6 

20.65 

20.61 

20.10 

15.38 

25.63 

18.88 

17.73 

15.40 

15.35 

14.63 

17.01 

20.79 

7 

19.99 

20.42 

19.38 

15.25 

25.42 

18.43 

18.25 

15.40 

15.37 

14.61 

16.60 

19.73 

A 

19.41 

19.96 

18.79 

15.25 

25.84 

18.05 

18.41 

15.39 

15.40 

14.59 

16.28 

18.85 

9 

18.81 

19.45 

18.67 

15.20 

26.61 

17.72 

20.00 

15.35 

15.41 

14.54 

16.01 

18.13 

10 

20.75 

18.98 

18.30 

15.19 

26.61 

17.45 

20.43 

15.35 

15.45 

14.52 

15.79 

17.61 

11 

25.61 

18.60 

17.99 

15.42 

26.49 

17.34 

20.23 

15.43 

15.45 

14.50 

15.65 

17.20 

1? 

25.65 

18.20 

17.93 

18.20 

26.23 

17.60 

19.59 

15.82 

15.42 

14.50 

15.49 

16.90 

13 

25.40 

17.92 

17.89 

21.12 

25.95 

17.65 

18.75 

15.87 

15.37 

14.49 

15.38 

16.63 

14 

24.90 

17.72 

17.68 

22.18 

25.51 

17.69 

17.99 

15.82 

15.28 

14.51 

15.28 

22.62 

15 

24.35 

17.63 

17.43 

25.28 

25.12 

17.59 

17.32 

15.75 

15.19 

14.45 

15.19 

24.33 

16 

23.60 

17.51 

17.19 

25.70 

24.90 

17.33 

17.65 

15.65 

15.10 

14.40 

15.10 

24.69 

17 

22.59 

17.42 

17.23 

25.78 

24.45 

17.05 

17.30 

15.60 

15.05 

14.39 

15.05 

24.62 

1A 

21.59 

17.45 

18.01 

26.02 

23.93 

16.83 

16.85 

15.65 

15.00 

14.38 

15.01 

24.05 

19 

21.75 

17.63 

18.28 

26.01 

23.40 

16.78 

16.43 

15.65 

14.95 

14.37 

14.99 

23.05 

20 

22.08 

20.00 

18.19 

25.45 

22.70 

17.18 

16.20 

15.60 

14.90 

14.35 

15.54 

21.83 

71 

21.59 

23.10 

17.98 

24.70 

22.57 

17.18 

16.03 

15.55 

14.85 

14.33 

15.99 

20.88 

2? 

20.83 

25.75 

17.70 

23.82 

22.82 

16.85 

is.es 

15.45 

14.81 

14.37 

16.25 

20.05 

73 

20.10 

26.00 

17.39 

23.00 

22.58 

16.57 

15.68 

15.37 

14.80 

14.40 

16.23 

19.38 

24 

20.22 

25.90 

17.01 

22.67 

22.45 

16.31 

15.55 

15.28 

15.06 

14.41 

16.08 

19.18 

25 

21.65 

25.73 

16.68 

22.20 

22.52 

16.32 

15.48 

15.25 

15.52 

14.41 

15.93 

19.02 

76 

21.70 

25.49 

16.35 

23.03 

23.90 

16.51 

15.43 

15.31 

15.70 

14.40 

15.78 

18.69 

77 

21.15 

25.07 

16.10 

23.35 

23.51 

16.58 

15.40 

15.33 

15.62 

14.50 

15.60 

18.32 

?A 

20.50 

24.52 

15.89 

23.09 

22.70 

16.63 

15.38 

15.35 

15.45 

14.85 

15.48 

17.99 

79 

19.97 

16.41 

24.90  F 

21.92 

17.44 

15.35 

15.32 

15.28 

15.11 

15.35 

17.70 

30 

23.25 

16.83 

26.30 

21.59 

17.65 

15.32 

15.28 

15.12 

15.31 

15.27 

17.48 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

21.46 

21.06 

18.40 

20.82 

24.40 

17.79 

17.05 

15.47 

15.25 

14.66 

16.11 

19.77 

MAX 

25.65 

26.00 

23.87 

26.30 

26.61 

21.20 

20.43 

15.87 

15.70 

16.90 

18.81 

24.69 

MIN 

15.40 

17.42 

15.89 

15.19 

21.13 

16.31 

15.32 

15.25 

14.80 

14.33 

14.99 

15.21 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  18.51. 

HIGHEST  STAGE  HAS  26.70  AT  2:30  P.N.  ON  NAY  9. 
LOWEST  STAGE  HAS  14.33  ON  OCT  20  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

BIG  OARBOHIK  BAYOU  (FUS)  AT  COURTABLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-33-05.  LONG.  91-51-53.  NORTH  OF  U.  S.  HIGHUAY  190,  ON  EAST  SIDE  OF  OARBONNE 
BAYOU  CONTROL  STRUCTURE.  (STA.  4D30012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERHITTENTLY,  1937  TO  1934,  1941  TO  195S,  AMO  1961  TO  1966.  DAILY, 

NAY  1966  TO  DATE. 

EXTREHES.  (FROH  INCCNPLETE  RECORD)  HIGHEST,  25.9  FEET  ON  NAY  3,  1945.  LOUEST,  10.5  FEET  ON  SEP. 
15,  1954. 


DAILY  SEVEN  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  AD J.: 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

G 

14.90 

18.85 

17.50  G 

15.10 

18.40 

18.40 

G 

15.90 

G 

14.25 

G 

13.80 

G 

14.40 

15.60 

2 

G 

15.00 

18.80 

17.60  G 

15.00 

18.50 

18.30 

G 

15.85 

C 

14.20 

G 

14.40 

G 

14.30 

16.10 

3 

G 

16.10 

18.70 

17.65  G 

14.95 

18.45 

18.20 

G 

15.90 

G 

14.10 

G 

14.45 

G 

14.25 

16.10 

4 

16.90 

18.60 

17.70  G 

14.90 

18.55 

18.10 

G 

15.75 

G 

14.00 

G 

14.40 

G 

14.30 

16.00 

5 

16.85  G 

18.50 

17.75  G 

14.85 

18.65 

18.00 

G 

15.65 

G 

14.00 

G 

14.45 

G 

14.35 

15.90 

6 

16.70  G 

18.45 

17.60  G 

14.80 

18.70 

G 

17.75 

G 

15.55 

G 

13.95 

G 

14.40 

G 

14.30 

15.50 

7 

16.90 

18.50 

17.50  G 

14.70 

18.65 

G 

17.70 

G 

15.50 

G 

13.90 

G 

14.70 

G 

13.90 

15.30 

8 

16.90 

18.40 

G 

17.40  G 

14.75 

18.ffi 

G 

17.50 

G 

15.40 

G 

13.85 

G 

14.85 

G 

13.85 

15.35 

9 

16.60 

18.30 

G 

17.30  G 

14.70 

19.15 

G 

17.40 

G 

15.35 

G 

13.85 

G 

15.00 

G 

13.80 

14.90 

10 

17.15 

18.10 

G 

17.20  G 

14.65 

19.20 

G 

17.30 

G 

15.30 

G 

13.90 

G 

14.95 

G 

13.60 

14.80 

11 

18.40 

17.90 

G 

17.10  G 

14.70 

19.35 

G 

17.20 

G 

16.20 

G 

13.95 

G 

14.90 

G 

13.40 

14.60 

12 

17.60 

17.60 

G 

17.00  G 

14.75 

19.25 

G 

16.90 

G 

16.00 

G 

13.90 

G 

14.80 

G 

13.40 

14.55 

13 

18.20 

17.50 

G 

16.90  G 

15.30 

19.15 

G 

16.80 

G 

15.90 

G 

14.00 

G 

14.75 

G 

13.35 

14.20 

14 

18.10  G 

17.35 

G 

16.80  G 

15.50 

19.10 

G 

16.70 

G 

15.80 

G 

14.10 

G 

14.50 

G 

13.30 

14.10 

15 

17.95  G 

17.10 

G 

16.75  G 

15.60 

19.00 

G 

16.65 

G 

15.60 

G 

14.30 

G 

14.40 

G 

13.30 

14.00 

16 

18.15  G 

16.75 

G 

16.70 

17.40 

19.25 

G 

16.60 

G 

15.50 

G 

14.40 

G 

14.45 

G 

13.25 

14.00 

17 

18.20  G 

16.70 

G 

16.75 

17.50 

19.15 

G 

16.30 

G 

15.45 

G 

14.50 

G 

14.40 

G 

13.20 

14.00 

18 

18.40  G 

16.60 

G 

16.80 

17.30 

19.10 

G 

16.20 

G 

15.40 

G 

14.45 

G 

14.35 

G 

13.20 

14.00 

19 

18.50  G 

16.30 

G 

16.70 

17.40 

19.00 

G 

16.10 

G 

15.30 

G 

14.40 

G 

14.30 

G 

13.00 

13.95 

20 

18.55  G 

16.60 

G 

16.60 

17.45 

18.95 

G 

15.95 

G 

15.20 

G 

14.35 

G 

14.25 

G 

12.90 

13.90 

21 

18.50  G 

16.85 

G 

16.50 

17.50 

18.90 

G 

15.90 

G 

15.10 

G 

14.30 

G 

14.00 

G 

12.85 

14.40 

22 

18.60 

17.25 

G 

16.45 

17.60 

18.85 

6 

15.85 

G 

15.00 

G 

14.25 

G 

13.30 

G 

12.85 

14.90 

23 

18.65 

17.30 

G 

16.20 

17.65 

18.80 

G 

15.80 

G 

14.90 

G 

14.20 

6 

13.85 

G 

12.90 

15.20 

24 

18.70 

17.80 

G 

15.90 

17.65 

18.75 

0 

15.70 

G 

14.85 

G 

14.20 

G 

13.80 

G 

12.95 

15.30 

25 

18.75 

17.70 

G 

15.70 

17.70 

18.70 

G 

15.65 

G 

14.80 

G 

14.15 

G 

13.80 

G 

12.90 

15.40 

26 

18.85 

17.75 

G 

15.60 

17.75 

18.60 

G 

16.10 

G 

14.70 

G 

14.10 

G 

13.75 

G 

13.00 

15.30 

27 

18.80 

17.70 

G 

15.55 

17.80 

18.50 

G 

16.20 

G 

14.65 

G 

14.00 

G 

13.70 

G 

13.10 

15.40 

28 

18.75 

17.60 

G 

15.50 

17.85 

18.60 

G 

16.35 

G 

14.60 

G 

13.95 

G 

14.00 

G 

13.15  G 

14.80 

29 

18.80  - 

G 

15.45 

17.95 

18.50 

18.45 

G 

16.15 

G 

14.55 

G 

13.90 

G 

14.30 

G 

13.10  G 
13.15  G 

14.70 

14.60 

31 

14.30 

13.90 

18.50 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IH  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

17.82 

17.70 

16.67 

16.30 

18.82 

16.79 

15.30 

14.10 

14.31 

13.44 

14.89 

NAX 

18.95 

18.85 

17.75 

18.15 

19.35 

18.40 

16.20 

14.50 

15.00 

14.40 

16.10 

NIN 

14.90 

16.30 

15.20 

14.65 

18.40 

15.65 

14.30 

13.85 

13.30 

12.85 

13.90 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FC  AP  IMS  365 

G=GATES  CLOSED 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAf 
HIGHEST  STAGE  WAS  19.35  ON  ■ 

LOUEST  STAGE  WAS  12.85  ON  OCi 


DEC 

14.50 

14. 

15. 

16. 
16. 

16. 
16. 
16. 
16. 
16. 

16. 
16. 
16. 
16. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
16. 
16. 
16. 
16. 
16. 


16.63 

17.30 

14.40 

31 


^NO  LATER  DATE(S). 


3ss9tss  ssoSo  ses2(3  s»ss; 
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DAILY  STA6E  fOK  1991 

UAVL  MRIKM  PIT  (FW5)  NEAA  OMTADLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-32-07,  LONG.  91-51-23.  ON  AIGHT  MIK  1000  FEET  MONTH  OF  BAYOU  COUNTABLEAU 
ONAINAGE  STNUCTUNE,  1.7  NILES  SOUTHEAST  OF  COUNTABLEAU.  (STA.  4D37512E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVENAL  SECTIONS. 

GEMENAL  INFOBNATION.  GAGE  HAS  BEEN  KHOUN  AS  BAYOU  COUNTABLEAU  CNOSSIHG,  FUS. 

NECQNOS  AVAILABLE.  STAGE.  INTENHITTENTLY.  1932  TO  1950,  1953,  AMO  19S«  TO  1957.  DAILY,  HAY  1968 
TO  DATE.  OISCHANGE,  1^  TO  1934. 

EXTNBCS.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  APN.  28,  1945.  LOUEST,  10.6  FEET  OH  OCT.  15  AND  LATEN  DATES  IN 


DAILY  SEVEN  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZENO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAN 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14.90 

18.85 

17.50 

15.10 

18.40 

18.40 

15.90 

14.25 

13.80 

14.40 

15.60 

14.50 

? 

15.00 

18.80 

17.60 

15.00 

18.50 

18.30 

15.85 

14.20 

14.40 

14.30 

16.10 

14.40 

3 

16.10 

18.70 

17.65 

14.95 

18.45 

18.20 

15.90 

14.10 

14.45 

14.25 

16.10 

15.60 

4 

16.85 

18.60 

17.70 

14.90 

18.60 

18.10 

15.70 

14.00 

14.40 

14.30 

16.00 

16.35 

5 

16.80 

18.50 

17.75 

14.85 

18.70 

18.00 

15.60 

14.00 

14.45 

14.35 

15.90 

16.80 

6 

16.70 

18.45 

17.65 

14.80 

18.75 

17.80 

15.50 

13.95 

14.40 

14.30 

15.50 

16.70 

7 

16.90 

18.50 

17.50 

14.70 

18.70 

17.70 

15.40 

13.90 

14.70 

13.90 

15.30 

16.70 

8 

16.90 

18.40 

17.40 

14.75 

18.90 

17.50 

15.40 

13.85 

14.85 

13.85 

15.35 

16.60 

9 

16.80 

18.30 

17.30 

14.70 

19.20 

17.40 

15.30 

13.85 

15.00 

13.80 

14.90 

16.60 

10 

17.10 

18.10 

17.20 

14.65 

19.25 

17.30 

15.25 

13.90 

14.95 

13.60 

14.80 

16.40 

11 

18.40 

17.90 

17.10 

14.70 

19.40 

17.20 

16.20 

13.95 

14.90 

13.40 

14.60 

16.30 

1? 

17.60 

17.60 

17.00 

14.75 

19.30 

16.90 

16.00 

13.90 

14.80 

13.40 

14.55 

16.20 

13 

17.80 

17.50 

16.90 

15.30 

19.20 

16.80 

15.90 

14.00 

14.75 

13.35 

14.20 

16.10 

14 

17.85 

17.35 

16.80 

15.50 

19.15 

16.70 

15.80 

14.10 

14.50 

13.30 

14.10 

16.70 

15 

17.90 

17.10 

16.70 

15.60 

19.10 

16.65 

15.60 

14.30 

14.40 

13.30 

14.00 

17.00 

16 

18.20 

16.80 

16.65 

17.40 

19.30 

16.60 

15.55 

14.40 

14.45 

13.25 

14.00 

17.20 

17 

18.30 

16.70 

16.60 

17.50 

19.20 

16.30 

15.50 

14.50 

14.40 

13.20 

14.00 

17.30 

18 

18.40 

16.60 

16.80 

17.30 

19.15 

16.20 

15.45 

14.45 

14.35 

13.15 

14.00 

17.20 

19 

18.50 

16.30 

16.70 

17.40 

19.10 

16.10 

15.30 

14.40 

14.30 

13.00 

13.95 

17.15 

20 

18.55 

16.60 

16.60 

17.45 

19.00 

15.95 

15.20 

14.35 

14.25 

12.90 

13.90 

17.20 

21 

18.50 

16.90 

16.50 

17.50 

18.95 

15.90 

15.10 

14.30 

14.00 

12.85 

14.40 

17.10 

?? 

18.60 

17.20 

16.45 

17.60 

18.90 

15.85 

15.00 

14.25 

13.30 

12.85 

14.90 

17.00 

?3 

18.65 

17.25 

16.20 

17.65 

18.85 

15.80 

14.95 

14.20 

13.85 

12.90 

15.20 

17,10 

74 

18.70 

17.80 

15.90 

17.65 

18.80 

15.70 

14.90 

14.20 

13.80 

12.95 

15.30 

17.00 

25 

18.75 

17.70 

15.70 

17.70 

18.70 

15.65 

14.80 

14.15 

13.80 

12.90 

15.40 

17.05 

76 

18.85 

17.75 

15.60 

17.75 

18.60 

16.10 

14.70 

14.10 

13.75 

13.00 

15.50 

17.00 

77 

18.80 

17.70 

15.55 

17.80 

18.55 

16.20 

14.65 

14.00 

13.70 

13.10 

15.40 

16.90 

78 

18.75 

17.60 

15.50 

17.85 

18.60 

16.40 

14.60 

13.95 

14.00 

13.15 

14.80 

16.95 

79 

18.80 

15.45 

18.00 

18.50 

16.10 

14.55 

13.90 

14.30 

13.10 

14.70 

16.90 

30 

18.90 

15.40 

18.15 

18.45 

16.00 

14.50 

13.85 

14.35 

13.15 

14.60 

16.80 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAH 

17.80 

17.70 

16.66 

16.30 

18.86 

16.79 

15.30 

14.10 

14.31 

13.44 

14.89 

16.63 

NAX 

18.95 

18.85 

17.75 

18.15 

19.40 

18.40 

16.20 

14.50 

15.00 

14.40 

16.10 

17.30 

HIM 

14.90 

16.30 

15.20 

14.65 

18.40 

15.65 

14.30 

13.85 

13.30 

12.85 

13.90 

14.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBEN  OF  DAYS  FON  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FON  THE  YEAR  UAS  16.06. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.40  OH  NAY  11. 

LOUEST  STAGE  UAS  12.85  ON  OCT  21  AND  LATER  DATE(S). 
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MtLY  STAGE  FOI  1991 

MYOU  COURTASLEAU  OUTLET  CHAMHEL  HEAR  MORTMEAST  UIRG  WALL  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-32-02.  LONG.  91-51-20.  ON  NORTHEAST  UIRGUALL  Of  DRAINAGE  STRUCTURE, 

1.7  NILES  SOUTHEAST  Of  COURTASLEAU.  LA.  (STA.  M60012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  MAR.  28.  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.99  FEET  ON  NAY  26  AND  27.  1973.  LONEST,  8.43  FEET  OH  OCT.  6  AMD  7,  1980. 


DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  HGM)  (1976  ADJ.) 

DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

15.18 

18.65 

17.25 

14.38 

2 

15.15 

18.65 

17.30 

14.40 

3 

15.46 

18.62 

17.30 

14.39 

4 

16.55 

18.50 

17.30 

14.38 

17.02 

5 

16.80 

18.54 

17.31 

14.34 

6 

16.75 

18.42 

17.37 

14.33 

16.91 

7 

16.75 

18.40 

17.34 

14.38 

16.81 

8 

16.73 

18.27 

17.25 

14.40 

16.69 

9 

16.69 

18.12 

17.21 

14.40 

16.49 

10 

16.92 

17.95 

17.17 

14.40 

16. M 

11 

17.37 

17.75 

17.12 

14.96 

16.21 

12 

17.60 

17.54 

17.04 

14.75 

16.10 

13 

17.76 

17.30 

16.95 

14.78 

15.97 

14 

17.86 

17.07 

16.86 

15.01 

16.98 

15 

18.02 

16.80 

16.78 

15.37 

17.21 

16 

18.11 

16.52 

16.70 

17.22 

17 

18.21 

16.28 

16.63 

17.19 

18 

18.27 

16.08 

16.58 

17.15 

19 

18.41 

15.87 

16.38 

17.13 

20 

18,50 

16.22 

16.21 

17.11 

21 

18.52 

16.85 

16.08 

17.09 

22 

18.55 

17.25 

15.90 

17.07 

23 

18.60 

17.36 

15.68 

17.07 

24 

18.64 

17.40 

15.48 

17.07 

25 

18.67 

17.25 

15.30 

17.07 

26 

18.66 

17.20 

15.19 

17.02 

27 

18.65 

17.25 

15.00 

16.98 

28 

18.65 

17.25 

14.82 

16.94 

29 

30 

31 

18.65 

18.65 

18.65 

14.68 

14.55 

16.84 

16.93 

16.50 

THE  FOILQUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.68 

17.48 

16.36 

14.58 

16.86 

MAX 

18.67 

18.65 

17.37 

15.37 

17.22 

MIN 

15.15 

15.87 

14.43 

14.33 

15.97 

DAYS 

31 

28 

31 

15 

0 

0 

0  0  0  0 

0 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  132 
E«ESTINATEO 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  16.83. 

HIGHEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 

LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  CCURTABLEAU  OUTLET  CHANMEL  BEAR  SOUTHEAST  UIHG  UALL  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-31-S8,  LONG.  91-51-20.  ON  SOUTHEAST  WINGUALL  Of  DRAINAGE  STRUCTURE,  1.7  NILES 
SOUTHEAST  OF  CCURTABLEAU,  LA.  (STA.  4675012E.> 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1956  TO  1957.  DAILY,  NAR.  17,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.95  FEET  OH  MAY  26  AND  27,  1973.  LOUEST,  6.70  FEET  OH  SEP.  24  AND  LATER 
DATES  IN  1960. 

DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

DEC 

1 

15.40 

18.80 

17.00 

14.45 

18.30 

18.00 

15.70 

12.40 

12.20 

12.00 

16.30 

13.60 

2 

15.20 

18.90 

17.20 

14.40 

18.40 

17.95 

15.60 

12.35 

12.10 

11.95 

16.40 

13.00 

3 

15.50 

18.50 

17.25 

14.30 

18.50 

17.90 

15.00 

12.30 

12.15 

11.90 

16.30 

16.90 

4 

16.60 

18.40 

17.40 

14.25 

18.60 

17.85 

15.35 

12.25 

12.10 

11.95 

15.90 

17.10 

5 

16.80 

18.30 

17.45 

14.20 

18.70 

17.75 

15.40 

12.20 

12.15 

12.00 

15.40 

17.00 

6 

16.70 

18.35 

17.40 

14.25 

18.75 

17.60 

15.00 

12.15 

12.10 

12.00 

15.30 

16.80 

7 

16.80 

18.40 

17.30 

14.30 

18.70 

17.50 

15.30 

12.10 

12.30 

11.95 

14.80 

16.70 

n 

16.70 

18.30 

17.20 

14.40 

18.80 

17.40 

15.40 

12.00 

12.50 

11.90 

14.85 

16.60 

9 

16.65 

18.00 

17.10 

14.45 

19.00 

17.30 

15.50 

12.05 

12.70 

11.90 

13.50 

16.50 

10 

16.85 

17.80 

17.00 

14.40 

19.10 

17.10 

15.55 

12.10 

12.65 

11.70 

12.70 

16.30 

11 

17.40 

17.70 

16.95 

14.45 

19.30 

16.90 

16.00 

12.15 

12.60 

11.60 

12.40 

16.20 

12 

17.60 

17.40 

17.00 

15.00 

19.20 

16.70 

15.00 

12.10 

12.70 

11.80 

12.30 

16.10 

13 

17.70 

17.30 

16.90 

14.60 

19.10 

16.50 

14.80 

12.20 

12.65 

11.90 

12.20 

16.00 

14 

17.80 

17.15 

16.80 

14.80 

19.00 

16.40 

14.70 

12.25 

12.40 

11.90 

11.90 

16.80 

15 

17.90 

16.80 

16.75 

14.90 

18.90 

16.20 

14.50 

12.40 

12.35 

11.95 

11.80 

17.10 

16 

18.20 

16.40 

16.70 

17.00 

18.95 

16.10 

14.45 

12.50 

12.40 

11.95 

11.60 

17.20 

17 

18.10 

16.30 

16.65 

17.10 

18.90 

15.90 

14.40 

12.60 

12.35 

11.90 

11.40 

17.25 

IB 

18.30 

16.20 

16.50 

17.00 

18.80 

15.70 

14.35 

12.55 

12.30 

11.90 

11.40 

17.20 

19 

18.50 

15.90 

16.40 

17.30 

18.90 

16.00 

14.10 

12.50 

12.25 

10.10 

11.35 

17.00 

20 

18.50 

16.20 

16.20 

17.35 

18.95 

15.90 

13.70 

12.45 

12.20 

10.30 

11.30 

17.10 

21 

18.45 

16.80 

16.10 

17.30 

18.90 

15.50 

13.40 

12.40 

12.00 

10.25 

11.35 

17.15 

22 

18.40 

17.20 

16.00 

17,40 

18.85 

15.40 

13.30 

12.35 

11.80 

10.25 

16.10 

17.00 

23 

18.50 

17.30 

15.70 

17.50 

18.80 

15.35 

13.20 

12.30 

11.75 

10.30 

15.30 

17.10 

24 

18.60 

17.40 

15.50 

17.60 

18.75 

15.20 

13.10 

12.30 

11.70 

10.35 

15.40 

17.05 

25 

18.70 

17.45 

15.30 

17.65 

18.60 

15.35 

13.00 

12.25 

11.70 

10.30 

15.80 

17.00 

26 

18.60 

17.30 

15.20 

17.70 

18.50 

16.50 

12.90 

12.20 

11.65 

10.40 

15.30 

17.00 

27 

18.80 

17.20 

15.10 

17.80 

18.40 

15.20 

12.85 

12.15 

11.60 

10.50 

15.35 

16.90 

26 

18.75 

17.10 

15.00 

17.90 

18.30 

16.80 

12.80 

12.10 

11.80 

10.55 

13.50 

16.85 

29 

18.70 

14.95 

17.95 

18.20 

15.80 

12.60 

12.15 

11.90 

10.50 

13.30 

16.80 

30 

31 

18.80 

18.90 

14.90 

14.50 

18.20 

18.15 

18.10 

15.75 

12.50 

12.10 

12.30 

11.95 

10.55 

10.65 

14.60 

16.70 

THE 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.69 

17.46 

16.37 

16.00 

18.72 

16.52 

14.25 

12.26 

12.17 

11.26 

13.84 

16.60 

MAX 

18.90 

18.90 

17.45 

18.20 

19.30 

18.00 

16.00 

12.60 

12.70 

12.00 

16.40 

17.25 

MIN 

15.20 

15.90 

14.50 

14.20 

18.10 

15.20 

12.45 

12.00 

11.60 

10.10 

11.30 

13.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  336 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  15.34. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.30  ON  HAY  11. 

LOUEST  STAGE  UAS  10.10  OH  OCT  19. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANMEL  AT  STATION  22S+00  (LA.)  (EAST  AUTO.) 
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LOCATION.  LAT.  30-28-30, 

LONG.  91 -! 

SO- 20.  OH  TOUER, 

5.5  MILES 

SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU, 

LA. 

(STA.  4907512E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  t 

F,  1959  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  23.19 

FEET  ON  NAY  26  AND 

27,  1973 

.  LOUEST 

,  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

9.20  FEET 

ON  AUG.  11  AND  12,  1960. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

1 

18.38 

18.41 

15.84 

12.82 

12.52 

12.09 

16.24 

13.80 

2 

18.47 

18.31 

15.77 

12.75 

12.45 

11.86 

16.34 

13.25 

3 

18.57 

18.20 

15.07 

12.72 

12.49 

11.66 

16.25 

16.84 

4 

18.63 

18.07 

15.58 

12.75 

12.54 

11.58 

16.01 

16.95 

S 

18.74 

17.92 

15.57 

12.70 

12.58 

11.54 

15.59 

16.93 

6 

18.74 

17.74 

14.77 

12.67 

12.64 

11.50 

15.36 

16.84 

7 

18.76 

17.64 

15.45 

12.67 

12.80 

11.44 

14.45 

16.77 

a 

18.90 

17.48 

15.57 

12.69 

13.02 

11.39 

13.99 

16.70 

9 

19.12 

17.34 

15.65 

12.74 

13.08 

11.33  F 

13.55 

16.56 

10 

19.43 

17.21 

15.74 

12.73 

13.05 

11.29 

13.14 

16.37 

11 

19.47 

17.01 

16.09 

12.76 

12.90 

11.26 

12.69 

16.26 

1? 

F  17.17 

19.44 

16.88 

15.12 

12.77 

12.70 

11.24 

12.37 

16.19 

13 

19.37 

16.73 

14.80 

12.85 

12.51 

11.22 

12.17 

16.11 

14 

19.32 

16.69 

14.59 

12.87 

12.38 

11.19 

12.01 

16.83 

15 

19.30 

16.45 

14.37 

13.03 

12.27 

11.15 

11.88 

17.08 

16 

19.33 

16.26 

14.32 

13.03 

12.17 

11.14 

11.79 

17.11 

17 

F 

16.98 

19.25 

16.08 

14.24 

12.96 

12.14 

11.12 

11.70 

17.12 

18 

F 

17.15 

19.21 

16.11 

14.16 

12.93 

12.12 

11.10 

11.65 

17.10 

19 

17.26 

19.14 

16.15 

14.01 

12.89 

11.96 

11.07 

11.58 

17.07 

20 

17.35 

19.07 

16.08 

13.85 

12.85 

11.88 

11.03 

11.61 

17.06 

21 

F  16.22 

17.40 

19.05 

15.72 

13.64 

12.82 

11.85 

11.01 

11.80 

17.05 

?? 

17.42 

18.98 

15.62 

13.45 

12.81 

11.83 

10.99 

16.12 

17.04 

23 

F  18.78 

17.60 

18.91 

15.53 

13.29 

12.79 

11.81 

11.10 

15.46 

17.04 

74 

17.62 

18.92 

15.43 

13.17 

12.74 

11.80 

11.07 

15.46 

17.05 

25 

17.70 

18.87 

15.60 

13.07 

12.72 

12.00 

11.07 

15.74 

17.05 

26 

17.77 

18.84 

16.51  F 

13.03 

12.69 

12.32 

11.06 

15.44 

17.05 

27 

17.87 

18.75 

15.60 

12.65 

12.60 

11.06 

14.42 

17.04 

28 

17.91 

18.65 

16.50 

12.63 

12.61 

11.14 

13.87 

16.99 

29 

18.06 

18.57 

15.97 

12.63 

12.50 

11.07 

13.42 

16.90 

30 

18.28 

18.51 

15.89 

12.63 

12.32 

11.07 

14.94 

16.80 

31 

12.82 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

18.78  16.70 

17.60 

18.94 

16.70 

14.56 

12.77 

12.39 

11.26 

13.90 

16.63 

MAX 

18.78  17.17 

18.28 

19.47 

18.41 

16.09 

13.03 

13.08 

12.09 

16.34 

17.12 

MIN 

18.78  16.22 

16.98 

18.38 

15.43 

12.82 

12.63 

11.80 

10.99 

11.58 

13.25 

DAYS 

1  0  2 

14 

31 

30 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  2S8 

F»NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  U.84. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.48  AT  8:30  A.H.  ON  MAY  10. 
LOWEST  STAGE  UAS  10.97  ON  OCT  22. 


DAILY  STAGE  FCM  1991 
UABPL  (FUS)  AT  CLEOM.  U. 

LOCATION.  LAT.  30-19-42.  LONG.  91-47-15.  ON  TEXAS  OIL  CO.  WNARF,  300  FEET  NORTH  OF  INTERSTATE  10 
INERPASS.  (STA.  49120120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  DAILY.  DEC.  5.  1934  TO  OCT.  12.  1935.  1937  TO  1938,  AND  MAR.  22,  1957  TO  DATE. 
INTERMITTENTLY,  1940  TO  1945. 

EXTREMES.  HIGHEST.  25.6  FEET  FROM  APR.  23  TO  NAY  3.  1945.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.01 
FEET  ON  NOV.  24,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.71 

18.88 

16.85 

14.38 

18.25 

18.23 

14.29 

10.03 

9.19 

8.55 

8.53 

9.85 

7 

11.99 

18.80 

17.11 

14.35 

18.37 

18.14 

14.15 

9.95 

9.18 

8.55 

8.63 

9.85 

3 

12.36 

18.70 

17.20 

14.33 

18.45 

18.04 

14.01 

9.89 

9.20 

8.55 

8.84 

9.89 

4 

12.70 

18.57 

17.25 

14.32 

18.57 

17.90 

13.81 

9.83 

9.18 

8.55  F 

9.17 

9.99 

5 

13.20 

18.60 

17.29 

14.32 

18.63 

17.77 

13.67 

9.76 

9.19 

8.54  F 

9.54 

10.32 

6 

13.75 

18.47 

17.32 

14.34 

18.70 

17.60 

13.54 

9.71 

9.18 

8.54 

9.80 

10.84 

7 

14.34 

18.37 

17.35 

14.39 

18.75 

17.49 

13.44 

9.66 

9.17 

8.50 

10.00 

11.25 

8 

14.81 

18.24 

17.35 

14.43 

18.93 

17.34 

13.35 

9.68 

9.20 

8.49 

9.83 

11.59 

9 

15.24 

18.08 

17.30 

14.45 

19.05 

17.20 

13.19 

9.64 

9.22 

8.46 

9.56 

11.87 

10 

15.75 

17.90 

17.27 

14.53 

19.35 

17.07 

13.02 

9.59 

9.24 

8.45 

9.28 

12.19 

11 

16.39 

17.72 

17.23 

14.58 

19.39 

16.86 

12.86 

9.57 

8.95 

8.44 

8.96 

12.49 

1? 

16.79 

17.50 

17.15 

14.65 

19.35 

16.74 

12.74 

9.55 

8.61 

8.42 

8.60 

12.79 

13 

17.21 

17.29 

17.06 

14.75 

19.30 

16.58 

12.55 

9.55 

8.32 

8.41 

8.20 

13.05 

14 

17.48 

17.09 

16.95 

14.83 

19.25 

16.47 

12.30 

9.51 

8.29 

8.40 

8.25 

13.35 

15 

17.74 

16.80 

16.87 

15.16 

19.26 

16.30 

12.06 

9.50 

8.35 

8.39 

8.33 

13.70 

16 

17.91 

16.57 

16.79 

15.45 

19.25 

16.10 

11.70 

9.50 

8.35 

8.37 

8.37 

14.10 

17 

18.05 

16.33 

16.75 

15.82 

19.20 

15.89 

11.41 

9.45 

8.34 

8.35 

8.41 

14.50 

18 

18.17 

16.10 

16.65 

16.25 

19.15 

15.74 

11.14 

9.40 

8.33 

8.34 

8.43 

14.83 

19 

18.35 

15.86 

16.50 

16.54 

19.09 

15.62 

10.85 

9.36 

8.40 

8.32 

8.45 

15.13 

20 

18.42 

15.99 

16.35 

16.80 

19.03 

15.48 

10.84 

9.35 

8.40 

8.30 

8.54 

15.36 

21 

18.50 

16.06 

16.16 

17.06 

18.97 

15.35 

10.76 

9.32 

8.37 

8.29 

8.56 

15.57 

22 

18.54 

16.18 

15.98 

17.22 

18.92 

15.16 

10.69 

9.27 

8.38 

8.28 

8.63 

15.75 

23 

18.56 

16.35 

15.80 

17.36 

18.85 

15.00 

10.60 

9.25 

8.38 

8.30 

8.73 

15.90 

24 

18.66 

16.48 

15.62 

17.46 

18.85 

14.83 

10.53 

9.21 

8.43 

8.35 

8.97 

16.01 

25 

18.70 

16.60 

15.40 

17.56 

18.79 

14.70 

10.44 

9.19 

8.48 

8.35 

9.20 

16.10 

26 

18.71 

16.71 

15.20 

17.65 

18.72 

14.63 

10.35 

9.15 

8.47 

8.34 

9.42 

16.15 

27 

18.72 

16.77 

15.00 

17.77 

18.64 

14.65 

10.39 

9.19 

8.50 

8.35 

9.63 

16.20 

28 

18.73 

16.85 

14.84 

17.83 

18.55 

14.59 

10.36 

9.14 

8.51 

8.44 

9.76 

16.20 

29 

18.70 

14.69 

14.57 

17.97 

18.38 

14.57 

10.29 

9.11 

9.10 

8.54 

8.55 

8.44 

8.50 

9.82 

9.84 

16.20 

16.17 

31 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.70 

17.28 

16.40 

15.82 

18.86 

16.22 

11.93 

9.47 

8.70 

8.42 

9.01 

13.65 

MAX 

18.91 

18.88 

17.35 

18.14 

19.39 

18.23 

14.29 

10.03 

9.24 

8.55 

10.00 

16.20 

MIN 

11.71 

15.86 

14.46 

14.32 

18.25 

14.44 

10.15 

9.10 

8.29 

8.28 

8.20 

9.85 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 

FNIOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  13.52. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.40  AT  NOON  ON  NAY  10. 
LOUEST  STAGE  UAS  8.17  ON  NOV  13. 
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DAILY  STAfif  FOt  1991 

UADPl  MMOU  AIT  <FyS)  AT  OMLOUSAS  DAY  (LA.) 

KKATIOM.  LAT.  30-16-M.  LOK.  91-U-11.  QM  POMTIXW  niOCe,  4.3  MILES  SOUTH  OF  HENOeiSOH 
LAHOIMG,  LA.  (STA.  4013S12D.) 

SAGE.  UIRE-UEIGHT. 

HECCMOS  AVAILABLE.  IMTEMITTEHTLY,  193S,  193S.  1945.  194A,  1949,  1950,  1961  AW  1969.  DAILY,  OCT. 

TO  DEC.  1967,  AW  SEP.  1969  TO  6aTE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.60  FEET  OH  HAT  26.  1973.  LOUEST,  3.90  FEET  OM  SEP.  26  AW  27.  1969. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IH  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.10 

18.28 

16.63 

13.92 

17.93 

16.62 

12.31 

9.70 

8.58 

7.30 

8.61 

9.56 

2 

11.62 

18.15 

16.62 

13.95 

17.91 

16.35 

12.28 

9.60 

8.59 

7.30 

8.80 

10.03 

3 

12.10 

18.02 

16.70 

13.98 

17.97 

16.30 

12.25 

9.45 

8.60 

7.29 

8.90 

10.35 

4 

12.42 

17.83 

16.73 

14.02 

18.02 

16.40 

12.23 

9.43 

8.67 

7.29 

8.78 

10.53 

5 

13.12 

17.40 

16.75 

14.03 

18.14 

16.40 

12.22 

9.41 

8.69 

7.29 

8.70 

10.80 

6 

13.70 

17.52 

16.80 

14.05 

18.20 

16.42 

12.20 

9.39 

8.71 

7.28 

8.61 

10.91 

7 

14.05 

17.21 

16.84 

14.05 

18.31 

16.40 

12.15 

9.36 

8.74 

7.26 

8.52 

11.10 

8 

14.67 

17.11 

16.87 

14.06 

18.40 

16.38 

12.04 

9.32 

7.78 

7.25 

8.50 

11.40 

9 

15.14 

16.85 

16.90 

14.07 

18.54 

15.40 

11.90 

9.30 

7.78 

7.25 

8.49 

11.67 

10 

15.67 

16.00 

16.90 

14.12 

18.65 

15.31 

11.83 

9.22 

7.75 

7.24 

8.38 

11.95 

11 

15.79 

15.95 

16.85 

14.20 

18.78 

15.28 

11.70 

9.26 

7.65 

7.24 

8.30 

12.25 

12 

15.91 

15.93 

16.67 

14.28 

18.48 

15.13 

11.61 

9.24 

7.58 

7.23 

8.27 

12.36 

13 

16.00 

15.91 

16.52 

14.38 

18.46 

15.05 

11.40 

9.21 

7.48 

7.23 

8.19 

12.45 

14 

16.33 

15.89 

16.45 

14.40 

18.42 

14.90 

11.32 

9.18 

7.40 

7.21 

8.13 

12.38 

15 

16.45 

15.87 

16.38 

14.72 

18.44 

14.70 

11.20 

9.14 

7.35 

7.20 

8.14 

12.65 

16 

16.60 

15.85 

16.30 

15.03 

18.45 

14.50 

11.12 

9.12 

7.35 

7.18 

8.16 

12.90 

17 

16.81 

15.60 

16.24 

15.35 

18.U 

14.40 

11.05 

9.10 

7.34 

7.18 

8.16 

13.20 

18 

16.95 

15.42 

16.12 

15.71 

18.40 

14.28 

10.96 

9.18 

7.34 

7.16 

8.28 

13.57 

19 

17.02 

15.15 

16.01 

16.01 

18.40 

14.24 

10.80 

9.17 

7.32 

7.15 

8.30 

13.95 

20 

17.13 

15.30 

15.89 

16.55 

18.36 

14.20 

10.63 

9.16 

7.31 

7.15 

8.34 

14.35 

21 

17.29 

15.46 

15.78 

16.70 

18.31 

14.16 

10.58 

9.15 

7.31 

7.18 

8.40 

14.90 

22 

17.41 

15.62 

15.63 

16.86 

18.26 

14.02 

10.53 

8.95 

7.30 

7.20 

8.48 

15.21 

23 

17.62 

15.81 

15.40 

16.93 

18.09 

13.92 

10.46 

8.93 

7.30 

7.28 

8.68 

15.33 

24 

17.79 

15.90 

15.20 

17.04 

18.05 

13.73 

10.30 

8.87 

7.30 

7.35 

8.72 

15.40 

25 

17.95 

16.10 

15.02 

17.12 

18.00 

13.50 

10.15 

8.85 

7.29 

7.45 

8.80 

15.51 

26 

18.10 

16.15 

14.79 

17.22 

17.85 

13.28 

10.02 

8.83 

7.31 

7.50 

8.86 

15.60 

27 

18.22 

15.34 

14.60 

17.30 

17.68 

13.03 

9.90 

8.80 

7.32 

7.56 

8.95 

15.72 

28 

18.35 

15.50 

14.42 

17.41 

17.58 

12.90 

10.52 

8.78 

7.32 

8.00 

9.06 

15.75 

29 

18.45 

14.28 

17.49 

17.43 

12.71 

9.85 

8.76 

7.30 

8.09 

9.21 

15.16 

30 

18.44 

14.09 

17.61 

17.05 

12.50 

9.80 

8.75 

7.30 

8.30 

9.45 

15.11 

0.92  * 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

16.02 

16.33 

15.95 

15.42 

18.12 

14.75 

11.13 

9.14 

7.70 

7.39 

8.57 

13.14 

MAX 

18.45 

18.28 

16.90 

17.61 

18.78 

16.62 

12.31 

9.70 

8.74 

8.52 

9.45 

15.75 

MIN 

11.10 

15.15 

14.00 

13.92 

16.86 

12.50 

9.73 

8.74 

7.29 

7.15 

8.13 

9.56 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  12.79. 

HIGHEST  STAGE  UAS  18.78  ON  HAY  11. 

LOUEST  STAGE  UAS  7.15  ON  OCT  19  AW  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOG  1991 

UAIPL  KKAOU  PIT  (FWS)  AT  SAVOU  MEASIEI  (LA.) 

LIXATIOH.  LAT.  30-14-00,  LONG.  91-41-S5.  NOUTM  (ISO  FEET)  OF  PUBLIC  BOAT  LAUNCH,  1.7  NILES  NORTH 
OF  CATAHOULA,  LA.  (STA.  4915012D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950,  1957  AND  1961.  DAILY  DURING  HIGH  UATER,  JAN. 
1966  TO  1969  AND  FEB.  23,  1973  TO  1979.  DAILY  1980  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  23.05 

FEET  OH  MAY  26, 

1973.  LOUEST,  MINUS  0.12  FOOT 

ON  DEC. 

24,  1989. 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  HUVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.70 

15.70 

14.05 

3.40 

2.85 

3.86 

7.25 

2 

12.05 

15.85 

F 

17.20 

3.40 

3.04 

3.93 

7.47 

3 

16.05 

3.58 

3.20 

4.89 

8.24 

4 

16.22 

F 

14.24 

3.49 

2.95 

5.60 

9.08 

5 

16.30 

14.10 

3.45 

2.81 

5.96 

9.52 

6 

16.25 

14.15 

3.37 

2.08 

5.65 

9.85 

7 

16.30 

14.20 

3.40 

2.01 

5.30 

10.17 

8 

16.35 

14.25 

F 

3.93 

3.44 

2.80 

4.07 

10.<5 

9 

16.53 

14.27 

3.40 

2.70 

4.27 

10.89 

10 

16.50 

14.37 

3.30 

2.59 

4.40 

11.52 

11 

16.48 

14.45 

5.09 

2.50 

4.63 

11.97 

1? 

16.29 

14.60 

F  15.75 

5.05 

2.52 

4.90 

12.30 

13 

16.26 

14.70 

16.20 

F 

3.35 

4.38 

2.44 

5.10 

12.52 

14 

F  14.65 

16.16 

14.75 

15.65 

3.31 

2.30 

5.97 

12.90 

15 

14.45 

16.03 

15.00 

15.50  F 

9.00  F 

3.19 

3.20 

2.44 

6.05 

13.20 

16 

F  17.16 

'4.35 

15.85 

15.20  F 

17.65 

15.35 

9.14 

3.30 

3.19  F 

2.35 

5.85 

13.60 

17 

17.15 

•4.25 

15.88 

15.35 

15.15 

9.30 

3.65 

3.00 

2.30 

5.87 

13.89 

18 

17.17 

13.95 

15.7. 

15.39 

14.90  F 

8.61 

3.90 

3.05 

2.45 

6.03 

14.08 

19 

17.40 

13.87 

15. E 

15.70 

14.70 

3.30 

2.79 

2.14 

5.75 

14.25 

20 

17.45 

14.09 

15.05 

f 

15.80 

14.84 

3.35 

2.15 

2.30 

5.84 

14.53 

21 

17.60 

14.29 

14.89 

F 

17.54 

14.64 

3.15 

2.50 

2.40 

5.75 

14.69 

22 

17.65 

14.54 

14.65 

14.36 

2.95 

2.72 

2.25 

6.10 

14.74 

23 

17.70 

14. .<0 

14.45 

14.13 

3.05 

2.70 

2.22 

6.49 

14.78 

24 

17.85 

15.00 

14.25 

14.00 

3.10 

2.74 

6.95 

14.77 

25 

17.90 

15.09 

14.00 

F 

16.45 

14.10 

3.05 

2.76 

7.40 

14.74 

26 

17.95 

15.25 

13.90 

2.99 

2.59 

7.51 

14.85 

27 

18.00 

15.36 

13.77 

2.97 

2.60 

7.33 

14.79 

28 

18.10 

15.65 

13.70 

3.10 

2.55 

7.45 

14.69 

29 

18.00 

13.70 

3.18 

2.59  F 

3.00 

7.30 

14.61 

30 

17.90 

13.82 

3.10 

2.82 

3.16 

7.27 

14.50 

31 

14.35 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.98 

14.64 

15.37 

14.79 

17.46 

14.95 

9.01 

3.25 

3.20 

2.58 

5.78 

12.55 

MAX 

18.10 

15.65 

16.53 

16.45 

17.65 

16.20 

9.30 

3.93 

5.09 

3.20 

7.51 

14.85 

MIN 

11.70 

13.87 

13.70 

14.05 

17.20 

14.00 

8.61 

2.95 

2.15 

2.01 

3.86 

7.25 

DAYS 

17 

15 

31 

19 

3 

14 

4 

19 

30 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  239 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  9  84 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  18.15  AT  1:00  P.M.  ON  JAN  26  AND  LATER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  1.74  ON  OCT  6. 
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DAlir  STAGE  FOR  1991 
UABPL  (FWS)  AT  LOUER  GRAND  BAYOU  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-04-30,  LONG.  91-37-13.  ON  RIGHT  BANK  OF  LOUER  GRAND  BAYOU  AT  TEXACO  OIL 
COMPANY  DOCK  AT  OAUTERIVE  LANDING,  LA.  (STA.  49193120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.45  FOOT,  NGVD 
RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  1943.  DAILY,  JUNE  1,  1944  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST 

21.20 

FEET  ON 

NAY  22  AND 

LATER 

OATES  IN 

1973.  LOUEST,  MINUS 

0.35  FOOT 

ON 

JAN.  21 

,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.5 

14.7 

12.3 

11.0 

14.2 

12.8 

8.9 

3.7 

3.2 

2.8 

3.9 

6.6 

2 

10.0 

14.5 

12.5 

11.2 

14.1 

12.7 

8.7 

3.6 

3.0 

3.0 

4.1 

7.0 

3 

10.6 

14.4 

12.7 

11.3 

14.2 

12.7 

8.4 

3.6 

3.1 

3.1 

4.6 

7.0 

4 

11.0 

14.2 

12.8 

11.4 

14.3 

12.6 

8.2 

3.5 

3.3 

3.2 

4.9 

7.1 

5 

11.4 

14.0 

12.9 

11.4 

14.4 

12.5 

8.1 

3.6 

3.4 

3.0 

5.1 

7.3 

6 

i1.9 

13.8 

13.0 

11.5 

14.4 

12.5 

8.0 

3.6 

3.5 

2.6 

5.4 

7.5 

7 

12.5 

13.4 

13.0 

11.6 

14.5 

12.4 

7.8 

3.5 

3.5 

2.4 

5.4 

7.7 

8 

12.8 

13.0 

13.1 

11.7 

14.5 

12.3 

7.6 

3.6 

3.4 

2.3 

5.5 

7.9 

9 

13.1 

12.5 

13.1 

11.8 

14.6 

12.3 

7.4 

3.5 

3.3 

2.5 

5.4 

8.3 

10 

13.5 

12.0 

13.0 

11.8 

14.6 

12.2 

7.3 

3.4 

3.2 

2.6 

5.4 

8.6 

11 

13.8 

11.8 

13.0 

11.9 

14.5 

12.3 

7.0 

3.3 

3.2 

2.5 

5.3 

8.9 

12 

14.0 

11.5 

12.9 

12.0 

14.4 

12.3 

6.8 

3.3 

3.1 

2.5 

5.3 

9.2 

13 

14.1 

11.3 

13.0 

12.1 

14.3 

12.1 

6.6 

3.4 

3.1 

2.6 

5.4 

9.5 

14 

14.2 

11.1 

12.9 

12.3 

14.2 

12.1 

6.3 

3.4 

3.1 

2.6 

5.4 

9.7 

15 

14.3 

10.9 

12.9 

12.5 

14.3 

12.0 

6.0 

3.3 

3.0 

2.5 

5.3 

9.9 

16 

14.4 

10.7 

12.9 

12.6 

14.2 

12.0 

5.7 

3.2 

3.0 

2.6 

5.3 

10.1 

17 

14.5 

10.5 

12.8 

12.7 

14.2 

11.9 

5.4 

3.2 

3.1 

2.5 

5.2 

10.5 

18 

14.6 

10.5 

12.6 

12.8 

14.1 

11.8 

5.3 

3.1 

3.0 

2.4 

5.3 

10.5 

19 

14.7 

10.7 

12.4 

12.9 

14.0 

11.4 

5.4 

3.1 

2.6 

2.4 

5.3 

10.7 

20 

14.8 

10.9 

12.2 

13.1 

13.9 

11.1 

5.5 

3.1 

2.5 

2.5 

5.4 

10.9 

21 

14.9 

11.1 

12.0 

13.2 

13.8 

10.9 

5.4 

3.0 

2.5 

2.4 

5.4 

11.2 

Z2 

15.0 

11.3 

11.8 

13.4 

13.7 

10.5 

5.4 

2.9 

2.4 

2.4 

5.5 

11.4 

23 

15.1 

11.5 

11.6 

13.5 

13.6 

10.2 

5.4 

3.0 

2.4 

2.3 

5.6 

11.7 

24 

15.1 

11.6 

11.4 

13.6 

13.6 

10.0 

5.1 

2.9 

2.5 

2.4 

5.7 

11.6 

23 

15.2 

11.8 

11.2 

13.7 

13.5 

9.9 

4.8 

2.9 

2.5 

2.5 

5.7 

11.6 

26 

15.3 

12.0 

11.0 

13.8 

13.5 

9.7 

4.6 

3.0 

2.3 

2.6 

5.8 

11.5 

27 

15.3 

12.1 

10.9 

13.9 

13.4 

9.5 

4.4 

3.0 

2.5 

2.7 

5.9 

11.6 

28 

15.2 

12.2 

10.9 

13.9 

13.3 

9.4 

4.4 

2.9 

2.5 

2.9 

5.9 

11.6 

29 

15.1  -- 

10.8 

14.0 

13.1 

9.3 

4.2 

2.9 

2.5 

3.0 

6.1 

11.6 

30 

31 

15.2  -■ 
14.9  -- 

.... 

10.8 

10.9 

14.1 

13.0 
12.9  - 

9.1 

4.0 

3.8 

3.1 

3.1  - 

2.6 

3.1 

3.6  -- 

6.3 

11.5 

11.3 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

13.7 

12.1 

12.2 

12.6 

14.0 

11.4 

6.2 

3.2 

2.9 

2.7 

5.4 

9.7 

MAX 

15.3 

14.7 

13.1 

14.1 

14.6 

12.8 

8.9 

3.7 

3.5 

3.6 

6.3 

11.7 

MIN 

9.5 

10.5 

10.8 

11.0 

12.9 

9.1 

3.8 

2.9 

2.3 

2.3 

3.9 

6.6 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS  338 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.8. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.3  ON  JAN  26  AND  LATER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  2.3  ON  SEP  26  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

ARM  OF  GRAND  LAKE  NEAR  CROOK  CHENE  COVE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-04-3S,  LONG.  91-31-33.  ON  TOUER  IN  CANAL  EIGHT  MILES  WEST  OF  GRAND  LAKE. 
(STA.  4919712D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JAN.  23,  1976  TO  NAY  27,  1976  AND  MAR.  17,  1977  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  17.26  FEET  ON  JUN.  4,  1963.  LOUEST,  3.61  FEET  ON  NOV.  3  AND  4,  1963. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.76 

10.00 

6.66 

6.25 

5.67 

5.29 

7.14 

? 

13.65 

9.86 

6.57 

6.24 

5.67 

5.29 

7.21 

3 

13.57 

9.71 

6.50 

6.23 

5.66 

5.29 

7.29 

4 

13.48 

9.56 

6.43 

6.22 

5.65 

5.35 

7.43 

5 

13.37 

9.45 

6.40 

6.22 

5.65 

5.32 

7.55 

6 

13.26 

9.45 

6.38 

6.21 

5.64 

5.26 

7.68 

7 

13.20 

9.42 

6.36 

6.21 

5.63 

5.24 

7.83 

a 

13.14 

9.38 

6.36 

6.21 

5.62 

5.28 

8.03 

9 

13.13 

9.20 

6.36 

6.20 

5.60 

5.38 

8.27 

10 

13.13 

9.02 

6.35 

6.19 

5.58 

5.37 

8.55 

11 

13.13 

8.80 

6.35 

6.19 

5.56 

5.39 

8.95 

1? 

13.11 

8.61 

6.35 

6.18 

5.55 

5.43 

9.46 

13 

13.03 

8.44 

6.35 

6.17 

5.53 

5.47 

10.04 

14 

12.90 

8.27 

6.35 

6.16 

5.51 

5.53 

10.61 

15 

12.74 

8.13 

6.34 

6.15 

5.51 

5.60 

11.00 

16 

12.54 

8.03 

6.34 

6.14 

5.47 

5.67 

11.28 

17 

12.34 

7.91 

6.33 

6.14 

5.U 

6.11 

11.52 

1R 

12.13 

7.79 

6.33 

6.13 

5.42 

6.45 

11.73 

19 

11.93 

7.67 

6.33 

6.13 

5.39 

6.49 

11.92 

20 

11.75 

7.57 

6.32 

6.08 

5.37 

6.63 

12.00 

?1 

11.58 

7.48 

6.31 

6.02 

5.34 

6.64 

12.19 

?? 

11.38 

7.41 

6.31 

5.97 

5.32 

6.63 

12.31 

11.15 

7.33 

6.30 

5.84 

5.31 

6.65 

12.39 

74 

F  14.09 

10.94 

7.25 

6.29 

5.79 

5.30 

6.75 

12.44 

25 

10.87 

7.16 

6.28 

5.77 

5.30 

6.81 

12.47 

26 

10.65 

7.08 

6.27 

5.76 

5.29 

6.86 

12.49 

77 

10.60 

7.00 

6.27 

5.74 

5.28 

6.89 

12.48 

26 

10.45 

6.91 

6.27 

5.73 

5.28 

6.96 

12.45 

79 

10.30 

6.84 

6.26 

5.71 

5.28 

7.02 

12.38 

30 

31 

.  F 

13.63 

13.60 

10.15 

6.75 

6.74 

6.25 

5.69 

5.28 

5.28 

7.08 

12.34 

12.26 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14.09 

13.82 

12.25 

8.20 

6.35 

6.06 

5.46 

6.00 

10.38 

MAX 

14.09 

13.83 

13.76 

10.00 

6.66 

6.25 

5.67 

7.08 

12.49 

MIN 

14.09 

13.80 

10.15 

6.74 

6.25 

5.69 

5.28 

5.24 

7.14 

DAYS 

0  0  0  1 

2 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  217 

F<NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  7.69. 

HIGHEST  STAGE  UAS  HOT  DETERMINED. 

LOUEST  STAGE  UAS  S.22  ON  NOV  5. 


«3 

DAILY  STAGE  FOR  1991 
BUFFALO  COVE  AT  BOUND  ISLAND  (U.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-00,  LONG.  91-31-30.  ON  SOUTHEAST  SIDE  OF  ROUND  ISLAND.  (STA.  4923513.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  26,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.96  FEET  ON  JUN.  3,  1963.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.11  FOOT  ON 
OCT.  17  AND  18,  1976. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.60 

13.46 

11.13 

9.85 

12.84 

11.90 

3.22 

3.70 

2.97 

7.61 

3.50 

5.53 

7 

8.99 

13.27 

11.34 

9.90 

12.91 

11.84 

8.04 

3.63 

3.05 

2.91 

3.25 

5.63 

3 

9.39 

13.09 

11.56 

9.97 

12.95 

11.73 

7.94 

3.55 

3.16 

2.93 

3.86 

5.89 

4 

9.70 

12.92 

11.62 

10.05 

13.06 

11.64 

7.78 

3.45 

3.11 

2.83 

4.20 

6.16 

5 

10.20 

12.83 

11.67 

10.13 

13.13 

11.54 

7.65 

3.39 

3.14 

2.74 

4.48 

6.37 

6 

10.74 

12.59 

11.78 

10.21 

13.21 

11.U 

7.59 

3.34 

3.11 

1.99 

4.70 

6.54 

7 

11.12 

12.30 

11.86 

10.30 

13.21 

11.37 

7.56 

3.34 

3.09 

1.94 

4.88 

6.72 

8 

11.40 

11.98 

11.93 

10.41 

13.31 

11.34 

7.50 

3.23 

3.07 

2.55 

4.99 

6.92 

9 

11.74 

11.57 

11.96 

10.46 

13.32 

11.32 

7.26 

3.20 

2.97 

2.49 

4.85 

7.16 

10 

12.20 

11.13 

12.00 

10.56 

13.32 

11.34 

7.01 

3.09 

2.96 

2.40 

4.83 

7.46 

11 

12.62 

10.78 

12.02 

10.65 

13.23 

11.35 

6.78 

2.93 

2.94 

2.35 

4.80 

7.85 

1? 

12.74 

10.47 

12.03 

10.77 

13.12 

11.31 

6.55 

2.93 

2.96 

2.43 

4.73 

8.25 

13 

12.84 

10.25 

12.02 

10.90 

13.05 

11.25 

6.35 

2.79 

2.87 

2.24 

4.70 

8.61 

14 

12.95 

10.07 

11.98 

11.02 

13.00 

11.12 

6.14 

2.65 

2.90 

2.26 

4.74 

9.02 

15 

13.13 

9.90 

11.85 

11.38 

12.99 

10.95 

5.87 

2.77 

2.90 

2.32 

4.79 

9.28 

16 

13.20 

9.74 

11.71 

11.52 

13.01 

10.78 

5.70 

2.74 

2.79 

2.16 

4.76 

9.49 

17 

13.26 

9.69 

11.70 

11.60 

12.88 

10.58 

5.49 

2.90 

2.59 

2.16 

4.75 

9.72 

18 

13.31 

9.64 

11.54 

11.70 

12.83 

10.38 

5.38 

2.96 

2.60 

2.28 

4.81 

9.89 

19 

13.41 

9.59 

11.36 

11.82 

12.77 

10.20 

5.36 

2.78 

2.51 

2.11 

4.77 

10.04 

20 

13.45 

9,78 

11.15 

11.91 

12.69 

9.99 

5.33 

2.69 

1.83 

2.20 

4.89 

10.16 

71 

13.54 

9.87 

10.95 

11.97 

12.64 

9.86 

5.33 

2.62 

2.10 

2.26 

4.84 

10.36 

7? 

13.60 

10.10 

10.76 

12.08 

12.57 

9.66 

5.30 

2.50 

2.31 

2.25 

4.84 

10.46 

73 

13.63 

10.24 

10.57 

12.15 

12.47 

9.44 

5.20 

2.50 

2.41 

2.29 

5.00 

10.56 

24 

13.77 

10.40 

10.37 

12.16 

12.46 

9.23 

5.05 

2.56 

2.45 

2.53 

5.10 

10.59 

25 

13.81 

10.55 

10.16 

12.30 

12.41 

9.14 

4.88 

2.53 

2.44 

2.47 

5.34 

10.59 

26 

13.84 

10.69 

9.99 

12.55 

12.34 

8.89 

4.66 

2.52 

2.12 

2.56 

5.45 

10.60 

77 

13.85 

10.80 

9.90 

12.58 

12.21 

8.82 

4.54 

2.64 

2.35 

2.71 

5.48 

10.62 

78 

13.89 

10.95 

9.85 

12.56 

12.13 

8.67 

4.43 

2.67 

2.36 

3.07 

5,47 

10.63 

29 

13.86 

9.84 

12.60 

12.05 

8.52 

4,27 

2.66 

2.53 

3.07 

5.51 

10.55 

30 

13.82 

9.81 

12.77 

11.97 

8.38 

4.11 

2.63 

2.61 

3.17 

5.51 

10.47 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12.46 

11.02 

11.17 

11.29 

12.77 

10.47 

6.04 

2.93 

2.71 

2.50 

4.79 

8.79 

MAX 

13.89 

13.46 

12.03 

12.77 

13.32 

11.90 

8.22 

3.70 

3.16 

3.17 

5.51 

10.63 

MIN 

8.60 

9.59 

9.80 

9.85 

11.94 

8.38 

3.92 

2.50 

1.83 

1.94 

3.25 

5.53 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.06. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.89  AT  4:00  P.M.  ON  JAN  27  ANO  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  1 .70  OH  OCT  C . 


M 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  FOROOCME  REAR  KROTZ  SPRINGS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-29-10,  LONG.  91-40-40.  ON  BRIDGE  (IN  OIL  AND  GAS  FIELD)  BELOU  JUNCTION  WITH 
BAYOU  COURTABLEAU,  FIVE  NILES  SOUTHWEST  OF  KROTZ  SPRINGS,  LA.  (STA.  492S5120.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1954  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.28  FEET  ON  HAY  27,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9.90  FEET  ON  SEP. 
14,  1979. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

15.70 

19.70 

18.21 

15.23 

19.12 

19.05 

16.55 

13.48 

13.32 

16.19 

? 

15.69 

19.62 

18.29 

15.20 

19.22 

19.00 

16.48 

13.43 

13.31 

16.71 

3 

16.59 

19.52 

18.30 

15.18 

19.30 

18.91 

16.45 

13.40 

13.32 

16.75 

4 

17.32 

19.40 

18.31 

15.14 

19.40 

18.79 

16.39 

13.39 

13.40 

16.59 

5 

17.42 

19.45 

18.32 

15.12 

19.45 

18.65 

16.30 

13.35 

13.48 

16.43 

6 

17.50 

19.35 

18.33 

15.12 

19.50 

18.45 

16.10 

13.33 

13.49 

16.13 

7 

17.60 

19.29 

18.30 

15.15 

19.52 

18.33 

16.35 

13.31 

13.47  F 

13.05 

15.50 

8 

17.55 

19.15 

18.19 

15.18 

19.70 

18.18 

16.49 

13.30 

13.54 

14.89 

9 

17.52 

19.02 

18.13 

15.20 

19.85 

18.03 

16.60 

13.30 

13.60 

14.25 

10 

17.72 

18.85 

18.08 

15.23 

20.15 

17.90 

16.70 

13.28 

13.69 

1T.89 

11 

18.20 

18.67 

18.03 

15.29 

20.18 

17.75 

16.81 

13.30 

13.58 

13.68 

1? 

18.40 

18.45 

17.92 

15.65 

20.13 

17.62 

16.52 

13.30 

13.50 

13.59 

13 

18.52 

18.22 

17.85 

15.50 

20.10 

17.50 

16.31 

13.43 

13.56 

14 

18.70 

18.02 

17.79 

15.62 

20.03 

17.38 

16.12 

13.40 

13.55 

IS 

18.82 

17.81 

17.68 

16.85 

20.05 

17.20 

15.91 

13.38  F 

12.91 

13.59 

16 

18.97 

17.59 

17.60 

17.55 

20.05 

17.00 

15.95 

13.35 

13.58 

17 

19.08 

17.39 

17.59 

17.78 

19.99 

16.85 

15.92 

13.58 

in 

19.13 

17.21 

17.50 

17.90 

19.92 

16.75 

15.80 

13.59 

19 

19.30 

17.05 

17.40 

18.00 

19.88 

16.80 

15.55 

13.22 

13.59 

20 

19.39 

17.45 

17.28 

18.09 

19.80 

16.72 

15.30 

13.68 

21 

19.42 

17.75 

17.11 

18.15 

19.78 

16.49 

15.03 

F 

12.80 

13.69 

22 

19.45 

18.05 

16.96 

18.25 

19.70 

16.30 

14.83 

15.79 

23 

19.48 

18.20 

16.81 

18.32 

19.62 

16.20 

14.53 

F 

13.23 

15.73 

24 

19.55 

18.27 

16.62 

18.39 

19.63 

16.10 

14.38 

15.73 

25 

19.60 

18.28 

16.45 

18.43 

19.58 

14.09 

15.93 

26 

19.62 

18.24 

16.21 

18.50 

19.54 

13.87 

13.13 

15.75 

77 

19.62 

18.23 

15.94 

18.60 

19.49 

13.77 

15.01 

28 

19.63 

18.22 

15.70 

18.63 

19.39 

13.69 

12.90 

14.43 

79 

19.62 

15.58 

18.79 

19.28 

13.61 

14.07 

30 

19.71 

15.40 

19.00 

19.20 

13.57  F 

13.30  F 

13.18 

14.92 

31 

19.72 

15.29 

19.20 

13.50 

13.32  • 

.  F 

13.15 

DEC 

14.47 
14.01 
16.49 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
16. 
16. 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17. 

17. 
17. 
17. 
17. 
17.55 
17.40 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

■  •  Pm 

■  .  1 

■  :i  1  kM 

19.67 

B  ^  ulfl 

Bsw 

14.81 

17.23 

MAX 

^B  1 

*  1 

BfgjB 

^B  r 

^B  r 

16.75 

17.79 

HIN 

B  •  >  vfl 

^B  [iK^B 

^B  r  ikB 

^B  iti^B 

13.55 

14.01 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

24 

31 

16 

18 

5 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  306 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16.81. 

HIGHEST  STAGE  WAS  20.18  AT  8:00  A.M.  ON  HAY  11. 
LOWEST  STAGE  WAS  12.80  ON  OCT  21. 
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DAILY  STAGE  FM  1991 
ALABAMA  BAYOU  (FUS)  AT  SHERBURNE,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-42-40,  LONG.  91-30-SG.  OH  LEFT  BANK  AT  HEAD.  (STA.  4940012B.} 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1972  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.40  FEET  ON  HAY  24,  1973.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9.67  FEET  ON 
OCT.  22,  1991. 


DAILY 

EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.99 

16.63 

16.89 

15.52 

16.63 

16.65 

15.49 

14.85 

13.55 

2 

10.99 

16.66 

16.90 

15.43 

16.66 

16.59 

15.44 

14.80 

13.55 

3 

11.75 

16.67 

16.83 

15.33 

16.69 

16.55 

15.46 

14.74 

13.52 

F 

10.69 

4 

13.94 

16.66 

16.75 

15.20  F 

16.75 

16.41 

i5.a 

14.68 

13.43 

13.09 

5 

14.96 

16.75 

16.66 

15.09 

16.74 

16.29 

15.45 

14.63 

13.46 

14.10 

6 

15.17 

16.76 

16.58 

14.97 

16.71 

16.19 

15.50 

14.57 

13.50 

14.21 

7 

15.26 

16.73 

16.52 

14.85 

16.66 

16.09 

15.64 

14.51 

13.51 

13.94 

8 

15.28 

16.68 

16.45 

14.71 

16.78 

15.94 

15.84 

14.46 

13.64 

13.55 

9 

15.25 

16.63 

16.39 

14.60 

16.94 

15.78 

15.90 

14.43 

13.70 

13.14 

10 

15.39 

16.56 

16.33 

14.46 

17.30 

15.62 

15.94 

14.39 

13.60 

12.76 

11 

16.09 

16.46 

16.26 

14.35 

17.36 

15.49 

15.95 

14.44 

13.48 

12.32 

1? 

16.26 

16.36 

16.20 

14.26 

17.26 

15.44 

15.93 

14.52 

13.30 

12.02 

13 

16.38 

16.25 

16.15 

14.79 

17.18 

15.34 

15.89 

14.56 

13.14 

11.75 

14 

16.50 

16.15 

16.10 

15.10 

17.10 

15.21 

15.84 

14.59 

12.98 

11.87 

15 

16.65 

16.00 

16.06  F 

15.83 

17.11 

15.04 

15.76 

14.60 

12.80 

13.74 

16 

16.69 

15.87 

16.03  F 

15.97 

17.08 

14.84 

15.71 

14.59 

12.65 

14.86 

17 

16.70 

15.73 

16.10  F 

16.05 

16.99 

14.63 

15.64 

14.60 

12.47 

15.16 

18 

16.69 

15.59 

16.09  F 

16.27 

16.99 

14.79 

15.56 

14.59 

12.37 

15.11 

19 

16.73 

15.46 

16.07  F 

16.35 

16.94 

14.70 

15.49 

14.56 

12.24 

14.85 

20 

16.68 

16.12 

16.06 

16.90 

14.60 

15.43 

14.53 

12.15 

14.52 

71 

16.62 

16.48 

16.04  F 

16.40 

16.89 

14.49 

15.36 

14.44 

11.97  F 

10.52 

14.13 

?7 

16.57 

16.73 

16.00  F 

16.40 

16.86 

14.37 

15.31 

14.36 

11.82  F  9.67 

13.74 

23 

16.49 

16.86 

15.96 

16.36 

16.83 

14.34 

15.25 

14.22 

11.64 

13.36 

24 

16.42 

16.95 

15.94 

16.32 

16.89 

14.25 

15.19 

14.11 

13.06 

25 

16.44 

16.99 

15.89 

16.31 

16.85 

15.26 

15.14 

13.99 

12.92 

26 

16.43 

17.00 

15.84 

16.30 

16.86 

15.46 

15.07 

13.85 

11.54 

12.76 

27 

16.42 

16.97 

15.76 

16.36 

16.83 

15.47 

15.10 

13.74 

11.68 

12.57 

28 

16.40 

16.92 

15.70 

16.36 

16.79 

15.56 

15.07 

13.62 

11.67 

12.36 

29 

16.36 

15.66 

16.46 

16.73 

15.58 

15.04 

13.50 

11.54 

12.16 

30 

16.53 

15.63 

16.59 

16.66 

15.56 

14.96 

13.38 

11.99 

31 

16.59 

15.58  ■ 

16.70 

THE  1 

FOILOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15.67 

16.49 

16.17 

15.62 

16.89 

15.42 

15.47 

14.34 

12.77  9.67 

10.52 

13.19 

MAX 

16.73 

17.00 

16.90 

16.59 

17.36 

16.65 

15.95 

14.85 

13.70  9.67 

10.52 

15.16 

MIN 

10.99 

15.46 

15.58 

14.26 

16.63 

14.25 

14.91 

13.38 

11.54  9.67 

10.52 

10.69 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

27  1 

1 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  300 

FcNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  15.20. 

HIGHEST  STAGE  UAS  17.52  AT  11:00  A.N.  ON  HAY  10. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  9.67  ON  OCT  22. 


86 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

UPPER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  BAYOU  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-U-23,  LONG.  91-31-35.  ON  TONER  (RIGHT  BANK)  OF  LITTLE  TENSAS  BAYOU, 

ABOUT  300  FEET  SOUTH  OF  JUNCTION  UITH  UPPER  GRAND  RIVER.  (STA.  4944012D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.62  FEET  ON  NAY  23,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  1.10  FEET  OH 
OCT.  9,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12.40 

16.90 

14.60 

F  13.40 

16.45 

15.25 

10.67 

4.44 

4.15 

3.65 

4.73 

7.55 

? 

12.70 

16.70 

14.75 

13.42 

16.60 

15.15 

10.45 

4.53 

4.24 

3.95 

4.60 

7.77 

3 

13.17 

16.55 

14.95 

13.45 

16.60 

15.05 

10.23 

4.U 

4.39 

3.95 

5.49 

8.40 

4 

13.68 

16.35 

15.00 

13.50 

16.75 

14.95 

9.95 

4.40 

4.25 

3.84 

6.01 

9.00 

5 

14.35 

16.25 

15.10 

13.60 

16.80 

14.85 

9.68 

4.37 

4.25 

3.75 

6.30 

9.25 

6 

14.60 

15.92 

15.15 

13.70 

16.90 

14.75 

9.65 

4.38 

4.20  F 

3.15 

6.54 

9.47 

7 

15.55 

15.20 

13.75 

16.80 

14.77 

9.49 

4.39 

4.16  F 

3.12 

6.83 

9.65 

8 

15.11 

15.25 

13.80 

16.95 

14.72 

4.35 

4.16  F 

3.61 

6.86 

9.98 

9 

14.50 

15.33 

13.90 

16.95 

14.67 

4.39 

4.08 

3.54 

6.62 

10.27 

10 

14.07 

15.35 

14.00 

16.90 

14.63 

4.17 

4.04 

3.42 

6.56 

10.86 

11 

13.75 

15.35 

14.15 

16.90 

14.55 

8.15 

4.06 

3.96 

3.37 

6.53 

11.40 

12 

13.48 

15.30 

14.30 

16.80 

14.45 

7.87 

3.89 

3.97 

3.47 

6.32 

11.95 

13 

F 

13.25 

15.30 

14.35 

16.75 

14.33 

7.55 

4.18 

3.83 

3.26 

6.33 

12.20 

14 

15.25 

14.50 

16.75 

14.17 

7.20 

4.40 

3.88 

3.28 

6.40 

15 

15.10 

14.90 

16.65 

13.97 

6.84 

4.20 

3.83 

3.31 

6.42 

16 

14.87 

15.00 

16.55 

13.75 

6.58 

4.25 

3.75 

3.18 

6.30 

17 

14.85 

15.05 

16.45 

13.45 

6.38 

3.99 

3.49 

3.17 

6.30 

18 

14.70 

15.25 

16.35 

6.38 

3.91 

3.54 

3.32 

6.39 

19 

14.45 

15.40 

16.30 

6.54 

3.89 

3.48 

3.11 

6.22 

20 

14.30 

15.45 

16.20 

6.63 

3.75 

2.77 

3.20 

6.35 

21 

13.30 

14.07 

15.55 

16.15 

6.76 

3.68 

3.04 

3.27 

6.27 

22 

13.55 

13.85 

15.65 

16.10 

6.70 

3.65 

3.25 

3.21 

6.43 

23 

13.80 

13.62 

15.70 

16.00 

6.53 

3.69 

3.40 

3.19 

6.82  F 

13.74 

24 

13.95 

13.43 

15.75 

15.90 

6.25 

3.73 

3.40 

3.41 

7.15 

13.75 

25 

14.05 

15.85 

15.80  F 

11.68 

5.94 

5.67 

3.35 

3.35 

7.55 

13.75 

26 

14.20 

16.00 

15.70 

11.47 

5.64 

3.66 

3.15 

3.43 

7.70 

13.85 

27 

14.33 

16.00 

15.60 

11,33 

5.52 

3.79 

3.36 

3.60 

7.63 

13,75 

28 

14.45 

16.00 

15.50 

11.34 

5.40 

3.85 

3.36 

3.95 

7.63 

13.60 

29 

•  C 

16.15 

15.45 

11.17 

5.20 

3.76 

3.54 

3.95 

7.55 

13.55 

30 

F  17.15  - 

16.40 

15.35 

10.97 

4.94 

3.75 

3.65 

4.10 

7.48 

13.50 

31 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

14.39 

14.76 

14.80 

14.80 

16.33 

13.71 

7.28 

4.05 

3.73 

3.49 

6.54 

11.30 

MAX 

17.15 

16.90 

15.35 

16.40 

16.95 

15.25 

10.67 

4.53 

4.39 

4.15 

7.70 

13.85 

MIN 

12.40 

13.25 

13.43 

13.40 

15.35 

10.97 

4.72 

3.65 

2.77 

3.11 

4.60 

7.55 

DAYS 

8 

21 

24 

30 

31 

23 

31 

30 

31 

30 

21 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  OATS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

308 

F«HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9.83. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  17.15  AT  2:35  P.H.  ON  JAN  30. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  2.74  ON  SEP  20. 
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DAILY  STAGE  FOt  1991 

EASPL  MMKM  PIT  (FWS>  AT  DIXIE  BATOU  (LA.) 

LOCATICH.  UT.  30-27-28,  LONG.  91-32-33.  AT  MILEPOST  29,  4.3  MILES  MOtTH  Of  HAMAH,  LA. 

(STA.  49510120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

EE(»II0S  AVAILABLE.  INTEBMITTEHTLY,  1943  TO  194A,  1949  TO  1950,  1955  TO  1957,  1959  TO  1967 
AND  1909  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  AOJ.) 


DAY 


FEB  MAR  APR  MAY 
11.29 


JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
10.69 


14.27  12.50 


12.83 


9.56 


9.55 


NOV  DEC 


7.92 


7.36 


10.28 


11.22 


13.82 


8.96 


10.67  9.83 


7.23 


12.60  12.70  12.20 

14.40 

12.86  10.34 

11.90 

12.64  11.64 

11.63 

14.01 

14.00  12.50 

11.85 

11.90  10.82 


9.60 


9.43 


7.60 


8.50 


9.57 


7.49 


10.03  9.43 


9.28 


14.57 


31 


13,29 


13.34  9.82 


8.09 


8.00 


7.52 


7.29 


9.23 


7.63 


9.18 
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DAILY  STAGE  FCit  1991 

EABPL  BOMKM  PIT  (FUS)  AT  RAMAH.  LA.  (ABOVE  INTERSTATE  10) 

LOCATION.  LAT.  30-24-0S,  LONG.  91-30-47.  ABOVE  800  FEET  NORTH  OF  INTERSTATE  10  OVERPASS. 

(STA.  4952S120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  HAS  BEEN  KNOUN  AS  EABPL  BORROU  PIT  (FUS)  AT  RAMAH,  LA.  (ABOVE  RAILROAD  FILL). 
RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY  1955  TO  1957  AND  1959  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DEC 

7.80 

7.80 

7.87 

8.10 

9.28 


w 


DAILY  STAGE  FQI  1991 

EABPL  URItOU  PIT  (FUS)  ItfAR  RAMAN.  U.  (KLOU  INTERSTATE  10) 

LOCATION.  LAT.  50-22-10,  LONG.  91-31-10.  APPROXIMATELY  2-1/2  MILES  SOUTH  OF  INTERSTATE  10. 

(STA.  49SA2120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  DAILY,  AUG.  8,  1987  TO  DATE.  FOR  RECORDS  PRIOR  TO  1988  REFER  TO  GAGE  AT 
EABPL  BORROW  PIT  (FUS)  AT  RAMAN,  LA.  (STA.  49540120.) 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  19.68  FEET  OH  APR.  21,  1975.  LOWEST,  0.90  FOOT  OH  JAN.  19, 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.89 

3.14 

2.38 

3.29 

5.39 

2 

5.85 

3.19 

2.49 

3.17 

5.57 

3 

5.82 

3.25 

2.61 

3.67 

5.82 

4 

5.77 

3.24 

2.56 

4.05 

6.26 

5 

5.72 

3.26 

2.50 

4.31 

6.51 

6 

5.66 

3.28 

2.12 

4.49 

6.71 

7 

5.60 

3.28 

1.78 

4.69 

6.88 

8 

5.55 

3.38 

2.15 

4.71 

7.07 

9 

5.51 

3.39 

2.32 

4.60 

7.24 

10 

5.45 

3.43 

2.26 

4.57 

7.48 

11 

5.46 

3.39 

2.21 

4.53 

7.80 

12 

5.U 

3.29 

2.20 

4.43 

8.14 

13 

5.42 

3.15 

2.07 

4.42 

8.44 

14 

5.42 

3.06 

2.00 

4.46 

8.71 

15 

5.41 

2.97 

2.02 

4.50 

8.94 

16 

5.40 

2.87 

1.89 

4.46 

9.16 

17 

5.38 

2.75 

1.81 

4.50 

9.35 

18 

5.38 

2.61 

2.01 

4.53 

9.53 

19 

5.38 

2.58 

1.91 

4.46 

9.68 

20 

5.36 

2.37 

1.87 

4.59 

9.80 

21 

5.34 

2.20 

2.05 

4.51 

9.98 

22 

5.31 

2.27 

2.08 

4.57 

10.11 

23 

5.25 

2.40 

2.11 

4.77 

10.24 

24 

5.21 

2.U 

2.20 

4.97 

10.31 

25 

5.15 

2.46 

2.24 

5.23 

10.40 

26 

5.10 

2.15 

2.31 

5.36 

10.46 

27 

3.55 

2.25 

2.41 

5.38 

10.52 

28 

3.29 

2.20 

2.60 

5.35 

10.57 

29 

3.22 

2.24 

2.73 

5.39 

10.58 

30 

31 

3.10 

2.30 

2?? 

5.36 

10.5? 

2.89  • 

10.58 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.11 

2.83 

2.24 

4.58 

8.67 

MAX 

5.89 

3.43 

2.89 

5.39 

10.59 

MIN 

3.01 

2.15 

1.78 

3.17 

5.39 

DAYS 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0  31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  153 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  4.70. 

HIGHEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  HAS  1.72  ON  OCT  7. 
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MILT  STAGE  FOI  1991 
UPPEI  GRAND  RIVER  (FWS)  AT  DUE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-13-33.  LONG.  91-25-24.  ABOUT  0.6  NILE  BELOU  JUNCTION  WITH  BAYOU  NARINOOUIN 
(EABPL  BORROU  PIT).  (STA.  4957009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  WAS  KNOUN  AS  GRAND  RIVER  CROSSING  R.  S.  IN  1933. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1933  TO  1946.  1949  TO  1950.  AND  1963  TO  1965.  DAILY.  JUNE 
28.  1954  TO  APR.  6.  1963.  AND  DEC.  16.  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  19.5  FEET  FROM  MAR.  4  TO  9.  1950.  LOUEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.50  FOOT  OH 
JAN.  12.  1901. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.85 

11.68 

10.73 

13.01 

12.43 

8.86 

3.32 

2.60 

3.56 

5.51 

2 

13.74 

11.80 

10.74 

13.07 

12.35 

8.65 

3.36 

2.60 

5.64 

3 

13.63 

11.99 

10.74 

13.14 

12.25 

8.49 

3.33 

2.72 

4.02 

5.99 

4 

13.52 

12.04 

10.77 

13.71 

12.15 

8.28 

3.28 

2.61 

2.78 

4.31 

6.40 

5 

13.49 

12.08 

10.82 

13.29 

12.06 

8.10 

3.24 

2.64 

2.72 

4.55 

6.60 

6 

13.34 

12.14 

10.87 

13.36 

11.97 

8.01 

3.19 

2.64 

2.02 

4.78 

6.76 

7 

13.14 

12.20 

10.91 

13.38 

11.93 

7.93 

3.18 

2.66 

2.04 

4.91 

6.91 

8 

12.91 

12.23 

10.96 

13.63 

11.87 

7.82 

3.22 

2.68 

2.51 

7.10 

9 

12.60 

12.26 

11.00 

13.66 

11.81 

7.55 

3.21 

2.59 

2.51 

7.29 

10 

12.26 

12.28 

11.06 

13.72 

11.75 

7.24 

3.19 

2.62 

2.41 

4.81 

7.61 

11 

11.97 

12.30 

11.13 

13.75 

11.69 

6.96 

3.16 

2.59 

2.38 

4.76 

7.96 

1? 

11.70 

12.30 

11.21 

13.71 

11.65 

6.67 

3.19 

2.48 

4.65 

8.31 

13 

11.47 

12.33 

11.26 

13.66 

11.57 

6.37 

3.19 

2.25 

4.66 

8.56 

14 

11.25 

12.31 

11.34 

13.62 

11.48 

6.04 

3.20 

2.31 

4.69 

8.88 

15 

11.08 

12.27 

11.66 

13.66 

11.36 

5.69 

3.20 

2.34 

4.72 

9.09 

16 

10.88 

12.20 

11.74 

13.51 

11.22 

5.42 

3.20 

2.18 

4.68 

9.27 

17 

10.78 

12.22 

11.80 

13.42 

11.05 

5.20 

3.19 

2.13 

4.66 

9.45 

18 

10.66 

12.16 

11.93 

13.35 

10.90 

5.11 

3.20 

2.28 

4.75 

9.59 

19 

10.55 

12.02 

12.02 

13.28 

10.78 

5.16 

3.19 

2.13 

4.65 

9.71 

20 

10.81 

11.88 

12.10 

13.21 

10.65 

5.15 

3.20 

2.19 

4.80 

9.83 

21 

10.89 

11.73 

12.16 

13.18 

10.49 

5.20 

3.20 

2.29 

4.69 

9.98 

22 

11.05 

11.58 

12.22 

13.11 

10.29 

5.15 

3.19 

2.27 

4.76 

10.07 

23 

11.14 

11.43 

12.29 

13.03 

10.10 

5.03 

3.19 

2.30 

4.98 

10.18 

24 

13.74 

11.24 

11.28 

12.32 

13.00 

9.90 

4.84 

3.19 

2.49 

5.14 

10.24 

25 

13.81 

11.29 

11.10 

12.39 

12.94 

9.73 

4.61 

3.19 

5.40 

10.25 

26 

13.87 

11.37 

10.99 

12.50 

12.91 

9.54 

4.36 

3.19 

2.59 

5.52 

10.32 

27 

13.92 

11.44 

10,90 

12.61 

12.82 

4.25 

2.65 

2.81 

5.51 

10.34 

28 

13.98 

11.53 

10.80 

12.66 

12.71 

4.11 

2.61 

2.97 

5.50 

10.32 

29 

13.98 

10.76 

12.79 

12.63 

3.95 

2.59 

3.03 

5.49 

10.31 

30 

31 

13.99 

13.93 

10.73 

12.93 

12.55 

12.50 

3.77 

3.57 

2.60 

3.11 
3.13  ■ 

5.47 

10.29 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.90 

11.91 

11.77 

11.65 

13.23 

11.27 

6.05 

3.12 

2.63 

2.47 

4.83 

8.68 

MAX 

13.99 

13.85 

12.33 

12.93 

13.75 

12.43 

8.86 

3.36 

2.72 

3.13 

5.52 

10.34 

MIN 

13.74 

10.55 

10,72 

10.73 

12.50 

9.54 

3.57 

2.59 

2.59 

2.02 

3.56 

5.51 

OAYS 

8 

28 

31 

30 

31 

26 

31 

31 

11 

27 

27 

31 

THE  TOTAL  MBIBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  312 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  MS  8.47. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  REOCRD)  UAS  14.0  AT  9:00  P.N.  ON  JAN  29. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.01  ON  OCT  6. 


91 

0*1 LT  STAGE  FOG  1991 

EABPL  BOmOU  PIT  (FUS)  AT  MYOU  SCRGEL  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-07-48,  LONG.  91-19-21.  IN  RECESS  AT  SOUTHUEST  CORNER  OF  SOUTH  GATE  UY  SECTION 
(lUU,  MORGAN  CITY-PORt  ALLEN  ROUTE).  'STA.  4963009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.3  FROM  STAGES  PRIOR  TO  19S5. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949.  DAILY,  JAN.  1,  1950  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.10  FEET  ON  MAY  23  AMD  LATER  DATES  IN  1973.  LOWEST,  0.00  FOOT  ON  JAN.  14  AMO 
IS,  1964  AND  OCT.  18,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

5.7  G 

10.6  G 

7.8  G 

7.4  G 

9.8  G 

8.9  G 

6.6  G 

2.4 

2.5 

2.2 

G 

4.2 

? 

G 

6.0  G 

10.5  G 

8.0  G 

7.5  G 

9.8  G 

8.8  G 

6.3  G 

2.3 

2.6 

2.5 

G 

4.2 

3 

G 

6.3  G 

10.3  G 

8.3  G 

7.5  G 

9.9  G 

8.7  G 

6.2  G 

2.3  G 

2.6 

2.5 

G 

4.2 

4 

G 

6.5  G 

9.9  G 

8.2  G 

7.5  G 

9.8  G 

8.7  G 

6.0 

2.3  G 

2.6 

2.5 

G 

4.3 

5 

G 

6.8  G 

9.9  6 

8.2  G 

7.4  G 

9.9  G 

8.6  G 

6.0 

2.3  G 

2.6 

2.5 

G 

4.3 

6 

G 

7.0  G 

9.7  G 

8.4  G 

7.4  G 

10.0  G 

8.6  G 

5.8 

2.3  G 

2.7 

1.9 

G 

4.7 

7 

G 

7.3  G 

9.5  G 

8.4  G 

7.4  G 

10.0  G 

8.5  G 

5.9 

2.2  G 

2.7 

1.7  G 

3.5  G 

4.7 

8 

G 

7.5  G 

9.3  G 

8.3  G 

7.5  G 

10.0  G 

8.4  G 

5.9 

2.5  G 

2.7 

2.1  G 

3.5  G 

4.9 

9 

G 

7.7  G 

8.9  G 

8.4  G 

7.5  G 

10.5  G 

8.4  6 

5.7 

2.5  G 

2.7 

2.1  C 

3.5  G 

5.0 

10 

G 

7.9  G 

8.7  G 

8.5  G 

7.6  G 

10.6  G 

8.3  6 

5.5 

2.5 

2.7 

2.1  G 

3.4  G 

5.2 

11 

G 

8.3  G 

8.4  G 

8.5  G 

7.7  G 

10.5  G 

8.3  G 

5.3 

2.4 

2.7 

2.1  G 

3.4  G 

5.4 

1? 

G 

8.5  G 

8.2  G 

8.5  G 

7.7  G 

10.4  G 

8.5  G 

5.2 

2.3 

2.7 

2.0  G 

3.4  G 

5.7 

13 

G 

8.7  G 

8.0  G 

8.5  G 

7.8  G 

10.2  G 

8.4  G 

5.0 

2.2 

2.5 

1.7  G 

3.3  G 

5.7 

14 

G 

8.9  G 

7.8  G 

8.6  G 

7.9  G 

10.1  G 

8.3  G 

4.7 

2.0 

2.5 

2.0  G 

3.3  G 

5.8 

15 

G 

9.0  G 

7.6  G 

8.5  G 

8.1  G 

10.0  G 

8.4  G 

4.5 

2.0 

2.4 

2.1  G 

3.5  G 

6.4 

16 

G 

9.4  G 

7.5  G 

8.5  G 

8.2  G 

10.1  G 

8.2  6 

4.4 

2.0 

2.4 

1.9  G 

3.6  G 

6.5 

17 

G 

9.4  G 

7.3  G 

8.6  6 

8.2  G 

10.0  G 

8.2  G 

4.3 

2.0 

2.3 

1.9  G 

3.6  G 

6.7 

18 

G 

9.5  G 

7.3  G 

8.5  G 

8.5  G 

10.0  G 

8.0  G 

4.0 

2.2 

2.2 

1.9  G 

3.5  G 

6.8 

19 

G 

9.7  G 

7.2  G 

8.5  G 

8.5  G 

9.9  G 

8.0  G 

3.8 

2.3 

2.3 

1.7  G 

3.5  G 

7.0 

20 

G 

9.8  G 

7.3  G 

8.3  G 

8.6  G 

9.9  G 

7.8  G 

3.7 

2.0 

1.7 

1.6  G 

3.7  G 

7.2 

21 

G 

9.9  G 

7.3  G 

8.2  G 

8.6  G 

9.8  G 

7.6  6 

3.8 

2.0 

1.7 

1.8  G 

3.6  G 

7.1 

2? 

6 

10.0  G 

7.5  G 

8.2  G 

8.6  G 

9.7  G 

7.6  G 

3.8 

2.0 

1.8 

1.9  G 

3.5  G 

7.1 

23 

G 

10.1  G 

7.5  6 

8.1  G 

8.7  G 

9.7  G 

7.4  G 

5.7 

1.8 

2.1 

2.1  G 

3.6  G 

7.5 

24 

6 

10.3  G 

7.6  G 

8.0  G 

8.8  G 

9.6  6 

7.2  G 

3.6 

1.8 

2.5 

2.2  G 

3.6  G 

7.5 

25 

6 

10.4  G 

7.7  G 

7.8  G 

9.0  G 

9.5  G 

7.1  G 

3.5 

1.9 

2.2 

2.3  G 

3.8  G 

7.5 

26 

G 

10.5  G 

7.7  G 

7.6  G 

8.9  G 

9.5  G 

7.0  G 

3.3 

1.8 

2.0 

2.3  G 

3.8  C 

7.5 

27 

C 

10.5  G 

7.8  C 

7.5  G 

9.3  G 

9.4  G 

6.9  G 

3.3 

2.0 

1.9 

2.6  G 

3.9  G 

7.5 

28 

G 

10.5  G 

7.8  G 

7.5  G 

9.3  G 

9.3  G 

6.8  G 

3.1 

2.1 

1.9 

2.7  G 

3.9  G 

7.5 

29 

G 

10.7  -■ 

. G 

7.5  G 

9.4  G 

9.2  G 

6.8  G 

3.0 

2.1 

1.8  G 

2.7  G 

3.9  G 

7.5 

30 

G 

10.7  -- 

. G 

7.5  G 

9.7  G 

9.2  G 

6.6  G 

2.9 

2.1 

2.0 

G 

3.9  G 

7.5 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

8.8 

8.4 

8.2 

8.2 

9.9 

8.0 

4.6 

2.2 

2.3 

2.1 

3.6 

6.1 

MAX 

10.7 

10.6 

8.6 

9.7 

10.6 

8.9 

6.6 

2.5 

2.7 

2.7 

3.9 

7.5 

MIN 

5.7 

7.2 

7.4 

7.4 

9.1 

6.6 

2.7 

1.8 

1.7 

1.6 

3.3 

4.2 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

29 

24 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  357 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  6.1. 

HIGHEST  STAGE  UAS  10.7  ON  JAN  29  AND  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  1.6  ON  OCT  20. 


«2 


DAILY  STAGE  fOR  1991 

BIG  BAYOU  PIGEON  (FWS)  WAR  PIGEON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-04-36  LONG.  91-18-33.  ON  SMELL  OIL  CONPAMY  DOCK  IN  GIUU 

(NQRGAH  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  AT  JUNCTION  UITN  BIG  BAYOU  PIGEON.  (STA.  4963309.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1971  GAGE  UAS  KNOUN  AS  LITTLE  BAYOU  PIGEON. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1939,  1949  AND  1930.  DAILY,  JAN.  1971  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  18.20  FEET  ON  HAY  23,  1973.  LOHEST,  0.37  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP  OCT  NOV 

1 

5.65 

10.66 

7.82 

7.36 

9.72 

9.03 

6.40 

2 

3.90 

10.45 

7.96 

7.36 

9.79 

8.95 

6.30 

3 

6.14 

10.25 

8.11 

7.36 

9.83 

8.85 

6.18 

4 

6.36 

10.05 

8.16 

7.39 

9.91 

8.76 

6.05 

5 

6.60 

9.97 

8.20 

7.42 

10.02 

8.65 

6 

6.88 

9.79 

8.26 

7.45 

10.10 

8.55 

7 

7.22 

9.55 

8.33 

7.50 

10.12 

8.49 

B 

8 

7.45 

9.25 

8.36 

7.58 

10.49 

8.41 

9 

7.60 

8.94 

8.40 

7.63 

10.60 

8.36 

10 

7.96 

8.65 

8.44 

7.65 

10.74 

8.35 

11 

8.31 

8.37 

8.46 

7.73 

10.63 

8.39 

B 

12 

8.52 

8.14 

8.50 

7.79 

10.50 

8.45 

13 

8.73 

7.93 

8.54 

7.83 

10.39 

8.46 

14 

8.89 

7.76 

8.54 

7.94 

10.29 

8.35 

13 

9.10 

7.60 

8.51 

8.20 

10.25 

8.25 

16 

9.32 

7.45 

8.47 

8.26 

10.25 

8.14 

17 

9.43 

7.36 

8.55 

8.35 

10.16 

8.03 

18 

9.56 

7.30 

8.50 

8.46 

10.10 

7.91 

19 

9.76 

7.25 

8.40 

8.56 

10.03 

7.80 

20 

9.89 

7.34 

8.34 

8.60 

9.94 

7.66 

21 

9.99 

7.33 

8.20 

8.63 

9.87 

7.56 

22 

10.07 

7.45 

8.11 

8.68 

9.79 

7.42 

23 

10.15 

7.47 

8.03 

8.75 

9.67 

7.29 

24 

10.37 

7.53 

7.90 

8.83 

9.64 

7.15 

25 

10.56 

7.55 

7.77 

8.94 

9.63 

7.06 

B 

26 

10.65 

7.60 

7.65 

9.17 

9.60 

6.93 

27 

10.70 

7.64 

7.58 

9.35 

9.48 

6.81 

28 

10.83 

7.72 

7.52 

9.40 

9.35 

6.72 

29 

10.88 

7.50 

9.49 

9.29 

6.63 

31 

10.85 

9.10 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.88 

8.37 

8.13 

8.24 

9.95 

7.93 

6.23 

MAX 

10.92 

10.66 

8.55 

9.69 

10.74 

9.03 

6.40 

MIN 

5.65 

7.25 

7.38 

7.36 

9.10 

6.52 

6.05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

4 

0  0  0  0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  186 
B«CHANNEL  DRY  F^T  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.33. 

HIGHEST  STAGE  UAS  10.93  AT  3:00  P.H.  ON  JAN  30. 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 


DEC 


6.90 


6. 

6. 

6. 


ggg 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

OLD  RIVER  (FUS)  AT  JUNCTION  WITH  GIUU  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  39-56-47,  LONG.  91-15-35.  ON  TONER  AT  JUNCTON.  (STA.  4964510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1939  GAGE  WAS  KNOUN  AS  OLD  RIVER  (FUS)  SOUTHWEST  OF  PIERRE  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  1946  AND  1949.  DAILY,  NOV.  1934  TO  AUG.  1937  AMO 
JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  16.84  FEET  ON  MAY  24,  1973.  LOUEST,  0.38  FOOT  ON  OCT.  17, 
1976. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

5.04 

9.93  E 

7.49 

7.28 

9.98 

9.20 

6.30 

2.90 

3.20 

2.80 

3.68 

4.03 

7 

E 

5.14 

9.72  E 

7.70 

7.27 

10.05 

9.12 

6.19 

3.03 

3.25 

3.13 

3.32 

4.07 

3 

E 

5.48 

9.60  E 

7.85 

7.29 

10.10 

9.02 

6.06 

3.05 

3.29 

3.15 

3.31 

4.22 

4 

E 

5.73 

9.40  E 

7.87 

7.33 

10.19 

8.90 

5.94 

3.05 

3.30 

3.10 

3.27 

4.20 

5 

E 

5.96 

9.35  E 

8.00 

7.35 

10.27 

3.80 

5.84 

3.10 

3.36 

3.05 

3.36 

4.27 

6 

E 

6.20 

9.14  E 

8.10 

7.40 

10.36 

8.68 

5.83 

3.07 

3.39 

2.25 

3.50 

4.40 

7 

E 

6.50 

8.87  E 

8.15 

7.45 

10.36 

8.60 

5.89 

3.10 

3.35 

2.20 

3.63 

4.49 

ft 

E 

6.73  E 

8.66  E 

8.20 

7.55 

10.76 

8.53 

5.91 

3.15 

3.36 

2.77 

3.69 

4.60 

9 

E 

6.87  E 

8.35  E 

8.25 

7.60 

10.90 

8.46 

5.79 

3.25 

3.23 

2.73 

3.60 

4.72 

10 

E 

7.30  E 

8.00  E 

8.37 

7.65 

10.95 

8.45 

5.63 

3.02 

3.25 

2.70 

3.57 

4.85 

11 

E 

7.74  E 

7.70  E 

8.42 

7.70 

10.84 

8.50 

5.46 

2.82 

3.20 

2.65 

3.56 

5.01 

12 

E 

7.98  E 

7.44  E 

8.45 

7.79 

10.72 

8.60 

5.30 

2.82 

3.28 

2.73 

3.55 

5.23 

13 

E 

8.04  E 

7.33  E 

8.50 

7.88 

10.59 

8.56 

5.14 

2.63 

3.25 

2.55 

3.52 

5.48 

14 

E 

8.23  E 

7.15  E 

8.50 

8.00 

10.45 

8.47 

4.95 

2.45 

3.28 

2.65 

3.55 

5.74 

15 

E 

8.48  E 

6.98  E 

8.55 

8.28 

10.45 

8.35 

4.78 

2.83 

3.30 

2.64 

3.60 

5.88 

16 

E 

8.62  E 

6.75  E 

8.50 

8.36 

10.44 

8.24 

4.64 

2.70 

3.27 

2.37 

3.60 

6.11 

17 

E 

8.75  E 

6.65  E 

8.64 

8.49 

10.36 

8.10 

4.47 

2.94 

3.12 

2.50 

3.63 

6.30 

IB 

E 

8.89  E 

6.70  E 

8.57 

8.64 

10.29 

7.99 

4.30 

3.05 

3.06 

2.47 

3.66 

6.50 

19 

E 

9.10  E 

6.63  E 

8.45 

8.72 

10.21 

7.83 

4.17 

2.80 

3.00 

2.30 

3.75 

6.60 

20 

E 

9.10  E 

6.70  E 

8.33 

8.80 

10.13 

7.74 

4.10 

2.72 

2.25 

2.50 

3.90 

6.75 

71 

E 

9.20  E 

6.70  E 

8.20 

8.83 

10.05 

7.60 

4.04 

2.70 

2.55 

2.44 

3.86 

6.95 

7? 

E 

9.30  E 

6.87 

8.17 

8.86 

9.95 

7.45 

4.05 

2.62 

2.75 

2.54 

3.83 

7.10 

73 

E 

9.36  E 

7.00 

8.08 

8.96 

9.85 

7.30 

3.95 

2.60 

2.80 

2.65 

3.85 

7.25 

74 

9.65  E 

7.00 

7.94 

9.00 

9.84 

7.14 

3.96 

2.60 

2.92 

3.00 

3.76 

7.30 

25 

9.74  E 

7.05 

7.80 

9.15 

9.83 

7.05 

3.84 

2.50 

2.83 

3.06 

3.75 

7.30 

76 

9.80  E 

7.12 

7.65 

9.45 

9.77 

6.85 

3.75 

2.59 

2.50 

3.12 

3.82 

7.35 

77 

9.86  E 

7.15 

7.55 

9.62 

9.66 

6.73 

3.64 

2.85 

2.45 

3.25 

3.85 

7.37 

7A 

10.00  E 

7.35 

7.50 

9.65 

9.56 

6.65 

3.53 

2.76 

2.50 

3.41 

3.88 

7.40 

79 

10.20  - 

7.49 

9.75 

9.45 

6.54 

3.38 

2.80 

2.80 

3.48 

3.90 

7.37 

30 

10.22  - 

7.43 

9.94 

9.34 

6.43 

3.25 

2.75 

2.89 

3.50 

3.97 

7.35 

31 

7.35  • 

9.28 

1  *  3^ 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.17 

7.76 

8.07 

8.33 

10.16 

8.00 

4.75 

2.85 

3.03 

2.81 

3.66 

5.92 

MAX 

10.22 

9.93 

8.64 

9.94 

10.95 

9.20 

6.30 

3.25 

3.39 

3.53 

3.97 

7.40 

MIN 

5.04 

6.63 

7.35 

7.27 

9.28 

6.43 

3.15 

2.45 

2.25 

2.20 

3.27 

4.03 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E=ESTIHATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.12. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.05  AT  5:00  P.M.  ON  MAY  9. 
LOUEST  STAGE  WAS  1.90  ON  OCT  6. 


M 

DAILY  STACE  FOI  1991 

INTRACOASTAL  UATEMMY  NEAA  PIERtE  PASS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-S4-23.  LONG.  91-13-04.  ATTACHED  TO  TELEPHONE  POLE  HEAR  ROAT  RAMP  IH  GIWU 
(MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE),  4.2  NILES  SOUTH  Of  PIERRE  PASS,  LA.  (STA.  4969010.) 

GAGE.  STAFP  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1961,  GAGE  WAS  RNOUN  AS  RELLE  RIVER,  FWS. 

RECORDS  AVAILASLE.  INTERMITTENTLY,  1943  TO  1946,  1949  TO  1930,  1961.  DAILY,  JULY  1,  1962  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.00  FEET  OH  NAY  22  AND  LATER  OATES  IN  1973.  LOWEST,  MINUS  0.9  FOOT  ON  JAN. 
14,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IH  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  HGW  (1963  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.6 

9.6 

6.6 

6.1 

8.9 

8.0 

5.8 

2.2 

2.4 

2.1 

2.8 

3.1 

2 

4.8 

9.4 

6.7 

6.1 

9.0 

7.9 

5.7 

2.1 

2.4 

2.2 

3.0 

3.1 

3 

5.0 

9.2 

6.8 

6.1 

9.0 

7.8 

5.7 

2.0 

2.4 

2.2 

2.8 

3.2 

4 

5.2 

9.0 

6.9 

6.2 

9.1 

7.6 

5.7 

2.0 

2.4 

2.2 

2.6 

3.2 

5 

5.5 

8.8 

7.0 

6.2 

9.2 

7.5 

5.6 

2.0 

2.4 

2.2 

2.4 

3.3 

6 

5.8 

8.6 

7.1 

6.2 

9.3 

7.4 

5.5 

2.0 

2.5 

1.4 

2.4 

3.4 

7 

6.1 

8.4 

7.2 

6.3 

9.5 

7.4 

5.4 

2.1 

2.5 

1.2 

2.4 

3.4 

8 

6.3 

8.1 

7.2 

6.4 

9.6 

7.5 

5.2 

2.1 

2.5 

1.4 

2.3 

3.5 

9 

6.5 

7.9 

7.3 

6.5 

9.7 

7.6 

5.0 

2.0 

2.4 

1.5 

2.2 

3.6 

10 

7.0 

7.6 

7.3 

6.6 

9.8 

7.7 

4.8 

1.9 

2.3 

1.6 

2.2 

3.7 

11 

7.5 

7.4 

7.4 

6.7 

9.7 

7.7 

4.6 

1.8 

2.2 

1.7 

2.3 

3.9 

12 

7.7 

7.1 

7.4 

6.8 

9.4 

7.6 

4.3 

1.7 

2.1 

1.8 

2.3 

4.2 

13 

7.9 

6.9 

7.3 

6.9 

9.3 

7.5 

3.9 

1.6 

2.0 

1.8 

2.4 

4.5 

14 

8.2 

6.5 

7.3 

7.0 

9.2 

7.4 

3.8 

1.7 

1.9 

1.8 

2.5 

4.8 

15 

8.3 

6.3 

7.3 

7.1 

9.2 

7.3 

3.6 

1.8 

1.9 

1.7 

2.5 

5.0 

16 

8.4 

6.2 

7.2 

7.3 

9,2 

7.2 

3.6 

1.9 

1.9 

1.6 

2.6 

5.2 

17 

8.5 

6.1 

7.2 

7.3 

9.1 

7.1 

3.5 

2.0 

1.9 

1.5 

2.6 

5.4 

18 

8.6 

6.0 

7.2 

7.4 

9.1 

6.9 

3.5 

2.0 

1.9 

1.4 

2.7 

5.5 

19 

8.8 

6.0 

7,1 

7.4 

9.1 

6.8 

3.4 

2.0 

1.9 

1.2 

2.7 

5.6 

20 

8.9 

5.9 

6.9 

7.5 

9.0 

6.6 

3.3 

1.9 

1.6 

1.2 

2.8 

5.8 

21 

9.0 

3.8 

6.8 

7.5 

9.0 

6.4 

3.2 

1.8 

1.4 

1.3 

2.8 

6.0 

22 

9.2 

5.7 

6.7 

7.5 

9.0 

6.2 

3.1 

1.7 

1.4 

1.4 

2.9 

6.1 

23 

9.3 

5.7 

6.7 

7.7 

8.9 

6.1 

3.0 

1.8 

1.6 

1.5 

3.0 

6.1 

24 

9.4 

5.9 

6.6 

7.8 

8.8 

5.9 

2.9 

1.8 

1.8 

1.7 

2.0 

6.2 

23 

9.4 

6.0 

6.5 

8.0 

8.7 

5.8 

2.8 

1.9 

2.0 

1.8 

2.8 

6.2 

26 

9.5 

6.2 

6.4 

8.2 

8.6 

5.7 

2.6 

1.9 

1.8 

2.0 

2.9 

6.3 

27 

9.6 

6.4 

6.3 

8.4 

8.5 

5.6 

2.5 

2.0 

1.6 

2.2 

2.9 

6.4 

28 

9.8 

6.5 

6.3 

8.6 

8.4 

5.4 

2.5 

2.1 

1.8 

2.4 

2.9 

6.4 

29 

9.8  - 

6.2 

8.8 

8.3 

5.3 

2.5 

2.2 

1.9 

2.5 

3.0 

6.4 

30 

9.9  - 

6.2 

8.8 

8.2 

5.8 

2.4 

2.3 

2.0 

2.7 

3.0 

6.3 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.9 

7.1 

6.9 

7.2 

9.0 

6.9 

3.9 

2.0 

2.0 

1.8 

2.6 

4.9 

MAX 

9.9 

9.6 

7.4 

8.8 

9.8 

8.0 

5.8 

2.3 

2.5 

2.8 

3.0 

6.4 

MIN 

4.6 

5.7 

6.1 

6.1 

8.1 

5.3 

2.3 

1.6 

1.4 

1.2 

2.0 

3.1 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  5.2. 

HIGHEST  STAGE  HAS  9.9  ON  JAN  30. 

LOWEST  STAGE  HAS  1 . 2  ON  OCT  7  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FW  1991 

LITTLE  BAYOU  SORREL  AT  JCT.  WITH  GIUU  (NORGAN-CITY  PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-47-47.  LONG.  91-10-30.  ON  TOUER  AT  JUNCTION  WITH  GULF  INTRACOASTAL  UATERUAY. 
(STA.  4972510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  21,  1970  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.01  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  NAY  25,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.88  FOOT 
ON  OCT.  17,  1974. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1965  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.95  6.57 

6.02 

8.34 

7.74 

4.91 

2.26 

2.71 

2.33 

3.14 

3.15 

2 

8.76  6.77 

6.02 

8.39 

7.64 

4.77 

2.50 

2.82 

2.72 

2.19 

3.22 

3 

8.59  6.85 

6.05 

8.43 

7.52 

4.66 

2.47 

2.75 

2.60 

2.39 

3.40 

4 

8.41  6.78 

6.10 

8.48 

7.43 

4.57 

2.56 

2.82 

2.51 

2.28 

3.27 

5 

8.42  6.83 

6.11 

8.57 

7.31 

4.48 

2.57 

2.99 

2.40 

2.57 

3.39 

6 

8.18  6.94 

6.15 

8.61 

7.20 

4.60 

2.42 

3.00 

1.29 

2.78 

3.53 

7 

7.92  6.95 

6.21 

8.56 

7.16 

4.57 

2.58 

2.93 

1.60 

2.93 

3.64 

8 

7.60  7.01 

6.36 

9.09 

7.16 

4.56 

2.68 

2.76 

2.10 

2.87 

3.76 

9 

7.30  7.04 

6.40 

9.14 

7.12 

4.42 

2.78 

2.67 

2.05 

2.63 

3.90 

10 

6.98  7.02 

6.41 

9.13 

7.14 

4.25 

2.59 

2.75 

2.02 

2.66 

3.96 

11 

6.74  7.10 

6.50 

8.97 

7.22 

4.09 

2.30 

2.64 

2.00 

2.64 

4.21 

12 

6.54  7.15 

6.60 

8.86 

7.26 

3.93 

2.23 

2.80 

2.10 

2.67 

4.43 

13 

6.41  7.20 

6.70 

8.76 

7.16 

3.74 

2.09 

2.78 

1.95 

2.63 

4.65 

14 

6.28  7.14 

6.84 

8.72 

7.06 

3.56 

2.06 

2.73 

2.06 

2.76 

4.84 

15 

6.11  7.06 

7.05 

8.81 

6.95 

3.38 

2.41 

2.84 

1.95 

2.82 

4.85 

16 

5.90  6.99 

7.10 

8.75 

6.83 

3.26 

2.09 

2.80 

1.73 

2.76 

5.06 

17 

5,95  7.20 

7.15 

8.64 

6.66 

3.04 

2.41 

2.58 

1.99 

2.78 

5.26 

18 

5.88  7.11 

7.29 

8.60 

6.55 

2.98 

2.53 

2.62 

1.84 

2.83 

5.44 

19 

5.86  6.95 

7.32 

8.55 

6.40 

3.11 

2.16 

2.55 

1.65 

2.91 

5.54 

20 

6.21  6.86 

7.36 

8.47 

6.19 

2.98 

2.12 

1.81 

1.90 

3.15 

5.74 

21 

6.25  6.76 

7.35 

8.37 

6.07 

3.11 

2.17 

2.16 

1.76 

2.91 

6.04 

22 

5.94  6,77 

7.43 

8.31 

5.95 

3.16 

2.01 

2.34 

1.83 

2.90 

6.04 

23  F 

8.61 

5.97  6.69 

7.54 

8.27 

5.80 

3.13 

2.16 

2.35 

1.92 

3.01 

6.25 

24 

8.85 

6.20  6.51 

7.50 

8.34 

5.61 

3.06 

2.07 

2.50 

2.35 

2.68 

6.13 

25 

8.88 

6.26  6.38 

7.67 

8.31 

5.50 

2.96 

2.05 

2.13 

2.39 

2.81 

6.10 

26 

8.97 

6.31  6.31 

8.01 

8.22 

5.36 

2.91 

2.20 

1.85 

2.54 

2.95 

6.14 

27 

9.02 

6.36  6.32 

8.11 

8.14 

5.26 

2.79 

2.32 

1.66 

2.77 

3.01 

6.16 

28 

9.16 

6.45  6.25 

8.17 

8.01 

5.24 

2.65 

2.33 

1.99 

3.05 

3.00 

6.16 

29 

9.26 

.  6.37 

8.25 

7.91 

5.10 

2.46 

2.24 

2.30 

3.12 

3.07 

6.10 

30 

31 

9.30 

9.14 

.  6.11 

.  6.05 

8.34 

7.83 

7.81 

5.02 

2.34 

2.36 

2.25 
2.55  • 

2.46 

3.11 

3.07 

3.12 

6.11 

6.08 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

9.02 

6.88 

6.78 

7.00 

8.50 

6.55 

3.57 

2.33 

2.54 

2.22 

2.79 

4.92 

MAX 

9.30 

8.95 

7.20 

8.34 

9.14 

7.74 

4.91 

2.78 

3.00 

3.12 

3.15 

6.25 

MIN 

8.61 

5.86 

6.05 

6.02 

7.81 

5.02 

2.34 

2.01 

1.66 

1.29 

2.19 

3.15 

DAYS 

9 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  343 

F=NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  5.01. 

HIGHEST  STAGE  UAS  9.32  AT  10:30  A.M.  ON  JAN  29. 
LOWEST  STAGE  UAS  1.02  ON  OCT  6. 


MILY  STAfiE  FW  1991 

EAIPL  MMOU  PIT  AT  lAYOU  FOROOCME  <LA.)  (ABOVE  STATE  HUY.  10) 

LOCATION.  LAT.  3O-A0-O7.  LONG.  91-39-30.  ON  NORTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LOWER 
JUNCTION  WITH  BAYOU  FMOOCHE,  SIX  NILES  EAST  OF  NELVILLE.  LA.  (STA.  52040l2B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  m3,  19U,  1947,  AND  1950  TO  1955.  DAILY,  194B,  1949,  AND 
NAY  22.  1958  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGIKST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.10  FEET  ON  NAY  18,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
OCT.  4,  1954,  AND  LATER  DATES. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20.49 

21.40 

20.60 

19.64 

20.46 

20.07 

20.10 

19.50 

19.60 

19.43 

19.61 

19.60 

2 

20.50 

21.18 

20.59 

19.60 

20.50 

20.00 

20.09 

19.49 

19.60 

19.43 

19.58 

19.67 

3 

21.39 

21.03 

20.48 

19.54 

20.43 

19.97 

20.07 

19.48 

19.59 

19.43 

19.53 

19.72 

4 

21.13 

20.89 

20.39 

19.50 

20.34 

19.91 

20.00 

19.44 

19.59 

19.42 

19.51 

19.70 

5 

21.01 

21.15 

20.37 

19.50 

20.23 

19.87 

19.98 

19.43 

19.62 

19.41 

19.51 

19.70 

6 

20.95 

21.15 

20.30 

19.50 

20.15 

19.80 

19.94 

19.42 

19.65 

19.40 

19.50 

19.70 

7 

21.33 

20.94 

20.27 

19.52 

20.09 

19.79 

19.94 

19.41 

19.75 

19.40 

19.50 

19.69 

A 

21.14 

20.77 

20.20 

19.55 

20.69 

19.73 

19.93 

19.41 

19.92 

19.40 

19.51 

19.69 

9 

21.01 

20.90 

20.25 

19.60 

20.80 

19.70 

20.28 

19.40 

19.77 

19.40 

19.50 

19.68 

10 

22.12 

20.53 

20.25 

19.63 

21.00 

19.65 

20.01 

19.40 

19.70 

19.40 

19.50 

19.70 

11 

22.69 

20.59 

20.21 

19.70 

20.80 

19.65 

19.91 

19.54 

19.61 

19.40 

19.50 

19.70 

12 

21.97 

20.60 

20.14 

19.71 

20.60 

19.68 

19.84 

19.55 

19.58 

19.40 

19.51 

19.70 

13 

21.70 

20.50 

20.08 

19.73 

20.42 

19.64 

19.79 

19.52 

19.53 

19.40 

19.52 

19.69 

14 

21.59 

20.41 

20.03 

19.76 

20.29 

19.64 

19.72 

19.50 

19.50 

19.41 

19.52 

20.00 

15 

21.58 

20.30 

20.01 

20.60 

20.35 

19.61 

19.71 

19.50 

19.49 

19.42 

19.53 

19.81 

16 

21.40 

20.33 

19.99 

20.32 

20.29 

19.60 

19.72 

19.51 

19.49 

19.41 

19.54 

19.74 

17 

21.22 

20.30 

20.08 

20.29 

20.17 

19.61 

19.70 

19.50 

19.45 

19.40 

19.58 

19.70 

18 

21.03 

20.24 

20.09 

20.50 

21.08 

19.67 

19.67 

19.49 

19.44 

19.40 

19.59 

19.67 

19 

21.02 

20.24 

20.09 

20.60 

20.51 

19.65 

19.63 

19.48 

19.42 

19.40 

19.60 

19.62 

20 

20.89 

21.41 

20.08 

20.53 

20.30 

19.69 

19.60 

19.44 

19.39 

19.40 

19.80 

20.39 

21 

20.72 

21.98 

20.10 

20.41 

20.50 

19.71 

19.60 

19.43 

19.38 

19.40 

19,79 

20.42 

22 

20.62 

21.72 

20.13 

20.29 

20.30 

19.73 

19.59 

19.42 

19.36 

19.40 

19.75 

20.39 

23 

20.56 

21.41 

19.93 

20.19 

20.11 

19.69 

19.58 

19.40 

19.35 

19.43 

19.70 

20.32 

24 

20.79 

21.23 

19.82 

20.11 

20.30 

19.61 

19.51 

19.40 

19.39 

19.42 

19.69 

20.22 

25 

20.88 

21.09 

19.77 

20.10 

20.20 

20.20 

19.51 

19.39 

19.48 

19.42 

19.64 

20.15 

26 

20.78 

20.92 

19.n 

20.00 

20.30 

20.35 

19.50 

19.39 

19.47 

19.41 

19.61 

20.10 

27 

20.67 

20.82 

19.65 

19.98 

20.27 

20.35 

19.50 

19.39 

19.45 

19.45 

19.61 

20.08 

28 

20.60 

20.70 

19.62 

19.91 

20.20 

20.26 

19.50 

19.39 

19.44 

19.46 

19.60 

20.08 

29 

20.51 

19.69 

20.39 

20.17 

20.19 

19.50 

19.39 

19.44 

19.45 

19.59 

20.00 

30 

22.18 

19.69 

20.53 

20.11 

20.12 

19.50 

19.39 

19.45 

19.50 

19.60 

20.00 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

21.16 

20.88 

20.07 

19.97 

20.39 

19.84 

19.76 

19.45 

19.53 

19.42 

19.58 

19.89 

MAX 

22.69 

21.98 

20.60 

20.60 

21.08 

20.35 

20.28 

19.55 

19.92 

19.50 

19.80 

20.42 

WIN 

20.49 

20.24 

19.62 

19.50 

20.09 

19.60 

19.50 

19.39 

19.35 

19.40 

19.50 

19.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  23.00  AT  11:45  P.M.  ON  JAN  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  19.34  ON  SEP  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

EA8PL  BORROW  PIT  AT  BAYOU  FORDOCHE  (LA.)  (BELOW  STATE  HWY.  10) 

LOCATION.  LAT.  30-40-04,  LONG.  91-39-31.  ON  SOUTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LOWER 
JUNCTION  WITH  BAYOU  f6R0OCHE.  SIX  NILES  EAST  OF  HELVILLE,  LA.  (STA.  5208012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1947,  AND  1950  TO  1955.  DAILY,  1948,  1949,  AND  NAY  22,  1958 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.0  FEET  ON  HAY  18,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
OCT.  5,  1953,  AND  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.86 

18.51 

19.17 

16.29 

18.85 

16.73 

17.35 

15.65 

15.70 

15.99 

16.40 

16.80 

? 

16.90 

18.21 

19.14 

16.32 

18.77 

16.59 

16.98 

15.64 

15.70 

15.99 

16.38 

16.85 

3 

18.66 

18.00 

18.81 

16.30 

18.68 

16.42 

16.65 

15.61 

15.70 

15.99 

16.35 

16.89 

4 

18.29 

17.78 

18.50 

16.30 

18.50 

16.36 

16.48 

15.60 

15.70 

15.99 

16.33 

16.88 

5 

17.80 

18.46 

18.07 

16.23 

18.30 

16.30 

16.40 

15.60 

15.71 

15.99 

16.31 

16.85 

6 

17.45 

18.32 

17.74 

16.20 

17.93 

16.28 

16.33 

15.60 

15.72 

■HgW 

16.30 

16.82 

7 

17.83 

18.02 

17.40 

16.18 

17.52 

16.22 

15.59 

BrVrTH 

16.82 

8 

17.66 

17.73 

17.05 

16.15 

18.64 

16.18 

16.25 

15.60 

B~^~liiB 

16.82 

9 

17.47 

17.65 

16.70 

16.05 

20.51 

16.12 

16.93 

15.58 

H  KU 

16.85 

10 

19.40 

17.30 

16.56 

15.98 

16.81 

m  t 

16.88 

11 

21.75 

17.20 

16.52 

15.98 

B  iB 

16.34 

16.03 

16.29 

16.88 

1? 

20.99 

17.13 

16.47 

15.93 

kiiirjA 

16.19 

15.70 

BL'Mv.B 

16.30 

16.89 

13 

20.96 

17.05 

16.48 

15.93 

■  L*U.‘&S 

H  Am  iH 

16.05 

15.70 

BLiC*^.B 

BMii%B 

16.31 

14 

20.92 

16.99 

16.40 

Kk'Jr'V.S 

15.97 

15.69 

BkmvlB 

16.11 

16.32 

15 

20.95 

16.90 

16.39 

17.80 

19.17 

15.91 

16.14 

16.32 

1 :  ^ 

16 

20.90 

16.90 

16.39 

18.13 

19.49 

BrBiwB 

15.96 

B  !w?iB 

16.13 

16.32 

16.85 

17 

20.79 

16.89 

16.42 

18.30 

19.10 

16.07 

15.85 

15.67 

B~^wTiB 

16.12 

16.32 

16.82 

18 

16.80 

16.35 

18.53 

21.00 

16.11 

■MEm 

15.64 

B~)wTiB 

16.12 

16.35 

16.81 

19 

16.75 

16.43 

19.10 

16.10 

15.77 

15.64 

B 

16.11 

16.40 

16.82 

20 

19.70 

16.37 

20.11 

16.05 

15.72 

B 

16.10 

16.50 

?1 

21.65 

16.34 

18.79 

20.39 

16.10 

15.70 

16.09 

16.51 

17.29 

?? 

F  17.38 

21.16 

16.34 

20.13 

15.69 

15.60 

BLwi;B 

16.09 

16.53 

17.22 

23 

17.30 

20.76 

16.50 

18.09 

19.65 

16.13 

15.67 

15.60 

BtW/B 

16.20 

16.60 

17.18 

24 

17.44 

20.57 

16.42 

17.70 

19.45 

16.14 

15.63 

15.58 

Btvnifl 

16.22 

16.63 

17.11 

25 

17.68 

20.35 

16.37 

17.50 

19.10 

19.83 

15.60 

15.55 

15.91 

16.22 

16.70 

26 

17.50 

20.06 

16.34 

17.30 

18.79 

19.70 

15.60 

15.56 

15.94 

16.20 

16.70 

17.02 

27 

17.33 

19.80 

16.31 

18.48 

19.37 

15.60 

15.55 

15.94 

16.23 

16.72 

17.00 

28 

17.23 

19.48 

16.30 

18.03 

18.89 

15.60 

15.58 

16.26 

16.72 

16.99 

29 

17.12  - 

16.32 

mam 

17.63 

18.40 

15.61 

15.65 

15.56 

15.56 

15.98 

16.30 

16.35 

16.75 

16.79 

16.92 

16.93 

31 

16.30 

16.99 

15.66 

15.63 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

18.67 

18.43 

16.88 

17.15 

19.16 

16.75 

16.07 

15.62 

15.89 

16.12 

16.44 

16.95 

MAX 

21.75 

21.65 

19.17 

19.10 

21.00 

19.83 

17.35 

15.70 

16.46 

16.38 

16.79 

17.30 

MIN 

16.86 

16.75 

16.30 

15.93 

16.99 

16.04 

15.60 

15.53 

15.70 

15.99 

16.29 

16.80 

DAYS 

27 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

28 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

359 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  16.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  22.15  AT  MIDNIGHT  ON  JAN  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  15.50  ON  AUG  10. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

EABPL  aORROW  PIT  AT  LOTTIE.  LA.  (ABOVE  U.  S.  HUY.  190) 

LOCATION.  LAT.  30-33-27,  LONG.  91-39-27.  ON  NORTH  END  OF  U.  S.  HIGHUAY  190  CULVERT. 

(STA.  5212012B.} 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  UAS  KNOUN  AS  BAYOU  FOROaHE-LOTTIE  BORROU  PIT  FROM  1937  TO  1939. 

ADO  0.1  TO  STAGES  FROM  1945  TO  1964. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1948,  AND  1950  TO  1956.  DAILY,  1949,  AND  AUG.  8,  1956, 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  25.8  FEET  OH  AUG.  8.  1940.  LOUEST,  7.21  FEET 
ON  OCT.  22,  1991. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7.82 

10.25 

9.30 

7.78 

10.75 

8.40 

8.41 

7.69 

7.90 

7.51 

7.93 

7.80 

? 

7.80 

9.55 

10.29 

7.75 

9.71 

8.27 

8.39 

7.64 

7.82 

7.52 

8.00 

7.85 

3 

12.70 

9.27 

9.47 

7.74 

9.39 

8.20 

8.30 

7.61 

7.78 

7.51 

7.88 

8.07 

4 

10.75 

9.02 

9.00 

7.72 

9.29 

8.20 

8.21 

7.60 

7.70 

7.50 

7.80 

8.00 

5 

9.69 

10.50 

8.80 

7.70 

9.30 

8.27 

8.14 

7.60 

7.70 

7.50 

7.75 

7.95 

6 

9.30 

10.79 

8.63 

7.70 

8.95 

8.20 

8.09 

7.61 

7.70 

7.49 

7.78 

7.90 

7 

9.99 

9.78 

8.60 

7.68 

8.60 

8.10 

8.03 

7.63 

7.88 

7.49 

7.80 

7.89 

8 

9.48 

9.25 

8.43 

7.67 

11.60 

8.00 

8.38 

7.61 

9.17 

7.49 

7.81 

7.85 

9 

9.15 

8.97 

8.30 

7.64 

14.60 

7.93 

8.17 

7.60 

8.64 

7.49 

7.80 

7.82 

10 

11.40 

8.78 

8.20 

7.62 

13.89 

7.90 

8.19 

7.60 

8.23 

7.49 

7.80 

7.83 

11 

15.31 

8.60 

8.13 

7.63 

14.09 

7.90 

8.40 

7.61 

8.03 

7.49 

7.81 

7.80 

1? 

12.00 

8.49 

8.10 

7.61 

11.70 

7.90 

8.20 

7.68 

7.96 

7.47 

7.82 

7.80 

13 

10.44 

8.38 

8.01 

7.60 

10.33 

7.85 

8.01 

7.69 

7.90 

7.43 

7.83 

7.82 

14 

9.80 

8.38 

8.00 

7.63 

9.70 

7.83 

7.91 

7.71 

7.85 

7.42 

7.81 

8.29 

15 

9.73 

8.30 

7.95 

11.90 

9.81 

7.80 

7.84 

7.71 

7.81 

7.40 

7.81 

8.38 

16 

9.70 

8.18 

7.91 

10.07 

10.75 

7.79 

7.81 

7.70 

7.79 

7.39 

7.81 

8.19 

17 

9.40 

8.06 

8.05 

9.41 

9.86 

7.75 

7.81 

7.68 

7.71 

7.35 

7.82 

8.00 

18 

10.11 

8.02 

8.03 

9.41 

10.90 

7.90 

7.80 

7.64 

7.70 

7.31 

7.84 

7.93 

19 

10.41 

8.02 

7.98 

10.06 

11.15 

7.81 

7.77 

7.62 

7.68 

7.30 

7.87 

7.89 

20 

9.77 

12.53 

7.94 

9.40 

10.12 

7.80 

7.73 

7.61 

7.65 

7.28 

7.99 

7.82 

21 

9.29 

12.90 

7.84 

8.93 

10.62 

7.75 

7.70 

7.60 

7.63 

7.23 

8.00 

7.80 

2? 

9.00 

12.80 

7.86 

8.70 

10.31 

7.75 

7.70 

7.60 

7.60 

7.22 

8.03 

7.90 

23 

8.79 

10.90 

7.85 

8.60 

9.56 

7.75 

7.70 

7.60 

7.60 

7.74 

7.70 

8.00 

24 

9.21 

9.85 

7.84 

8.48 

11.38 

7.74 

7.69 

7.60 

7.59 

7.70 

7.70 

8.03 

25 

9.88 

9.49 

7.84 

8.62 

11.20 

11.00 

7.69 

7.62 

7.60 

7.60 

7.70 

8.00 

26 

9.30 

9.24 

7.81 

8.62 

10.10 

9.90 

7.69 

7.63 

7.59 

7.58 

7.69 

8.00 

27 

9.00 

9.00 

7.80 

9.11 

9.30 

9.03 

7.69 

7.66 

7.57 

7.61 

7.61 

7.93 

28 

8.90 

8.82 

7.80 

8.98 

8.90 

9.29 

7.68 

7.70 

7.52 

7.70 

7.60 

7.90 

29 

8.73 

7.83 

9.70 

8.69 

8.72 

7.67 

7.70 

7.51 

7.51 

7.72 

7.80 

7.60 

7.78 

7.90 

7.89 

31 

11!28 

8.40 

7.65 

THE  FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.00 

9.50 

8.23 

8.65 

10.37 

8.24 

7.94 

7.65 

7.81 

7.50 

7.81 

7.94 

MAX 

15.31 

12.90 

10.29 

11.91 

14.60 

11.00 

8.41 

7.90 

9.17 

7.81 

8.03 

8.38 

MIN 

7.80 

8.02 

7.79 

7.60 

8.40 

7.74 

7.65 

7.60 

7.51 

7.22 

7.60 

7.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.47. 

HIGffiST  STAGE  UAS  15.43  AT  5:00  A.M.  ON  JAN  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  7.21  ON  OCT  22. 


OAKY  STAGE  FOU  1991 

EABPL  BORROU  PIT  AT  LOTTIE,  LA.  (BELOW  U.  S.  HWY.  190) 
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LOCATIOM.  LAT.  30-33-24,  LONG.  91-39-27.  OH  SOUTH  END  OF  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT. 

(STA.  5216012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AHO  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  FORDOCHE-LOTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1939.  ADO  0.1 
TO  STAGES  FROM  1945  TO  1964. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  1948,  AND  1950.  DAILY,  1949,  AND  MAR.  8,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.5  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  NAY,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  11, 

1963,  AND  LATER  DATES.  EXTREMES  HAVE  BEEN  BEEN  CORRECTED. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7.60 

10.11 

8.62  F 

6.99 

10.59 

8.15 

7.97 

7.81 

7.87 

7.73 

2 

7.51 

9.40 

10.19 

9.55 

7.92 

7.81 

7.72 

7.95 

7.80 

3 

12.58 

9.08 

9.37 

9.21 

7.70 

7.70 

7.78 

7.80 

8.00 

4 

10.60 

8.85 

8.90 

9.09 

7.61 

7.57 

7.60 

7.70 

7.91 

5 

9.52 

10.25 

8.69 

9.11 

7.63 

7.40  F 

6.70 

7.60 

7.67 

7.86 

6 

9.12 

10.59 

8.50 

8.71 

7.51 

7.30 

7.60 

7.70 

7.81 

7 

9.81 

9.59 

8.43 

8.35 

7.40 

7.48 

7.80  F 

6.70 

7.75 

7.80 

8 

9.31 

9.09 

8.28  F 

6.60 

11.50 

7.20 

8.09 

9.09 

7.78 

7.80 

9 

9.05 

8.80 

8.10 

14.40 

7.10 

7.78 

8.50 

7.75 

7.79 

10 

11.30 

8.62 

7.98 

13.60 

7.02 

7.60 

F 

8.08 

7.74 

7.78 

11 

15.20 

8.47 

7.85 

14.00 

7.02 

7.78 

7.77 

7.73 

12 

11.89 

8.30 

7.78 

11.55 

7.08 

7.50 

7.78 

7.72 

13 

10.30 

8.22 

7.68  F 

7.09 

10.29 

7.02 

7.29  F 

6.90 

7.78 

7.78 

14 

9.67 

8.20 

7.59  F 

7.09 

9.58 

7.01 

7.09 

7.08 

7.78 

8.20 

15 

9.60 

8.15 

7.50 

11.85 

9.68 

7.01  F 

7.00 

7.04 

F 

6.70 

7.78 

8.28 

16 

9.60 

7.99 

7.44 

10.47 

10.63 

7.01 

7.09  F 

7.11 

7.79 

8.05 

17 

9.30 

7.81 

7.82 

9.34 

9.73 

7.00 

7.27 

7.10 

7.80 

7.88 

18 

10.00 

7.80 

7.85 

9.30 

10.72 

7.42 

7.30 

7.08 

7.80 

7.69 

19 

10.32 

7.78 

7.71 

9.93 

11.00 

7.10 

7.40 

7.04 

7.80 

7.63 

20 

9.64 

12.40 

7.60 

9.29 

10.00 

7.03 

7.47 

7.03 

7.94 

7.25 

21 

9.20 

12.80 

7.40 

8.84 

10.49 

7.03 

7.49 

7.02 

7.90 

7.20 

22 

8.93 

12.74 

7.38 

8.58 

10.22 

7.03 

7.50 

7.00  F 

6.70 

7.91 

7.38 

23 

8.70 

10.70 

7.29 

8.42 

9.42 

7.02 

7.52 

6.99 

7.10 

7.15 

7.59 

24 

9.15 

9.78 

7.22 

8.28 

11.26 

F 

6.70 

7.53 

6.97 

7.30 

7.04 

7.64 

25 

9.80 

9.38 

7.20 

8.40 

11.10 

7.56  F 

7.15 

7.40 

7.03 

7.65 

26 

9.28 

9.12 

7.20 

8.45 

10.00 

F  9.45 

7.58 

7.49 

7.19 

7.53 

27 

8.95 

8.89 

7.19 

8.98 

9.17 

8.90 

7.60 

7.53 

7.38 

7.50 

28 

8.85 

8.70 

7.10 

8.85 

8.70 

9.12 

7.63 

7.61 

7.45 

7.51 

29 

8.67 

7.16 

9.65 

8.42 

8.50  F 

6.80 

7.66 

7.65 

7.51 

7.37 

30 

11.90 

7.11 

11.80 

8.19 

8.20 

7.67  F 

6.80 

7.72 

7.70 

7.39 

31 

8.11 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.89 

9.34 

7.87 

8.91 

10.21 

7.54 

7.46 

7.39 

7.47 

7.30 

7.67 

7.70 

MAX 

15.20 

12.80 

10.19 

11.85 

14.40 

9.45 

8.09 

7.80 

9.09 

7.74 

7.95 

8.28 

MIN 

7.51 

7.78 

7.10 

6.60 

8.11 

7.00 

6.70 

6.70 

6.80 

6.70 

7.03 

7.20 

DAYS 

31 

28 

30 

20 

31 

28 

17 

20 

21 

12 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  299 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.35. 

HIGHEST  STAGE  HAS  15.34  AT  4:30  A.M.  ON  JAN  11. 
LOWEST  STAGE  HAS  6.60  ON  APR  8. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
EABPL  BORROU  PIT  HEAR  HARINGOUIN.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-00,  LONG.  91-32-40.  ON  BORROU  PIT  BRIDGE,  TUO  NILES  SOUTHWEST  OF  NARINGQUIN.  LA. 
(STA.  52200120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NAR.  10,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.54  FEET  ON  OCT.  4,  1964.  LOWEST,  0.5  FOOT  ON  HOV.  12,  1953. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.97 

5.90 

6.06 

3.20 

6.31 

6.13 

3.49 

1.75 

3.88 

2.88 

2.48 

2.69 

2 

2.85 

5.50 

6.90 

3.11 

5.99 

5.93 

3.35 

1.71 

2.99 

2.80 

2.42 

2.72 

3 

6.81 

5.30 

6.40 

3.09 

6.86 

5.73 

3.49 

1.68  F 

2.60 

2.74 

2.42 

3.09 

4 

6.30 

5.19 

6.19 

2.98 

6.89 

5.52 

3.29 

1.61  F 

2.58 

2.69 

2.50 

3.21 

5 

4.77 

6.40 

6.10 

2.90 

6.60 

5.31 

3.49 

1.60 

3.00 

2.61 

2.67 

3.30 

6 

4.15 

6.85 

6.08 

2.88 

6.27 

5.20 

3.56 

1.70 

3.35 

2.56 

2.79 

3.28 

7 

5.37 

6.10 

5.80 

2.85 

6.18 

5.14 

3.90 

1.80 

4.64 

2.49 

2.82 

3.25 

8 

4.70 

5.81 

5.56 

2.80 

8.31 

4.96 

4.91 

2.00 

5.10 

2.48 

2.82 

3.24 

9 

4.17 

5.67 

5.39 

2.90 

10.20 

4.78 

4.79 

2.01 

4.50 

2.42 

2.80 

3.19 

10 

4.90 

5.51 

5.20 

2.80 

10.50 

4.67 

4.78 

2.02 

3.99 

2.39 

2.77 

3.18 

11 

10.90 

5.37 

5.02 

2.90 

10.55 

4.56 

4.65 

2.12 

3.57 

2.33 

2.74 

3.09 

12 

7.82 

5.22 

4.89 

3.00 

8.27 

4.54 

4.49 

2.18 

3.21 

2.30 

2.71 

3.04 

13 

6.01 

5.11 

4.70 

3.07 

7.71 

4.43 

4.27 

1.91 

3.01 

2.29 

2.69 

3.01 

14 

5.42 

4.92 

4.50 

3.10 

7.59 

4.36 

4.01 

1.71 

2.90 

2.27 

2.65 

4.00 

15 

5.40 

4.60 

4.34 

6.38 

7.88 

4.25 

3.82 

1.65 

2.83 

2.25 

2.62 

4.00 

16 

5.43 

4.60 

4.20 

5.26 

7.97 

4.11 

3.60 

1.70 

2.80 

2.20 

2.60 

3.76 

17 

5.20 

4.42 

4.48 

4.45 

7.59 

4.00 

3.41 

2.12 

2.81 

2.17 

2.58 

3.60 

18 

5.09 

4.33 

4.38 

4.51 

7.60 

3.98 

3.20 

1.94 

2.81 

2.13 

2.56 

3.48 

19 

6.23 

4.25 

4.38 

5.60 

7.60 

4.03 

3.01 

1.89 

2.81 

2.10 

2.55 

3.38 

20 

5.62 

9.70 

4.29 

5.10 

7.38 

3.99 

2.81 

1.80 

2.80 

2.08 

2.64 

3.38 

21 

5.11 

9.20 

4.19 

5.09 

7.48 

3.92 

2.60 

1.72 

2.79 

2.04 

2.66 

3.41 

22 

5.02 

9.05 

4.19 

5.00 

7.20 

3.83 

2.61 

1.69 

2.76 

2.02 

2.62 

3.49 

23 

4.90 

7.13 

3.97 

4.87 

6.99 

3.72 

2.32 

1.67 

2.74 

2.05 

2.70 

3.51 

24 

5.09 

6.60 

3.85 

4.79 

8.31 

3.68 

2.21 

1.63 

2.72 

2.04 

2.80 

3.52 

25 

6.09 

6.37 

3.78 

4.71 

7.40 

5.40 

2.12 

1.61 

2.91 

2.03 

2.90 

3.42 

26 

5.45 

6.19 

3.70 

4.76 

7.15 

4.69 

1.91 

1.62 

3.14 

2.02 

2.89 

3.40 

27 

5.20 

6.15 

3.76 

5.06 

6.89 

4.08 

1.90 

1.65 

3.16 

2.09 

8.81 

3.40 

28 

5.23 

5.99 

3.54 

5.01 

6.71 

4.60 

2.22 

1.85 

3.10 

2.35 

2.78 

3.32 

29 

5.20 

3.44 

8.10 

6.58 

3.97 

2.10 

1.86 

3.01 

2.40 

2.70 

3.25 

30 

7.23 

6.92 

3.31 

7.47 

6.36 

3.71 

1.93 

1.82 

1.83 

2.93 

2.40 

2.69 

3.22 

3  •  Uc 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.53 

5.98 

4.71 

4.26 

7.47 

4.57 

3.23 

1.84 

3.18 

2.32 

2.88 

3.33 

MAX 

10.90 

9.70 

6.90 

8.10 

10.55 

6.13 

4.91 

3.02 

5.10 

2.88 

8.81 

4.00 

MIN 

2.85 

4.25 

3.29 

2.80 

5.99 

3.68 

1.82 

1.60 

2.58 

2.02 

2.45 

2.69 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.10. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.60  AT  1:00  P.M.  ON  NAY  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  1 .60  ON  AUG  4  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
EABPL  BORROU  PIT  (LS)  AT  RAHAH,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-24-05,  LONG.  91-30-37.  ON  BORROU  PIT  BRIDGE  APPROXIMATELY  800  FEET  NORTH  OF 
INTERSTATE  10.  (STA.  52240120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1935.  1937,  1944  TO  1946,  AND  1953  TO  1954.  DAILY,  JAN.  13, 
1948  TO  DEC.  31,  1952,  ANO  FEB.  21,  1^  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.73  FEET  ON  APR.  22,  1979.  LOUEST,  0.29  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  ( 

1983  ADJ.  ] 

1 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.35 

5.30  5.99 

3.20 

5.90 

6.14 

3.40 

1.43 

2.40 

1.50 

2.30 

1.90 

? 

2.35 

5.24  6.18 

3.11 

5.82 

5.99 

3.30 

1.32 

2.34 

1.60 

2.30 

2.01 

3 

2.80 

5.16  6.15 

3.08 

6.33 

5.79 

3.39 

1.35 

2.37 

1.80 

2.11 

2.18 

4 

3.38 

5.09  6.10 

2.99 

6.60 

5.59 

3.25 

1.35 

2.35 

1.83 

1.94 

2.20 

5 

3.10 

5.55  6.01 

2.92 

6.40 

5.32 

3.42 

1.53 

2.40 

1.85 

1.71 

2.00 

6 

3.01 

5.90  5.94 

2.89 

6.23 

5.20 

3.56 

1.73 

2.60 

1.60 

1.56 

1.90 

7 

3.25 

5.80  5.72 

2.80 

6.14 

5.13 

3.90 

1.87 

3.21 

1.25 

1.59 

1.91 

8 

3.25 

5.69  5.52 

2.81 

7.29 

4.98 

4.76 

2.01 

3.59 

1.20 

1.54 

1.92 

9 

3.20 

5.59  5.34 

2.87 

8.18 

4.80 

4.70 

2.02 

3.50 

1.31 

1.45 

1.89 

10 

3.70 

5.47  5.17 

2.80 

8.60 

4.64 

4.74 

2.01 

3.23 

1.35 

1.28 

1.90 

11 

7.05 

5.31  4.98 

2.89 

8.98 

4.58 

4.62 

2.15 

2.96 

1.40 

1.21 

1.85 

1? 

5.59 

5.19  4.80 

2.90 

7.90 

4.50 

4.48 

2.20 

2.60 

1.50 

1.25 

1.93 

13 

5.12 

5.10  4.65 

2.95 

7.63 

4.40 

4.29 

1.89 

2.40 

1.49 

1.30 

2.17 

14 

5.00 

4.90  4.49 

3.00 

7.49 

4.33 

4.05 

1.61 

2.25 

1.43 

1.30 

2.30 

15 

4.99 

4.64  4.31 

4.09 

7.72 

4.27 

3.85 

1.60 

2.19 

1.41 

1.42 

2.41 

16 

4.93 

4.55  4.20 

3.99 

7.65 

4.13 

3.64 

1.68 

2.11 

1.29 

1.50 

2.50 

17 

4.88 

4.40  4.37 

3.92 

7.46 

4.02 

3.44 

1.72 

1.95 

1.19 

1.55 

2.39 

18 

4.82 

4.25  4.31 

4.11 

7.40 

3.96 

3.23 

1.80 

1.80 

1.20 

1.71 

2.30 

19 

5.10 

4.19  4.30 

4.71 

7.39 

4.01 

3.01 

1.80 

1.80 

1.10 

1.92 

2.30 

20 

5.01 

7.30  4.23 

4.85 

7.21 

3.97 

2.80 

1.63 

1.62 

1.10 

2.10 

2.28 

?1 

4.88 

7.01  4.14 

4.98 

7.21 

3.91 

2.60 

1.49 

1.32 

1.22 

2.25 

2.30 

22 

4.86 

7.20  4.10 

4.90 

7.10 

3.81 

2.60 

1.40 

1.32 

1.35 

2.13 

2.36 

73 

4.77 

6.50  3.95 

4.79 

6.96 

3.71 

2.39 

1.38 

1.60 

1.50 

1.97 

2.51 

24 

4.81 

6.35  3.84 

4.78 

7.60 

3.61 

2.22 

1.41 

1.80 

1.60 

1.90 

2.55 

25 

5.19 

6.27  3.72 

4.70 

7.10 

3.81 

2.10 

1.42 

1.80 

1.60 

1.73 

2.52 

26 

5.10 

6.13  3.64 

4.79 

7.00 

3.74 

1.90 

1.50 

1.67 

1.80 

1.53 

2.50 

27 

5.01 

6.04  3.66 

4.95 

6.86 

3.70 

1.84 

1.58 

1.55 

2.30 

1.87 

2.50 

28 

5.09 

5.92  3.50 

5.05 

6.73 

3.99 

1.71 

1.80 

1.41 

2.40 

1.81 

2.50 

29 

5.08 

.  3.40 

5.40 

6.54 

3.74 

1.60 

1.83 

1.36 

2.30 

1.70 

2.50 

30 

5.40 

.  3.32 

6.17 

6.38 

3.59 

1.51 

1.79 

1.43 

2.19 

1.80 

2.49 

31 

6.30 

2.25 

2.45 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.47 

5.57  4.62 

3.91 

7.10 

4.45 

3.15 

1.69 

2.16 

1.58 

1.72 

2.24 

MAX 

7.05 

7.30  6.18 

6.17 

8.98 

6.14 

4.76 

2.20 

3.59 

2.40 

2.30 

2.55 

MIN 

2.35 

4.19  3.29 

2.80 

5.82 

3.59 

1.35 

1.32 

1.32 

1.10 

1.21 

1.85 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.54. 

HIGHEST  STAGE  UAS  9.81  AT  3:00  P.M.  ON  HAY  10. 
LOUEST  STAGE  UAS  1.05  ON  KT  19  ANO  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FCIt  1991 
UPPER  GRAND  RIVER  (LS)  AT  DIKE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-13-33,  LONG.  91-25-11.  ON  BRIDGE  AT  JUNCTION  WITH  EABPL  BORROW  PIT. 
(STA.  S22S009.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERNITTENTLY,  1933  TO  1945.  DAILY,  APR.  1,  194«  TO  DATE. 


EXTRENES.  HIGHEST.  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD) 

13.0  FEET 

FROM  HAY 

2  TO  5, 

1933. 

LOWEST, 

(FROM 

INCONPLETE  RECORD)  NINUS  0.1  FOOT  ON  JAN. 

27.  1940. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.07 

5.55 

6.06 

3.72 

6.27 

3.63 

1.66 

2.55 

1.70 

2.56 

2.13 

2 

2.84 

5.45 

6.16 

3.56 

6.27 

3.51 

1.56 

2.61 

1.83 

2.56 

2.21 

3 

3.06 

5.46 

6.38 

3.45 

6.65 

3.52 

1.60 

2.60 

2.00 

2.40 

2.43 

4 

5.29 

6.33 

3.38 

6.84 

3.48 

1.64 

2.64 

2.05 

2.17 

2.42 

5 

3.54 

5.43 

6.27 

3.33 

6.91 

3.63 

1.76 

2.64 

2.06 

1.92 

2.22 

6 

3.51 

5.90 

6.07 

3.26 

6.82 

3.76 

1.97 

2.88 

1.85 

1.79 

2.14 

7 

3.64 

5.86 

5.86 

3.17 

6.73 

4.06 

2.11 

3.36 

1.45 

1.81 

2.15 

8 

3.86 

5.84 

5.67 

3.06 

6.89 

4.77 

2.24 

3.74 

1.40 

1.87 

2.13 

9 

3.81 

5.81 

5.47 

3.01 

7.30 

4.91 

2.27 

3.68 

1.53 

1.69 

2.12 

10 

3.90 

5.64 

5.11 

3.00 

7.53 

4.95 

2.25 

3.48 

1.58 

1.48 

2.14 

11 

5.02 

5.45 

5.13 

2.93 

7.61 

4.85 

2.41 

3.15 

1.59 

1.46 

2.09 

12 

5.32 

5.26 

4.87 

2.84 

7.67 

4.68 

2.49 

2.80 

1.70 

1.49 

2.16 

13 

5.38 

5.03 

4.69 

2.70 

7.63 

4.48 

2.11 

2.57 

1.69 

1.53 

2.34 

14 

5.38 

4.90 

4.44 

2.67 

7.68 

4.55 

4.27 

1.92 

2.45 

1.63 

1.52 

2.61 

15 

5.40 

4.81 

4.48 

3.49 

7.65 

4.44 

4.08 

1.83 

2.36 

1.59 

1.69 

2.73 

16 

5.37 

4.67 

4.33 

3.78 

7.58 

4.33 

3.88 

1.90 

2.31 

1.47 

1.73 

2.75 

17 

5.36 

4.52 

4.47 

3.95 

7.71 

4.23 

3.68 

1.93 

2.20 

1.39 

1.82 

2.63 

18 

5.37 

4.33 

4.53 

4.09 

7.82 

4.17 

3.47 

2.01 

2.07 

1.40 

1.97 

2.56 

19 

5.47 

4.03 

4.43 

4.63 

7.89 

4.25 

3.26 

2.02 

2.11 

1.29 

2.14 

2.54 

20 

5.49 

4.98 

4.36 

4.93 

7.90 

4.17 

3.03 

1.87 

1.91 

1.29 

2.37 

2.51 

21 

5.63 

5.75 

4.25 

5.15 

4.10 

2.88 

1.70 

1.55 

1.43 

2.48 

2.54 

22 

5.47 

6.22 

4.08 

5.22 

4.03 

2.81 

1.66 

1.58 

1.52 

2.33 

2.64 

23 

5.43 

6.46 

3.90 

3.94 

2.60 

1.61 

1.86 

1.73 

2.21 

2.74 

24 

5.16 

6.41 

3.69 

5.10 

3.85 

2.45 

1.68 

2.03 

1.83 

2.12 

2.83 

25 

5.34 

6.33 

3.86 

5.05 

3.89 

2.36 

1.71 

2.07 

1.89 

1.92 

2.82 

26 

5.31 

6.41 

3.81 

5.06 

3.91 

2.13 

1.81 

1.85 

2.08 

1.77 

2.76 

27 

5.32 

6.43 

3.67 

5.20 

3.91 

2.12 

1.85 

1.75 

2.61 

2.08 

2.77 

28 

5.31 

6.20 

3.49 

5.21 

4.02 

1.96 

2.08 

1.61 

2.68 

2.04 

2.78 

29 

5.28 

3.55 

5.25 

3.92 

1.89 

2.07 

1.53 

2.50 

1.88 

2.76 

30 

5.36 

3.34 

6.23 

3.79 

1.79 

2.00 

1.63 

2.41 

2.06 

2.77 

31 

5.45 

2.48 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

!  TABLE  ABOVE 

MEAN 

4.79 

5.51 

4.72 

4.01 

7.27 

4.09 

3.37 

1.93 

2.39 

1.80 

1.96 

2.49 

WAX 

5.63 

6.46 

6.38 

6.23 

7.90 

4.55 

4.95 

2.49 

3.74 

2.68 

2.56 

2.83 

NIN 

2.84 

4.03 

3.34 

2.67 

6.27 

3.79 

1.60 

1.56 

1.53 

1.29 

1.46 

2.09 

DAYS 

30 

28 

31 

29 

20 

17 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUHBER  OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

339 

THE  MEAN  STAGE 

FOR  THE  YEAR  WAS  3.55. 

HIGHEST 

STAGE 

(FRCN.  INCOMPLETE  RECORD)  WAS 

7.94  AT  4:00  P.M.  OH  HAY  19 

LOWEST  STAGE  WAS  1.26  ON  OCT  19. 


DAILY  STAGE  fOlt  1991 
8AYCU  GROSSE  TETE  AT  ERISCOVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-3S-06,  LONG.  91-31-31.  HIGNIMY  78  BRIDGE,  2.5  NILES  NORTHEAST  OF  LIVONIA.  LA. 
(STA.  52320128.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  21.  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.09  FEET  ON  APR.  8.  1983.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  OH  SEP.  13,  1963  ANO  LATER 
DATES. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.45 

14.08 

12.55 

6.58 

13.48 

7.60 

6.69 

6.41 

9.41 

6.44 

7.05 

6.45 

2 

6.40 

13.80 

13.23 

6.53 

12.99 

6.88 

6.67 

6.40 

7.29 

6.44 

6.90 

6.42 

3 

12.71 

13.40 

12.92 

6.51 

14.15 

6.65 

6.72 

6.41 

6.60 

6.43 

6.48 

7.50 

4 

13.00 

12.90  F 

12.17 

6.50 

13.80 

6.52 

6.69 

6.38 

6.49 

6.41 

6.35 

6.75 

5 

12.41 

13.14 

11.38 

6.48 

13.41 

6.51 

6.64 

6.38 

8.20 

6.40 

6.32 

6.48 

6 

11.28 

13.50 

10.34 

6.45 

12.85 

6.50 

7.94 

6.39 

9.41 

6.40 

6.32 

6.40 

7 

11.85 

12.80 

8.06 

6.45 

12.00 

7.27 

6.95 

6.39 

11.09 

6.40 

6.32 

6.35 

R 

10.74 

12.46 

6.90 

6.45 

12.65 

6.80 

7.90 

6.44 

11.74 

6.40 

6.32 

6.33 

9 

9.00 

11.64 

6.70 

6.46 

14.65 

6.59 

10.40 

6.40 

10.50 

6.39 

6.30 

6.33 

10 

11.00 

10.60 

6.62 

6.44 

15.21 

6.52 

9.40 

6.39 

8.61 

6.39 

6.30 

6.35 

11 

14.80 

9.63 

6.58 

6.49 

15.40 

6.51 

7.65 

7.65 

7.29 

6.38 

6.30 

6.38 

1? 

14.99 

8.94 

6.55 

6.49 

14.97 

6.55 

6.86 

6.81 

7.00 

6.37 

6.31 

6.33 

13 

14.81 

8.51 

6.60 

6.47 

14.56 

6.55 

6.70 

6.62 

6.88 

6.36 

6.31 

6.34 

14 

14.47 

8.26 

6.59 

6.50 

14.15 

6.53 

6.61 

6.55 

6.81 

6.39 

6.32 

9.56 

15 

14.10 

7.97 

6.55 

13.22 

13.89 

6.51 

6.59 

6.50 

6.78 

6.38 

6.31 

7.99 

16 

13.75 

6.48 

6.54 

13.27 

14.08 

6.50 

6.67 

6.70 

6.70 

6.37 

6.30 

6.78 

17 

13.49 

6.37 

7.41 

12.79 

13.69 

6.49 

6.59 

6.60 

6.69 

6.35 

6.30 

6.60 

18 

13.01 

6.36 

7.56 

12.30 

13.93 

6.90 

6.54 

6.51 

6.67 

6.30 

6.30 

6.52 

19 

13.11 

6.40 

7.13 

13.30 

13.73 

6.89 

6.51 

6.50 

6.63 

6.29 

6.35 

6.45 

20 

12.70 

14.23 

6.98 

13.00 

13.40 

6.70 

6.50 

6.46 

6.60 

6.28 

6.41 

6.40 

21 

12.00 

14.80 

6.85 

12.24 

13.50 

7.19 

6.67 

6.45 

6.54 

6.28 

6.60 

6.38 

22 

11.08 

15.30 

6.78 

11.15 

13.34 

7.31 

6.50 

6.43 

6.51 

6.31 

6.47 

6.37 

23 

10.00 

15.10 

6.65 

9.93 

12.89 

7.39 

6.49 

6.40 

6.50 

6.60 

6.39 

6.40 

24 

8.78 

14.77 

6.59 

8.95 

12.70 

7.00 

6.47 

6.39 

7.28 

6.40 

6.35 

6.42 

25 

11.60 

14.39 

6.53 

9.01 

12.09 

11.99 

6.45 

6.38 

7.20 

6.33 

6.32 

6.40 

26 

10.29 

14.00 

6.53 

9.67 

11.45 

11.22 

6.44 

6.39 

6.84 

6.31 

6.31 

6.39 

27 

8.70 

13.59 

6.56 

10.92 

10.54 

9.25 

6.42 

6.40 

6.58 

6.69 

6.31 

6.38 

78 

8.00 

13.10 

6.54 

10.59 

9.70 

7.37 

6.50 

6.43 

6.50 

6.30 

6.38 

29 

7.52  - 

6.75 

9.90 

10.22 

6.87 

6.47 

6.41 

6.45  F 

6.41 

6.30 

6.38 

30 

13.39  - 

7.02 

13.95 

8.23 

6.72 

6.43 

6.40 

6.45 

6.42 

6.34 

6.39 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

T?  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.60 

11.66 

7.83 

9.17 

12.89 

7.21 

6.92 

6.54 

7.47 

6.39 

6.39 

6.61 

MAX 

14.99 

15.30 

13.23 

13.95 

15.40 

11.99 

10.40 

7.91 

11.74 

6.69 

7.05 

9.56 

MIN 

6.40 

6.36 

6.53 

6.44 

7.83 

6.49 

6.42 

6.38 

6.45 

6.28 

6.30 

6.33 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  UAS 

364 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.38. 

HIGHEST  STAGE  UAS  15.58  AT  NOON  ON  NAY  10. 

LOUEST  STAGE  UAS  6.28  ON  OCT  20  AW  LATER  DATE(S}. 
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DAILY  STAGE  FCR  1991 
FALU  RIVER  AT  NEU  ROADS,  U. 

LOCATION.  UT.  30-41-28.  LONG.  91-26-18.  ON  NORTH  BANN  AT  SOUTH  END  OF  HORRISON  PARKWAY, 

NEW  ROADS,  U.  (BEHIND  NORGAN  DEPARTMENT  STORE).  ($TA.  5233009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  FEB.  15,  1966,  GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  AND 
DATUM  OF  GAGE  WAS  13.32  FEET  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  13,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.10  FEET  (FROM  IHCOMPLETE  RECORD)  ON  APR.  24,  1979.  LOWEST,  14.10  FEET  ON 
NOV.  9,  1990. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

14.80 

16.10 

16.05 

2 

14.81 

15.99 

16.10 

3 

15.35 

15.83 

15.99 

4 

15.59 

15.65 

15.80 

5 

15.61 

15.70 

15.60 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

15.30 

15.81 

15.10 

15.53 

15.30 

15.78 

15.13 

15.52 

15.25 

15.89 

15.15 

15.60 

15.24 

15.80 

15.15 

15.58 

15.22 

15.70 

15.14 

15.52 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

15.05 

15.15 

15.24 

14.91 

15.00 

15.10 

15.20 

14.89 

14.99 

15.10 

15.18 

14.83 

14.95 

15.10 

15.15 

14.80 

14.95 

15.34 

15.11 

14.79 

6 

7 

8 
9 

10 


11 

12 


13 


14 


15 


15.11 

15.53 

14.91 

15.60 

15.21 

15.51 

14.90 

16.09 

15.23 

15.60 

14.97 

16.31 

15.21 

15.63 

14.95 

16.36 

15.20 

15.61 

14.92 

16.30 

15.21 

15.59 

15.19 

16.22 

15.30 

15.54 

15.25 

16.14 

15.30 

15.50 

15.27 

16.05 

15.30 

15.45 

15.24 

15.98 

15.30 

15.41 

15.21 

15.89 

15.29 

15.47 

15.25 

15.82 

15.25 

15.40 

15.24 

15.75 

15.59 

15.39 

15.21 

15.70 

15.64 

15.31 

15.20 

15.63 

15.62 

15.30 

15.17 

15.54 

15.63 

15.30 

15.12 

15.49 

15.61 

15.28 

15.09 

15.41 

15.59 

15.25 

15.04 

15.38 

15.58 

15.20 

15.01 

15.47 

15.70 

15.18 

14.98 

15.49 

15.74 

15.13 

14.97 

15.48 

15.71 

15.10 

14.98 

15.40 

15.69 

15.13 

15.00 

15.34 

15.64 

15.11 

14.99 

15.29 

15.59 

15.10 

14.98 

15.26 

15.09 

15.13 

14.69  F 

14.69 
14.68 

14.70 
14.80 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

15.85 

15.65 

15.45 

15.39 

15.96 

15.40 

15.38 

15.07 

15.61 

14.98 

14.77 

14.77 

MAX 

16.87 

16.95 

16.10 

15.96 

16.90 

15.74 

15.63 

15.27 

16.36 

15.93 

15.62 

14.89 

MIN 

14.80 

14.32 

15.28 

15.03 

14.90 

15.10 

15.09 

14.90 

15.10 

14.71 

14.61 

14.65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 

F^NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  15.35. 

HIGHEST  STAGE  HAS  16.98  AT  3:30  P.H.  ON  FEB  23. 
LOWEST  STAGE  HAS  14.30  ON  FEB  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  GROSSE  TETE  NEAR  TORBERT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-34-06,  LONG.  91-29-23.  STATE  HIGHWAY  978  BRIDGE,  1.1  NILES  NORTH  OF  TORBERT,  LA. 
(STA.  5234209.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  18,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.73  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.86  FEET  ON 
JUNE  1,  1965. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

DEC 

1 

6.30 

13.90 

12.27 

6.49 

13.28 

7.43 

6.72 

6.32 

9.41 

6.41 

6.64 

6.32 

? 

6.21 

13.65 

13.08 

6.42 

12.74 

6.80 

6.70 

6.30 

7.32 

6.40 

6.79 

6.30 

3 

12.60 

13.22 

12.70 

6.42 

14.10 

6.55 

6.71 

6.31 

6.50 

6.39 

6.33 

7.28 

4 

12.80 

12.75 

12.03 

6.40 

13.70 

6.50 

6.70 

6.29 

6.40 

6.36 

6.24 

6.59 

5 

12.21 

13.23 

11.23 

6.40 

13.24 

6.40 

6.65 

6.23 

7.85 

6.35 

6.20 

6.30 

6 

11.13 

13.40 

10.32 

6.40 

12.60 

6.39 

7.78 

6.21 

9.70 

6.32 

6.18 

6.24 

7 

11.71 

12.55 

7.97 

6.39 

11.79 

7.03 

6.90 

6.21 

11.09 

6.30 

6.16 

6.21 

8 

10.70 

12.23 

6.84 

6.40 

12.70 

6.71 

7.79 

6.29 

11.60 

6.24 

6.18 

6.20 

9 

8.83 

11.49 

6.60 

6.40 

14.85 

6.52 

10.10 

6.29 

10.41 

6.21 

6.14 

6.20 

10 

10.15 

10.59 

6.52 

6.40 

15.20 

6.48 

9.21 

6.28 

8.56 

6.20 

6.14 

6.20 

11 

15.00 

9.79 

6.49 

6.41 

15.48 

6.45 

7.61 

8.03 

7.51 

6.20 

6.13 

6.20 

1? 

14.82 

9.25 

6.47 

6.42 

14.78 

6.51 

6.88 

6.80 

7.28 

6.20 

6.13 

6.20 

13 

14.61 

8.92 

6.49 

6.40 

14.30 

6.50 

6.75 

6.56 

7.17 

6.20 

6.17 

6.20 

14 

14.27 

8.70 

6.48 

6.47 

13.90 

6.49 

6.69 

6.49 

7.09 

6.20 

6.17 

9.29 

15 

13.90 

8.48 

6.43 

13.26 

13.70 

6.45 

6.64 

6.44 

7.00 

6.21 

6.17 

7.90 

16 

13.50 

6.03 

6.42 

13.10 

13.90 

6.42 

6.93 

6.59 

6.94 

6.20 

6.17 

6.61 

17 

13.25 

5.88 

7.19 

12.53 

13.50 

6.41 

6.60 

6.54 

6.87 

6.20 

6.19 

6.40 

18 

12.79 

5.88 

7.49 

12.10 

13.80 

6.92 

6.54 

6.45 

6.79 

6.14 

6.21 

6.38 

19 

12.99 

5.90 

7.03 

13.20 

13.57 

6.50 

6.42 

6.71 

6.13 

6.30 

6.29 

20 

12.53 

14.87 

6.91 

12.85 

13.20 

6.45 

6.40 

6.65 

6.13 

6.37 

6.25 

21 

11.82 

15.05 

6.80 

12.09 

13.40 

6.70 

6.39 

6.59 

6.13 

6.48 

6.22 

22 

10.98 

15.24 

6.77 

11.10 

13.13 

6.50 

6.38 

6.53 

6.13 

6.32 

6.21 

23 

10.06 

14.94 

6.60 

10.15 

12.66 

6.43 

6.32 

6.50 

6.39 

6.27 

6.28 

24 

8.70 

14.60 

6.54 

9.41 

12.53 

6.40 

6.31 

7.05 

6.25 

6.21 

6.29 

25 

11.47 

14.20 

6.50 

9.90 

11.93  F 

11.66 

6.39 

6.30 

7.00 

6.20 

6.20 

6.24 

26 

10.17 

13.82 

6.48 

9.90 

11.39 

11.00 

6.37 

6.30 

6.81 

6.19 

6.20 

6.23 

27 

8.58 

13.32 

6.45 

10.90 

10.59 

9.02 

6.33 

6.32 

6.60 

6.40 

6.19 

6.23 

28 

7.93 

12.80 

6.46 

10.60 

9.91 

7.37 

6.45 

6.30 

6.54 

6.48 

6.19 

6.23 

29 

7.50 

6.59 

11.00 

10.19 

6.89 

6.40 

6.29 

6.49 

6.30 

6.19 

6.24 

30 

31 

13.50 

13.93 

6.84 

6.59 

14.00 

8.10 
7.63  - 

6.80 

6.38 

6.35 

6.26 

7.99 

6.44 

6.30 

6.30 

6.21 

6.23 

6.25 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

11.45 

11.60 

7.73 

9.20 

12.77 

7.15 

6.89 

6.47 

7.51 

6.26 

6.25 

6.46 

MAX 

15.00 

15.24 

13.08 

14.00 

15.48 

11.66 

10.10 

8.03 

11.60 

6.48 

6.79 

9.29 

MIN 

6.21 

5.88 

6.42 

6.39 

7.63 

6.39 

6.33 

6.21 

6.40 

6.13 

6.13 

6.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

24 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.31. 

HIGHEST  STAGE  WAS  16.00  AT  NOON  ON  MAY  10. 

LOWEST  STAGE  WAS  5.87  ON  FEB  17  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  CROSSE  TETE  AT  LIVONIA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-33-32,  LONG.  91-33-24.  ON  BRIDGE  (BETWEEN  HIGHWAYS  77  AND  78)  IN  FRONT  OF 
LIVONIA  HIGH  SCHOOL.  (STA.  S23S612B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.58  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  2.05  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.50 

13.67 

12.10 

6.58 

13.00 

7.40 

6.62 

6.49 

8.69 

6.48 

6.90 

6.50 

2 

6.48 

13.40 

12.78 

6.55 

12.49 

6.77 

6.61 

6.49 

7.00 

6.47 

6.80 

6.45 

3 

11.80 

12.99 

12.45 

6.52 

13.60 

6.58 

6.69 

6.51 

6.58 

6.45 

6.50 

7.10 

4 

12.50 

12.48 

11.80 

6.51 

13.34 

6.50 

6.62 

6.48 

6.50 

6.45 

6.41 

6.68 

5 

11.99 

12.50 

10.91 

6.50 

13.00 

6.51 

6.60 

6.48 

7.50 

6.46 

6.39 

6.49 

6 

10.90 

13.04 

9.90 

6.50 

12.40 

6.50 

7.39 

6.43 

8.70 

6.46 

6.33 

6.43 

7 

11.26 

12.38 

7.88 

6.50 

11.59 

7.00 

6.80 

6.43 

10.51 

6.45 

6.33 

6.41 

8 

10.41 

12.00 

6.78 

6.51 

11.85 

6.70 

7.60 

6.51 

11.29 

6.42 

6.35 

6.40 

9 

8.60 

11.20 

6.65 

6.52 

14.10 

6.59 

9.80 

6.49 

10.10 

6.41 

6.33 

6.40 

10 

9.50 

10.13 

6.60 

6.50 

15.00 

6.54 

9.00 

6.48 

8.20 

6.41 

6.33 

6.41 

11 

14.30 

9.11 

6.56 

6.51 

14.92 

6.54 

7.32 

7.22 

7.00 

6.41 

6.32 

6.41 

12 

14.50 

8.41 

6.57 

6.51 

14.50 

6.55 

6.80 

6.79 

6.90 

6.41 

6.34 

6.41 

13 

14.35 

7.94 

6.57 

6.50 

14.09 

6.55 

6.68 

6.60 

6.80 

6.41 

6.35 

6.40 

14 

14.00 

7.63 

6.54 

6.53 

13.70 

6.52 

6.61 

6.55 

6.77 

6.44 

6.35 

8.20 

15 

13.63 

7.34 

6.52 

12.40 

13.50 

6.52 

6.59 

6.50 

6.72 

6.43 

6.35 

7.52 

16 

13.27 

6.52 

6.51 

12.74 

13.62 

6.51 

6.64 

6.70 

6.68 

6.43 

6.35 

6.70 

17 

13.00 

6.45 

7.03 

12.25 

13.25 

6.51 

6.59 

6.60 

6.68 

6.41 

6.36 

6.58 

18 

12.50 

6.U 

7.11 

11.81 

13.49 

6.80 

6.53 

6.54 

6.61 

6.38 

6.37 

6.52 

19 

12.60 

6.50 

6.92 

12.78 

13.30 

6.77 

6.51 

6.55 

6.60 

6.38 

6.42 

6.48 

20 

12.21 

13.54 

6.81 

12.50 

13.00 

6.62 

6.51 

6.51 

6.59 

6.39 

6.45 

6.45 

21 

11.53 

14.39 

6.74 

11.79 

13.09 

6.93 

6.66 

6.50 

6.55 

6.39 

6.57 

6.42 

22 

10.63 

14.85 

6.70 

10.73 

12.85 

7.01 

6.52 

6.49 

6.54 

6.38 

6.45 

6.42 

23 

9.49 

14.70 

6.61 

9.45 

12.38 

7.07 

6.51 

6.48 

6.52 

6.61 

6.40 

6.48 

24 

8.29 

14.36 

6.60 

8.39 

12.25 

6.84 

6.51 

6.47 

7.01 

6.43 

6.39 

6.43 

25 

11.11 

13.99 

6.55 

8.19 

11.63 

11.22 

6.50 

6.45 

6.97 

6.40 

6.37 

6.41 

26 

9.90 

13.59 

6.57 

9.00 

11.01 

10.75 

6.50 

6.77 

6.38 

6.37 

6.41 

27 

8.35 

13.10 

6.54 

10.19 

10.10 

8.90 

6.49  F 

6.47 

6.59 

6.67 

6.36 

6.40 

28 

7.68 

12.60 

6.54 

10.00 

9.22 

7.09 

6.59 

6.42 

6.53 

6.60 

6.35 

6.41 

29 

7.20 

6.69 

9.80 

9.66 

6.78 

6.52 

6.41 

6.49 

6.49 

6.35 

6.41 

30 

12.60 

6.88 

13.41 

8.09 

6.69 

6.50 

6.41 

6.51 

6.45 

6.41 

6.42 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.12 

11.26 

7.68 

8.89 

12.44 

7.08 

6.85 

6.56 

7.30 

6.45 

6.41 

6.57 

MAX 

14.50 

14.85 

12.78 

13.41 

15.00 

11.22 

9.80 

7.31 

11.29 

6.67 

6.90 

8.20 

MIN 

6.48 

6.44 

6.51 

6.50 

7.60 

6.50 

6.49 

6.41 

6.49 

6.38 

6.32 

6.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F»MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.20. 

HIGHEST  STAGE  HAS  15.11  AT  10:00  A.M.  ON  NAY  5. 
LOWEST  STAGE  HAS  6.31  ON  NOV  11. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  CROSSE  TETE  AT  ROSEDALE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-26-33,  LONG.  91-27-06.  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE.  (STA.  S236009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JUN.  IS,  1983. 
RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  1965  TO  JUN.  21,  1972  AND  JUN.  23,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  U.3S  FEET  ON  APR.  8.  1983.  LOWEST,  MINUS  0.10  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.70 

9.28 

8.64 

2.45 

9.11 

5.65 

2.65 

0.55 

4.52 

0.72 

1.84 

1.11 

2 

1.64 

9.13 

8.98 

2.34 

8.93 

5.23 

2.56 

0.51 

3.78 

0.83 

2.27 

1.25 

3 

5.85 

8.84 

8.87 

2.26 

9.73 

4.88 

2.64 

0.54 

2.12 

0.99 

1.53 

2.08 

4 

7.86 

8.48 

8.40 

2.18 

9.65 

4.66 

2.62 

0.62 

1.63 

1.05 

1.13 

2.04 

5 

7.66 

8.94 

7.77 

2.10 

9.34 

4.44 

2.89 

0.68 

2.88 

1.03 

0.88 

1.38 

6 

6.98 

9.30 

7.03 

2.05 

8.81 

4.34 

3.86 

0.84 

5.05 

0.83 

0.75 

1.14 

7 

6.96 

8.80 

5.86 

2.02 

8.19 

4.55 

4.51 

0.99 

6.34 

0.49 

0.78 

1.11 

8 

6.61 

8.40 

5.00 

2.05 

8.79 

4.30 

5.61 

1.12 

7.01 

0.41 

0.74 

1.08 

9 

5.42 

7.83 

4.57 

2.03 

10.32 

3.97 

6.32 

1.16 

6.41 

0.53 

0.56 

1.05 

10 

6.32 

7.12 

4.34 

2.02 

11.20 

3.82 

6.12 

1.18 

5.13 

0.56 

0.39 

1.03 

11 

9.71 

6.40 

4.15 

2.07 

11.10 

3.77 

5.01 

2.11 

3.74 

0.56 

0.39 

1.03 

12 

9.92 

5.86 

3.96 

2.12 

10.70 

3.72 

4.03 

2.10 

2.66 

0.63 

0.43 

1.11 

13 

9.77 

5.50 

3.79 

2.16 

10.29 

3.63 

3.54 

1.35 

2.14 

0.61 

0.46 

1.32 

14 

9.51 

5.22 

3.62 

2.47 

9.93 

3.53 

3.25 

0.94 

1.87 

0.55 

0.48 

3.34 

15 

9.28 

4.88 

3.44 

7.10 

9.95 

3.39 

3.01 

0.82 

1.69 

0.49 

0.63 

4.26 

16 

9.03 

3.87 

3.37 

8.34 

9.95 

3.27 

2.86 

0.97 

1.57 

0.38 

0.65 

2.75 

17 

8.77 

3.51 

3.99 

8.10 

9.66 

3.18 

2.63 

1.11 

1.43 

0.34 

0.73 

1.89 

18 

8.48 

3.36 

4.48 

8.07 

9.72 

3.36 

2.38 

1.03 

1.27 

0.35 

0.92 

1.63 

19 

8.55 

3.96 

4.10 

8.65 

9.61 

3.40 

2.16 

0.96 

1.25 

0.25 

1.09 

1.52 

20 

8.30 

9.13 

3.79 

8.69 

9.42 

3.37 

1.98 

0.81 

1.06 

0.24 

1.37 

1.49 

21 

7.81 

10.35 

3.57 

8.14 

9.39 

3.64 

1.95 

0.63 

0.73 

0.36 

1.53 

1.52 

22 

7.13 

10.69 

3.43 

7.39 

9.23 

3.62 

1.77 

0.55 

0.65 

0.47 

1.34 

1.62 

23 

6.38 

10.48 

3.23 

6.53 

9.00 

3.59 

1.54 

0.53 

0.84 

0.73 

1.15 

1.70 

24 

6.15 

10.17 

3.08 

5.73 

9.07 

3.53 

1.36 

0.55 

1.46 

0.81 

1.03 

1.74 

25 

7.43 

9.86 

2.95 

5.56 

8.58 

6.38 

1.24 

0.64 

2.00 

0.79 

0.84 

1.71 

26 

6.82 

9.54 

2.85 

6.03 

8.14 

6.79 

1.07 

0.65 

1.83 

1.01 

0.79 

1.66 

27 

5.86 

9.20 

2.77 

6.62 

7.53 

5.72 

1.02 

0.84 

1.14 

1.86 

1.05 

1.64 

28 

5.44 

8.82 

2.68 

6.77 

6.97 

4.32 

0.93 

0.99 

0.78 

1.91 

0.94 

1.65 

29 

5.21 

2.78 

7.47 

6.89 

3.24 

0.82 

0.99 

0.66 

1.51 

0.89 

1.64 

30 

7.74 

2.99 

9.35 

6.21 

2.85 

0.70 

1.16 

0.67 

1.38 

0.98 

1.64 

THE  FOLLOHING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

7.21 

7.75 

4.55 

4.96 

9.07 

4.14 

2.70 

0.99 

2.48 

0.78 

0.95 

1.67 

MAX 

9.92 

10.69 

8.98 

9.35 

11.20 

6.79 

6.32 

2.79 

7.01 

1.91 

2.27 

4.26 

MIN 

1.64 

3.36 

2.67 

2.02 

5.86 

2.85 

0.53 

0.51 

0.65 

0.24 

0.39 

1.03 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  3.91. 

HIGIKST  STAGE  HAS  11.61  AT  NOON  ON  NAY  10. 

LOWEST  STAGE  HAS  0.21  ON  OCT  20  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY  STAOE  FIM  1991 
CHOCTAW  BAYOU  NEAR  AOSEOALE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-36,  LONG.  91-23-16.  ON  HIGHWAY  76  BRIDGE  OVER  BAYOU  CHAPLIN,  4.6  MILES 
NORTHEAST  OF  ROSEDALE,  LA.  (STA.  5239009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.81  FEET  ON  APR.  23,  1979.  LOWEST,  0.28  FOOT  ON  JAN.  18,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.19 

5.39  5.90 

3.30 

6.18 

5.96 

3.47 

1.45 

2.44 

1.46 

2.35 

1.84 

7 

2.38 

5.25  6.39 

3.10 

5.94 

5.72 

3.27 

1.17 

2.30 

1.52 

2.33 

2.00 

3 

2.90 

5.20  6.32 

2.97 

8.35 

5.55 

3.26 

1.23 

2.18 

1.69 

2.06 

2.11 

4 

3.10 

5.03  6.17 

2.90 

7.00 

5.36 

3.19 

1.18 

2.25 

1.75 

2.03 

2.17 

5 

3.01 

7.10  6.06 

3.00 

6.70 

5.25 

3.30 

1.48 

2.23 

1.75 

1.72 

1.89 

6 

3.01 

6.70  5.88 

2.75 

6.31 

5.16 

3.41 

1.70 

3.04 

1.49 

1.59 

1.86 

7 

3.30 

5.95  5.68 

2.90 

6.15 

5.02 

3.77 

1.77 

4.14 

1.09 

1.53 

1.75 

8 

3.21 

5.80  5.33 

2.75 

7.90 

4.89 

4.92 

1.88 

3.71 

1.12 

1.48 

1.81 

9 

3.10 

5.60  5.20 

2.80 

8.91 

4.71 

4.69 

1.90 

3.42 

1.20 

1.41 

1.70 

10 

3.81 

5.40  5.00 

2.60 

8.75 

4.49 

4.73 

1.91 

3.05 

1.23 

1.17 

1.78 

11 

7.20 

5.30  4.90 

2.75 

10.22 

4.41 

4.48 

3.28 

2.67 

1.30 

1.14 

1.78 

12 

5.U 

5.13  4.80 

2.78 

8.28 

4.54 

4.26 

2.22 

2.37 

1.35 

1.19 

1.76 

13 

5.21 

4.90  4.57 

2.90 

7.78 

4.47 

4.09 

1.76 

2.17 

1.33 

1.21 

2.02 

14 

5.02 

4.80  4.23 

2.89 

7.50 

4.37 

3.83 

1.52 

2.09 

1.31 

1.26 

2.52 

15 

5.01 

4.60  4.05 

4.49 

7.70 

4.25 

3.67 

1.43 

1.98 

1.28 

1.41 

2.48 

16 

4.90 

4.50  4.06 

4.12 

8.00 

4.17 

3.40 

1.56 

1.98 

1.15 

1.40 

2.63 

17 

4.81 

4.38  4.37 

3.94 

7.50 

3.98 

3.26 

1.66 

1.84 

1.03 

1.53 

2.28 

18 

4.71 

4.20  4.32 

4.50 

7.52 

4.09 

3.02 

1.69 

1.73 

1.02 

1.67 

2.19 

19 

5.31 

4.10  4.25 

5.80 

7.38 

4.06 

2.83 

1.70 

1.81 

0.93 

1,87 

2.21 

20 

5.00 

8.89  4.08 

6.00 

7.18 

4.03 

2.63 

1.58 

1.45 

0.92 

2.23 

2.26 

21 

4.83 

8.20  4.00 

5.15 

7.25 

3.94 

2.43 

1.40 

1.17 

1.10 

2.19 

2.13 

22 

4.71 

8.39  4.00 

4.91 

7.04 

3.83 

2.58 

1.37 

1.20 

1.20 

2.07 

2.26 

23 

4.69 

7.09  3.82 

4.79 

6.84 

3.73 

2.18 

1,25 

1.50 

1.33 

1.93 

2.38 

24 

5.00 

6.70  3.70 

4.65 

7.05 

3.66 

2.02 

1.59 

1.65 

1.54 

1.93 

2.39 

25 

5.31 

6.50  3.60 

4.80 

6.88 

3.94 

1.94 

1.33 

1.79 

1.50 

1.67 

2.57 

26 

5.04 

6.20  3.58 

4.70 

6.85 

3.81 

1.74 

1.39 

1.51 

1.69 

1.45 

2.41 

27 

5.00 

6.10  3.57 

5.00 

6.72 

3.76 

1.68 

1.58 

1.45 

3.17 

2.13 

2.30 

28 

5.05 

5.94  3.50 

5.00 

6.53 

3.82 

1.59 

1.75 

1.29 

2.38 

1.75 

2.33 

29 

4.99 

.  3.45 

5.10 

6.41 

3.70 

1.41 

1.75 

1.26 

2.21 

1.62 

2.35 

30 

5.60 

.  3.25 

6.98 

6.24 

3.53 

1.33 

1.18 

1.69 
1.96  ■ 

1.31 

2.06 

1.70 

2.47 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.46 

5.83  4.56 

4.01 

7.26 

4.41 

3.02 

1.65 

2.10 

1.49 

1.70 

2.16 

MAX 

7.20 

8.89  6.39 

6.98 

10.22 

5.96 

4.92 

3.28 

4.14 

3.17 

2.35 

2.63 

MIN 

2.19 

4.10  3.20 

2.60 

5.94 

3.53 

1.18 

1.17 

1.17 

0.92 

1.14 

1.70 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  3.54. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.02  AT  5:30  P.N.  ON  MAY  10. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.90  ON  OCT  19. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

INTRACOASTAL  yATERUAT  AT  PORT  ALLEN  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-2S-SS.  LONG.  91-12-37.  ON  UEST  END  OF  LOCK  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE), 

1.5  MILES  SOUTH  OF  PMT  ALLEN,  LA.  (STA.  5241509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.52  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  14,  1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.65  FEET  ON  APR.  13,  1980.  LOUEST,  0.25  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.90 

5.06 

5.76 

3.16 

5.90 

5.76 

3.76 

1.32 

2.54 

1.68 

2.54 

1.87 

? 

2.35 

5.06 

5.86 

3.06 

5.70 

5.59 

3.20 

1.22 

2.51 

1.65 

2.48 

1.64 

3 

2.70 

5.06 

6.06 

2.66 

5.76 

5.38 

3.02 

1.23 

2.31 

1.77 

2.28 

2.52 

4 

2.90 

5.06 

6.16 

3.06 

5.86 

5.28 

3.26 

2.31 

2.37 

1.87 

1.96 

2.04 

5 

3.50 

5.96 

6.24 

3.06 

6.26 

4.88 

3.22 

1.51 

2.59 

1.83 

1.67 

2.16 

6 

3.03 

5.96 

5.66 

3.06 

6.26 

5.07 

3.33 

1.91 

2.68 

1.70 

1.70 

1.84 

7 

3.22 

5.56 

5.26 

3.06 

6.26 

4.59 

3.62 

2.06 

3.62 

1.37 

1.95 

1.65 

8 

3.15 

5.76 

5.26 

3.06 

6.76 

4.77 

4.71 

2.16 

3.72 

1.29 

1.63 

1.83 

9 

3.16 

5.76 

5.26 

3.06 

7.06 

4.37 

4.44 

2.23 

3.49 

1.36 

1.36 

1.97 

10 

3.69 

5.46 

4.86 

2.96 

7.56 

4.50 

4.61 

2.12 

3.13 

1.36 

1.25 

2.04 

11 

5.26 

5.46 

4.86 

2.46 

8.06 

4.51 

4.36 

2.44 

2.86 

1.40 

1.20 

1.69 

1? 

4.86 

5.06 

4.76 

2.86 

7.76 

4.55 

4.27 

2.45 

2.51 

1.50 

1.18 

1.77 

13 

5.06 

5.06 

4.26 

2.86 

7.46 

4.39 

4.38 

2.07 

2.30 

1.42 

1.20 

1.91 

14 

4.66 

4.66 

4.26 

2.86 

7.46 

4.U 

3.75 

1.83 

2.19 

1.40 

1.35 

2.27 

15 

4.66 

4.66 

4.26 

3.86 

7.50 

4.31 

3.60 

1.81 

2.06 

1.34 

1.33 

2.33 

16 

5.16 

4.46 

4.26 

3.86 

7.57 

4.09 

3.37 

1.86 

2.15 

1.33 

1.60 

2.17 

17 

4.76 

4.46 

4.46 

3.86 

7.39 

4.37 

3.19 

1.86 

1.97 

1.12 

1.43 

2.48 

18 

4.86 

4.16 

4.26 

4.06 

7.35 

3.97 

3.00 

1.83 

1.90 

1.15 

1.60 

2.18 

19 

5.06 

3.86 

4.26 

4.95 

7.27 

3.83 

2.93 

1.98 

1.91 

1.02 

1.76 

1.98 

20 

5.06 

6.06 

4.26 

5.20 

3.84 

2.74 

1.79 

1.65 

1.09 

2.00 

1.99 

21 

4.76 

6.46 

4.06 

5.05 

6.96 

3.89 

2.43 

1.62 

1.40 

1.16 

2.10 

2.27 

22 

4.76 

6.59 

3.66 

5.00 

6.71 

3.76 

2.40 

1.51 

1.34 

1.18 

1.94 

2.23 

23 

4.66 

6.26 

3.86 

4.85 

6.56 

3.67 

2.16 

1.54 

1.58 

1.36 

1.82 

2.32 

24 

4.76 

6.26 

3.76 

4.70 

7.08 

3.68 

2.04 

1.70 

1.73 

1.65 

1.65 

2.38 

25 

5.06 

5.76 

3.86 

4.65 

6.72 

3.67 

1.83 

1.62 

1.96 

1.48 

1.39 

2.51 

26 

4.96 

6.06 

3.46 

4.65 

6.62 

3.69 

1.78 

1.66 

1.67 

1.69 

1,54 

2.28 

27 

4.76 

5.76 

3.46 

4.85 

6.40 

3.94 

1.75 

2.04 

1.63 

2.80 

1.53 

2.88 

28 

5.06 

5.76 

3.46 

4.90 

6.32 

3.71 

1.50 

2.17 

1.59 

2.26 

1.39 

2.30 

29 

5.06 

3.26 

5.00 

6.44 

3.73 

1.53 

1.96 

1.37 

2.27 

1.60 

2.36 

30 

4.96 

3.26 

6.10 

6.12 

3.59 

1.56 

2.50 

1.66 

2.20 

1.50 

2.28 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.31 

5.41 

4.50 

3.89 

6.77 

4.33 

3.00 

1.89 

2.21 

1.58 

1.66 

2.15 

MAX 

5.26 

6.59 

6.24 

6.10 

8.06 

5.76 

4.71 

2.50 

3.72 

2.80 

2.54 

2.88 

MIN 

2.35 

3.86 

3.26 

2.46 

5.70 

3.59 

1.27 

1.22 

1.34 

1.02 

1.18 

1.64 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.46. 

HIGHEST  STAGE  UAS  8.06  AT  8:00  A.M.  ON  HAY  11  (FIR). 
LOUEST  STAGE  UAS  0.91  ON  OCT  20. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  HORLEY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-23-42,  LONG.  91-19-23.  ON  SOUTHEAST  GUIDE  WALL  OF  RAILROAD  BRIDGE. 

(STA.  5244109.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1966  TO  DATE.  FOR  RECORDS,  1941  TO  1942  AND  1953  TO  1967,  REFER  TO  GAGE 
ON  CWCTAW  BAYOU  AT  NORLEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.41  FEET  ON  APR.  14,  1980.  LOWEST,  0.95  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  H.L 

.G. 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.15 

6.02 

6.60 

3.92 

6.60 

6.79 

4.37 

2.25 

2.98 

2.05 

3.06 

2.16 

2 

3.07 

6.00 

6.72 

4.06 

6.50 

6.69 

3.98 

2.17 

3.09 

2.47 

3.16 

3 

3.38 

5.90 

7.13 

3.75 

7.50 

6.44 

4.03 

2.18 

3.00 

2.63 

2.93 

4 

3.58 

5.82 

6.80 

3.90 

7.22 

6.22 

4.18 

2.47 

3.13 

2.52 

2.86 

2.94 

5 

4.00 

6.65 

6.69 

3.65 

7.15 

6.04 

4.19 

2.33 

3.16 

2.71 

2.86 

6 

3.70 

7.33 

6.80 

3.60 

6.95 

5.89 

4.33 

2.39 

3.50 

2.48 

2.74 

7 

4.25 

7.50 

6.35 

3.55 

6.85 

5.86 

4.70 

2.53 

4.24 

2.19 

2.93 

8 

3.87 

7.62 

6.16 

3.58 

7.60 

5.68 

5.56 

2.67 

4.12 

2.17 

3.05 

9 

4.15 

7.70 

5.95 

3.63 

8.05 

5.46 

5.51 

2.70 

4.01 

2.24 

3.69 

10 

4.30 

7.80 

5.75 

3.56 

8.40 

5.38 

5.57 

2.64 

3.72 

2.30 

3.20  F 

2.80 

11 

5.83 

7.90 

5.56 

3.60 

8.76 

5.42 

5.38 

3.02 

3.43 

2.31 

3.24 

2.65 

12 

5.95 

8.10 

5.36 

3.60 

8.55 

5.23 

5.20 

2.92 

3.09 

2.33 

3.53 

2.70 

13 

5.65 

8.26 

5.28 

3.70 

8.27 

5.19 

5.05 

2.50 

2.91 

2.33 

3.69 

2.85 

14 

5.65 

8.43 

5.10 

4.00 

8.15 

4.99 

4.78 

2.33 

2.30 

1.49 

3.10 

15 

5.60 

8.60 

5.00 

4.57 

8.25 

4.92 

4.61 

2.22 

2.25 

1.84 

3.19 

16 

5.65 

8.75 

4.85 

4.85 

8.35 

4.89 

4.37 

2.34 

2.23 

1.98 

3.20 

17 

5.60 

8.95 

5.30 

4.67 

8.17 

4.86 

4.15 

2.33 

2.11 

2.15 

18 

5.85 

9.10 

5.10 

5.00 

8.15 

4.68 

3.96 

2.45 

2.13 

2.57 

19 

6.00 

9.20 

5.03 

8.05 

4.70 

3.76 

2.47 

2.47 

1.99 

20 

5.71 

7.16 

4.90 

7.95 

4.64 

3.55 

2.29 

2.19 

1.93 

21 

5.79 

7.05 

4.80 

7.87 

4.70 

3.42 

2.11 

1.90 

2.19 

1.00 

22 

5.54 

7.50 

4.71 

7.75 

4.42 

3.38 

2.08 

1.88 

2.15 

0.97 

23 

5.50 

7.25 

4.75 

7.60 

4.51 

3.16 

2.05 

2.21 

2.42 

1.00  F 

3.30 

24 

5.55 

7.13 

4.50 

7.74 

4.36 

2.99 

2.13 

2.35 

2.46 

1.28 

3.30 

25 

5.82 

7.05 

4.40 

7.67 

4.43 

2.86 

2.11 

2.47 

2.42 

1,51 

3.21 

26 

5.72 

7.10 

4.30 

7.63 

4.43 

2.69 

2.22 

2.25 

2.67 

1.42 

3.25 

27 

5.70 

6.95 

4.30 

7.49 

4.38 

2.61 

2.51 

2.14 

3.69 

1.91 

3.25 

28 

6.05 

6.85 

4.20 

7.34 

4.49 

2.53 

2.55 

2.14 

3.30 

1.61 

3.22 

29 

6.00 

4.20 

7.22 

4.36 

2.40 

2.49 

2.04 

3.04 

1.96 

3.20 

30 

5.85 

3.97  F 

6.68 

7.08 

4.23 

2.31 

2.68 

2.14 

2.89 

1.86 

3.35 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READIHGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.12 

7.49 

5.32 

4.10 

7.67 

5.14 

3.93 

2.42 

2.82 

2.45 

2.34 

3.05 

MAX 

6.20 

9.20 

7.13 

6.68 

8.76 

6.79 

5.57 

3.02 

4.24 

3.69 

3.69 

3.35 

MIN 

3.07 

5.82 

3.97 

3.55 

6.50 

4.23 

2.20 

2.05 

1.88 

1.93 

0.97 

2.16 

DAYS 

31 

28 

31 

19 

31 

30 

31 

31 

25 

31 

28 

18 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  334 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAH  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  4.39. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  IHCOMPLETE  RECORD)  HAS  9.26  AT  9:30  A.M.  ON  FEB  19. 
LOWEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FM  1991 

LOUER  GRAND  RIVER  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA.) 


Ill 


LOCATION. 

LAT.  30-07-55. 

LONG.  91- 

19-22.  IN 

NORTH  APPROACH  CHANNEL  (IWW,  MORGAN  CITY- 

PORT 

ALLEN  ROUTE), 

1.9  NILES 

SOUTH  OF 

BAYOU  SORREL,  LA. 

(STA.  5256009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.3 

FROM  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

RECORDS  AVAILABLE 

.  DAILY. 

JAN.  2  TO  DEC.  31. 

1947.  AND 

JAN.  2. 

1951  TO  DATE. 

INTERMITTENTLY, 

1948  TO  1950. 

FOR  RECORDS  1939 

TO  1946.  REFER  TO  GAGE  LOWER 

GRAND  RIVER  AT 

JUNCTION  BAYOU 

SORREL. 

EXTREMES. 

HIGHEST.  7.90  FEET  ON  APR.  15  AND 

16,  1980. 

LOWEST, 

MINUS  0.30  FOOT  (PRESENT 

DATUM)  ON  KT. 

9,  1952. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

HGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.S  G 

5.3  G 

5.9  G 

3.5  G 

5.9  G 

6.0  G 

3.6  G 

1.7 

2.5 

1.8 

G 

2.5  G 

2.2 

? 

G 

2.7  G 

5.3  G 

6.0  G 

3.3  G 

5.9  G 

5.9  G 

3.6  G 

1.6 

2.6 

1.7 

G 

2.6  G 

2.5 

3 

G 

2.6  G 

5.3  G 

6.3  G 

3.3  G 

6.0  G 

5.7  G 

3.5  G 

1.6  G 

2.6 

1.9 

G 

2.4  G 

2.5 

4 

G 

3.2  G 

5.3  G 

6.2  G 

3.3  G 

6.3  C 

5.5  G 

3.3 

1.6  G 

2.6 

2.0 

G 

2.2  G 

2.3 

5 

G 

3.2  G 

5.4  G 

6.1  G 

3.3  G 

6.4  G 

5.4  G 

3.5 

1.7  G 

2.5 

2.1 

G 

2.0  G 

2.3 

6 

G 

3.3  G 

5.8  G 

5.9  G 

3.0  G 

6.3  G 

5.4  G 

3.7 

1.9  G 

2.8 

1.9 

G 

1.9  G 

2.1 

7 

G 

3.5  G 

5.8  G 

5.8  G 

3.0  G 

6.2  G 

5.3  G 

4.0 

2.0  G 

3.4 

1.6 

G 

1.9  G 

2.2 

8 

G 

3.5  G 

5.8  G 

5.7  G 

3.0  G 

6.5  6 

5.2  G 

4.7 

2.1  G 

3.7 

1.4 

G 

1.9  G 

2.1 

9 

G 

3.5  G 

5.7  G 

5.7  G 

3.0  G 

6.8  G 

5.0  G 

4.8 

2.2  G 

3.6 

1.6 

G 

1.9  G 

2.1 

10 

G 

3.5  G 

5.6  G 

5.3  G 

3.1  G 

7.3  G 

4.9  G 

4.8 

2.2 

3.4 

1.5 

G 

1.7  G 

2.1 

11 

G 

4.4  G 

5. 5  G 

5.1  G 

3.1  G 

7.6  G 

4.8  G 

4.8 

2.3 

3.1 

1.6 

G 

1.5  G 

2.0 

1? 

G 

4.9  G 

5.3  G 

5.0  G 

3.1  G 

7.7  G 

4.7  G 

4.6 

2.3 

2.8 

1.6 

G 

1.5  G 

2.1 

13 

G 

5.1  G 

5.2  G 

4.8  G 

3.1  G 

7.6  G 

4.6  G 

4.4 

2.1 

2.6 

1.7 

G 

1.5  G 

2.1 

14 

G 

5.1  G 

5.0  G 

4.7  G 

3.2  G 

7.5  G 

4.4  G 

4.2 

1.9 

2.6 

1,5 

G 

1.5  G 

2.5 

IS 

G 

5.0  G 

4.9  G 

4.4  G 

3.8  G 

7.4  G 

4.4  G 

4.0 

1.8 

2.3 

1.6 

G 

1.5  G 

2.7 

16 

G 

5.0  G 

4.7  G 

4.3  G 

4.0  G 

7.5  G 

4.3  G 

3.8 

1.8 

2.4 

1.5 

G 

1.6  G 

2.7 

17 

G 

5.0  G 

4.7  G 

4.3  G 

4.1  G 

7.4  G 

4.2  G 

3.7 

1.8 

2.3 

1.4 

G 

1.6  G 

2.6 

18 

G 

4.9  G 

4.3  G 

4.5  G 

4.2  G 

7.4  G 

4.2  G 

3.4 

2.0 

2.2 

1.5 

G 

2.0  G 

2.5 

19 

G 

5.0  G 

4.2  G 

4.5  G 

4.6  G 

7.3  G 

4.1  G 

3.3 

1.9 

2.0 

1.5 

G 

2.1  G 

2.5 

20 

G 

5.1  G 

4.7  G 

4.5  G 

4.6  G 

7.2  G 

4.1  G 

3.1 

1.9 

1.9 

1.4 

G 

2.3  G 

2.5 

21 

G 

5.1  G 

5.8  G 

4.3  G 

5.1  G 

7.2  G 

4.0  G 

3.1 

1.7 

1.6 

1.4 

G 

2.5  G 

2.5 

22 

6 

5.0  G 

6.3  G 

4.2  G 

5.1  G 

7.1  G 

4.0  G 

3.1 

1.5 

1.5 

1.5 

G 

2.3  C 

2.5 

23 

G 

4.9  6 

6.4  G 

4.1  G 

5.0  G 

6.9  G 

3.9  G 

2.6 

1.5 

1.7 

1.5 

G 

2.1  G 

2.8 

24 

G 

5.0  G 

6.4  G 

4.0  G 

4.9  G 

7.0  G 

3.8  G 

2.5 

1.6 

1.9 

1.7 

C 

2.1  G 

2.7 

2S 

G 

5.1  G 

6.4  G 

3.9  G 

4.9  G 

7.0  G 

3.8  G 

2.3 

1.6 

2.0 

1.8 

G 

1.9  G 

2.8 

26 

G 

5.1  G 

6.3  G 

3.6  G 

4.8  G 

7.0  G 

3.8  G 

2.1 

1.6 

2.0 

2.1 

G 

1.8  G 

2.7 

27 

G 

5.1  G 

6.2  G 

3.7  G 

5.0  G 

6.8  G 

3.9  G 

2.1 

1.7 

1.7 

2.7 

G 

2.0  G 

2.7 

28 

G 

5.1  G 

6.0  G 

3.6  G 

5.1  G 

6.7  G 

3.8  G 

2.0 

2.0 

1.7 

2.7 

G 

2.0  G 

2.7 

29 

G 

5.1  -- 

. G 

3.6  G 

5.1  G 

6.6  G 

3.9  G 

1.9 

2.1 

1.5 

G  2.5 

G 

2.0  G 

2.7 

30 

G 

5.1  -- 

. G 

3.6  G 

5.7  G 

6.4  G 

3.7  G 

1.9 

2.0 

1.5 

G  2.5 

G 

2.0  G 

2.7 

31 

G  2.5 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

4.4 

5.5 

4.7 

4.0 

6.9 

4.6 

3.4 

1.9 

2.4 

1.8 

2.0 

2.5 

MAX 

5.3 

6.4 

6.3 

5.7 

7.7 

6.0 

4.8 

2.3 

3.7 

2.7 

2.6 

2.8 

NIN 

2.5 

4.2 

3.5 

3.0 

5.9 

3.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

2.0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  36S 
6*GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.6. 

HIGHEST  STAGE  UAS  7.7  AT  S:00  A.H.  ON  NAY  12. 
LOUEST  STAGE  WAS  1.4  ON  OCT  8  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOG  1991 
BELLE  RIVER  NEAR  PIERRE  PASS.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-54-26.  LONG.  91-12-59.  ON  RIGHT  BANK.  100  FEET  SOUTH  OF  HIGHWAY  70  BRIDGE. 
3.5  NILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS.  LA.  (STA.  5264010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  29.  1955  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST.  5.10  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  NOV.  1.  1985.  LOWEST.  MINUS  0.30  FOOT  ON 
JAN.  13  AND  14.  1956  AND  DEC.  23.  1989  AND  LATER  OATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.10 

2.90 

2.70 

4.10 

3.95 

2.60 

1.60 

1.90 

1.60 

2.10 

? 

2.20 

3.10 

2.60 

4.00 

3.90 

2.60 

1.70 

1.90 

1.70 

2.00 

3 

2.20 

3.10 

2.40 

4.00 

3.80 

2.60 

1.70 

2.00 

1.80 

1.90 

4 

2.20 

3.10 

2.60 

4.00 

3.70 

2.60 

1.70 

1.90 

1.80 

1.70 

5 

2.30 

3.10 

2.60 

4.00 

3.60 

2.50 

1.70 

2.00 

1.80 

1.60 

6 

2.30 

3.10 

2.60 

3.90 

3.50 

2.70 

1.70 

2.10 

1.40 

1.60 

7 

2.40 

3.20 

2.60 

3.80 

3.40 

2.80 

1.65 

2.20 

1.20 

1.60 

8 

2.40 

3.10 

2.80 

4.30 

3.40 

2.80 

1.65 

2.20 

1.30 

1.50 

9 

2.50 

3.10 

2.80 

4.50 

3.40 

2.70 

1.65 

2.10 

1.30 

1.40 

10 

2.80 

3.10 

2.80 

4.80 

3.50 

2.60 

1.60 

2.10 

1.40 

1.40 

11 

3.20F 

3.30 

3.00 

2.90 

4.70 

3.60 

2.60 

1.50 

2.00 

1.50 

1.50 

1? 

3.10 

3.20 

3.00 

2.90 

4.60 

3.80 

2.50 

1.50 

2.00 

1.50 

1.50 

13 

3.10 

3.10 

3.00 

3.00 

4.50 

3.70 

2.50 

1.40 

1.90 

1.40 

1.50 

14 

3.30 

3.00 

3.10 

3.00 

4.45 

3.60 

2.40 

1.40 

1.80 

1.40 

1.50 

15 

3.30 

2.90 

3.00 

3.20 

4.40 

3.50 

2.40 

1.40 

1.90 

1.30 

1.50 

16 

3.30 

2.90 

3.10 

3.30 

4.50 

3.50 

2.20 

1.40 

1.90 

1.30 

1.60 

17 

3.30 

2.80 

3.20 

3.30 

4.45 

3.50 

2.00 

1.40 

1.90 

1.30 

1.60 

18 

3.30 

2.70 

3.20 

3.40 

4.40 

3.40 

1.80 

1.40 

1.90 

1.20 

1.70 

19 

3.30 

2.70 

3.10 

3.40 

4.40 

3.30 

1.90 

1.40 

1.90 

1.20 

1.70 

20 

2.70 

3.00 

3.40 

4.35 

3.20 

1.90 

1.40 

1.70 

1.20 

1.80 

21 

2.80 

3.10 

3.40 

4.30 

3.15 

1.90 

1.30 

1.30 

1.30 

1.90 

72 

3.00 

3.20 

3.40 

4.25 

3.10 

1.90 

1.30 

1.30 

1.40 

2.00 

73 

3.00 

3.20 

3.30 

4.20 

3.05 

1.80 

1.40 

1.40 

1.50 

2.10 

24 

2.90 

3.20 

3.30 

4.20 

3.00 

1.80 

1.50 

1.50 

1.60 

2.00 

25 

2.90 

3.30 

3.40 

4.30 

2.90 

1.60 

1.50 

1.60 

1.70 

1.90 

26 

2.80 

3.00 

3.80 

4.30 

2.80 

1.70 

1.60 

1.60 

1.90 

1.60 

27 

2.80 

3.00 

4.00 

4.25 

2.70 

1.70 

1.70 

1.50 

2.00 

1.60 

28 

2.80 

3.00 

4.00 

4.20 

2.60 

1.60 

1.70 

1.40 

2.00 

1.70 

29 

• 

3.00 

4.00 

4.15 

2.60 

1.60 

1.80 

1.50 

2.00 

1.70 

30 

• 

2.80 

4.10 

4.10 

2.60 

1.60 

1.80 

1.50 

2.10 

1.80 

31 

2.80  • 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.77 

2.91 

3.07 

3.17 

4.27 

3.32 

2.18 

1.56 

1.80 

1.55 

1.70 

MAX 

3.30 

3.30 

3.30 

4.10 

4.80 

3.95 

2.80 

1.90 

2.20 

2.10 

2.10 

MIN 

2.10 

2.70 

2.80 

2.40 

3.80 

2.60 

1.60 

1.30 

1.30 

1.20 

1.40 

DAYS 

19 

18 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  343 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.51. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.80  AT  8:00  A.N.  ON  NAY  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.20  OH  OCT  7  AND  LATER  OATE(S). 
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OAILV  STAGE  FOR  1991 
PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  U. 

LOCATION.  LAT.  29-57-50,  LONG.  91-12-32.  ABOUT  30  FEET  DOUNSTREAH  FRON  HIGMMY  70  BRIDGE. 
(STA.  5268010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1974  STATION  UAS  REFERRED  TO  AS  PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PASS,  U. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1939,  1944  TO  1947,  1949  TO  1950,  AND  1953.  DAILY, 
AUG.  3,  1955  TO  DATE. 


EXTREMES. 

(SINCE  1944) 

HIGHEST.  5. 

.00  FEET 

ON  APR. 

19  AND  LATER  DATES 

IN  1973 

.  LOUEST, 

MINUS  1.2 

FEET  ON  DEC. 

25,1989. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.7 

3.5 

2.7 

2.3 

3.7 

3.7 

2.3 

0.9 

1.5 

1.0 

2.0 

1.6 

2 

1.8 

3.5 

2.8 

2.3 

3.7 

3.6 

2.3 

1.0 

1.5 

1.1 

1.9 

1.7 

3 

1.8 

3.4 

2.8 

2.3 

3.7 

3.5 

2.2 

1.1 

1.6 

1.4 

1.6 

1.5 

4 

1.8 

3.4 

2.7 

2.3 

3.7 

3.4 

2.1 

1.1 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

5 

1.8 

3.5 

2.8 

2.3 

3.7 

3.3 

2.1 

1.1 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

6 

2.0 

3.5 

2.9 

2.3 

3.6 

3.2 

2.2 

1.1 

1.7 

1.0 

1.4 

1.4 

7 

2.0 

3.4 

2.9 

2.4 

3.5 

3.1 

2.6 

1.1 

1.8 

0.7 

1.5 

1.5 

8 

2.0 

3.3 

2.8 

2.5 

3.9 

3.1 

2.5 

1.2 

1.9 

0.9 

1.4 

1.5 

9 

2.1 

3.2 

2.7 

2.5 

4.2 

3.1 

2.5 

1.3 

1.8 

1.1 

1.0 

1.6 

10 

2.4 

3.1 

2.7 

2.5 

4.5 

3.1 

2.5 

1.3 

1.8 

1.1 

1.0 

1.5 

11 

2.7 

3.0 

2.7 

2.5 

4.4 

3.2 

2.4 

1.1 

1.7 

1.1 

1.0 

1.5 

12 

2.7 

2.9 

2.8 

2.5 

4.3 

3.3 

2.3 

1.1 

1.8 

1.2 

1.1 

1.6 

13 

2.7 

2.8 

2.8 

2.7 

4.2 

3.3 

2.2 

0.9 

1.7 

1.1 

1.1 

1.6 

14 

2.8 

2.7 

2.7 

2.8 

4.2 

3.3 

2.1 

0.8 

1.7 

1.0 

1.1 

1.7 

15 

3.0 

2.5 

2.7 

2.9 

4.2 

3.3 

1.9 

0.8 

1.6 

1.0 

1.3 

1.5 

16 

3.0 

2.5 

2.7 

3.0 

4.2 

3.2 

1.8 

1.0 

1.6 

0.8 

1.3 

1.6 

17 

3.0 

2.5 

2.9 

2.9 

4.2 

3.1 

1.7 

1.0 

1.5 

0.7 

1.5 

1.7 

18 

3.0 

2.6 

2.8 

3.0 

4.1 

3.1 

1.6 

1.1 

1.3 

0.9 

1.6 

1.8 

19 

3.0 

2.7 

2.8 

3.1 

4.2 

3.0 

1.6 

1.0 

1.3 

0.8 

1.7 

1.8 

20 

3.0 

2.5 

2.8 

3.0 

4.0 

2.9 

1.5 

0.9 

1.0 

0.8 

1.8 

1.9 

21 

2.9 

2.5 

2.8 

3.0 

4.0 

2.8 

1.4 

0.8 

0.7 

0.9 

1.7 

2.1 

22 

2.9 

2.7 

3.0 

3.0 

3.9 

2.7 

1.4 

0.8 

1.0 

1.0 

1.7 

2.1 

23 

3.0 

2.6 

2.9 

3.0 

3.8 

2.7 

1.5 

0.8 

1.3 

1.2 

1.7 

2.2 

24 

3.1 

2.6 

2.8 

3.0 

3.9 

2.6 

1.5 

0.8 

1.4 

1.4 

1.1 

2.1 

25 

3.2 

2.6 

2.7 

3.0 

3.9 

2.5 

1.5 

0.8 

1.4 

1.4 

1.1 

2.1 

26 

3.3 

2.5 

2.7 

3.4 

4.0 

2.5 

1.3 

0.9 

1.0 

1.6 

1.2 

2.1 

27 

3.3 

2.5 

2.8 

3.5 

4.0 

2.4 

1.3 

1.1 

1.0 

1.7 

1.3 

2.1 

28 

3.3 

2.5 

2.8 

3.7 

4.0 

2.5 

1.1 

1.2 

0.9 

1.8 

1.3 

2.1 

29 

3.5  - 

2.7 

3.8 

3.9 

2.5 

1.0 

1.3 

0.9 

1.9 

1.4 

2.1 

30 

3.7  -- 

2.6 

3.8 

3.8 

2.4 

0.9 

1.2 

1.0 

1.9 

1.5 

2.1 

31 

2.4 

0.9 

2.0 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.7 

2.9 

2.8 

2.8 

4.0 

3.0 

1.8 

1.0 

1.4 

1.2 

1.4 

1.8 

MAX 

3.7 

3.5 

3.0 

3.8 

4.5 

3.7 

2.6 

1.3 

1.9 

2.0 

2.0 

2.2 

MIN 

1.7 

2.5 

2.4 

2.3 

3.5 

2.4 

0.9 

0.8 

0.7 

0.7 

1.0 

1.3 

DAYS 

30 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.2. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.5  AT  8:A.M.  ON  MAY  10. 

LOUEST  STAGE  UAS  0.7  ON  SEP  21  AM)  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  fOR  1991 
LAKE  VERRET  AT  ATTAKAPAS  LANDING,  U. 


LOCATION.  UT.  29-S0-58,  LONG.  91-06-09.  AT  ATTAKAPAS  BOAT  RAMP,  IN  LOUER  PART  OF  LAKE, 

7.7  NILES  SOUTHWEST  OF  NAPOLEONVILLE,  LA.  (STA.  $272010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JUNE  IS,  1932  TO  JULY  25,  1933,  AND  AUG.  22,  1955  TO  DATE. 
INTERNITTENTLY,  1939,  19A4  TO  1M7,  AND  1949  TO  1950. 

EXTRENES.  (SINCE  1944)  HIGHEST,  5.20  FEET  ON  APR.  21,  1973.  LOUEST,  MINUS  0.3  FOOT  OH  JAN.  14. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1987  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.80 

3.65  2.70 

2.40 

3.75 

3.75 

2.40 

1.20 

1.60 

1.40 

2.10 

1.70 

2 

1.90 

3.55  2.90 

2.30 

3.75 

3.55 

2.30 

1.30 

1.70 

1.50 

2.00 

1.80 

3 

2.00 

3.50  2.95 

2.40 

3.75 

3.55 

2.25 

1.30 

1.70 

1.60 

1.80 

1.90 

4 

1.90 

3.45  2.85 

2.40 

3.75 

3.50 

2.20 

1.30 

1.70 

1.60 

1.50 

1.50 

5 

2.00 

3.60  2.80 

2.40 

3.75 

3.40 

2.20 

1.30 

1.80 

1.60 

1.30 

1.30 

6 

2.20 

3.55  2.90 

2.40 

3.75 

3.30 

2.30 

1.30 

1.85 

1.05 

1.60 

1.40 

7 

2.25 

3.50  2.85 

2.40 

3.55 

3.20 

2.40 

1.30 

1.90 

1.10 

1.60 

1.40 

8 

2.20 

3.40  2.90 

2.50 

4.15 

3.20 

2.60 

1.30 

2.00 

1.10 

1.60 

1.60 

9 

2.30 

3.30  2.85 

2.60 

4.30 

3.15 

2.60 

1.40 

1.90 

1.20 

1.10 

1.65 

10 

2.45 

3.15  2.80 

2.60 

4.55 

3.15 

2.50 

1.40 

1.80 

1.30 

1.10 

1.60 

11 

2.90 

3.05  2.80 

2.60 

4.45 

3.30 

2.45 

1.25 

1.80 

1.30 

1.30 

1.70 

1? 

2.85 

2.95  2.80 

2.60 

4.40 

3.40 

2.35 

1.25 

1.80 

1.30 

1.15 

1.75 

13 

2.85 

2.90  2.90 

2.70 

4.30 

3.40 

2.30 

1.00 

1.80 

1.20 

1.20 

1.80 

14 

2.90 

2.80  2.85 

2.80 

4.20 

3.45 

2.10 

0.90 

1.80 

1.10 

1.30 

1.90 

15 

2.95 

2.80  2.75 

3.00 

4.20 

3.35 

2.(X) 

1.10 

1.75 

1.00 

1.50 

1.60 

16 

3.10 

2.50  2.75 

2.95 

4.20 

3.25 

1.90 

1.25 

1.75 

1.00 

1.45 

1.75 

17 

3.05 

2.50  2.95 

3.00 

4.15 

3.20 

1.70 

1.20 

1.65 

0.90 

1.55 

1.80 

18 

3.00 

2.60  3.00 

3.10 

4.15 

3.15 

1.60 

1.20 

1.50 

0.90 

1.60 

1.95 

19 

3.20 

2.60  2.95 

3.20 

4.10 

3.05 

1.60 

1.10 

1.50 

0.80 

1.70 

1.95 

20 

3.15 

2.65  2.90 

3.15 

4.00 

3.00 

1.60 

1.10 

1.40 

0.80 

1.90 

2.00 

?1 

3.10 

2.60  2.90 

3.05 

4.00 

2.90 

1.50 

0.95 

0.90 

0.90 

1.85 

2.10 

?? 

3.05 

2.80  3.00 

3.05 

3.95 

2.80 

1.50 

1.05 

0.90 

1.00 

1.80 

2.20 

23 

3.10 

2.75  3.05 

3.15 

3.85 

2.80 

1.60 

0,90 

1.40 

1.30 

1.80 

2.40 

24 

3.30 

2.70  2.90 

3.05 

3.85 

2.70 

1.60 

1.00 

1.50 

1.50 

1.40 

2.35 

25 

3.30 

2.70  2.80 

3.15 

4.00 

2.65 

1.50 

1.00 

1.30 

1.60 

1.30 

2.25 

76 

3.35 

2.60  2.70 

3.30 

4.10 

2.60 

1.40 

1.05 

1.00 

1.70 

1.30 

2.20 

77 

3.35 

2.60  2.70 

3.60 

4.05 

2.55 

1,35 

1.20 

1.00 

1.80 

1.30 

2.25 

78 

3.45 

2.60  2.80 

4.00 

4.00 

2.55 

1.35 

1.20 

1.00 

1.95 

1.30 

2.25 

79 

3.60  ■ 

• .  2.90 

3.90 

3.95 

2.55 

1.20 

1.30 

1.10 

2.00 

1.35 

2.25 

30 

3.80  ■ 

.  2.75 

3.80 

3.85 

2.50 

1.20 

1.30 

1.20 

2.05 

1.40 

2.20 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.84 

2.98  2.85 

2.92 

4.02 

3.10 

1.90 

1.19 

1.53 

1.35 

1.50 

1.90 

MAX 

3.80 

3.65  3.05 

4.00 

4.55 

3.75 

2.60 

1.40 

2.00 

2.20 

2.10 

2.40 

MIN 

1.80 

2.50  2.60 

2.30 

3.55 

2.50 

1.20 

0.90 

0.90 

0.80 

1.10 

1.30 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.33. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.55  AT  8:00  A.M.  ON  HAY  10. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.80  ON  OCT  19  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
LAKE  PALOUROE  NEAR  MORGAN  CITY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-43-13,  LONG.  91-11-16.  APPROXIMATELY  1.5  MILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  AND  75  FEET 
EAST  OF  LA.  HIGHUAY  70  IN  LAKE  PALOUROE.  (STA.  5275010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.79  FEET  ON  HAY  9,  1991.  LOUEST,  MINUS  0.50  FWT  ON  DEC.  27,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.18 

3.90 

2.90 

2.75 

3.91 

3.90 

2.64 

1.25 

2.04 

1.68 

2.55 

1.95 

? 

2.24 

3.85 

3.15 

2.71 

3.90 

3.81 

2.60 

1.54 

2.09 

1.85 

2.17 

1.97 

3 

2.30 

3.77 

3.15 

2.75 

3.90 

3.72 

2.55 

1.62 

2.17 

1.97 

2.06 

2.05 

4 

2.29 

3.70 

3.05 

2.80 

3.90 

3.63 

2.48 

1.67 

2.10 

1.98 

1.80 

1.80 

5 

2.32 

3.83 

3.04 

2.81 

3.91 

3.52 

2.46 

1.69 

2.18 

1.97 

1.76 

1.83 

6 

2.42 

3.81 

3.08 

2.81 

3.91 

3.45 

2.67 

1.67 

2.20 

1.42 

1.95 

1.95 

7 

2.53 

3.71 

3.14 

2.81 

3.84 

3.43 

2.73 

1.64 

2.20 

1.20 

2.01 

1.90 

8 

2.52 

3.60 

3.18 

2.94 

4.25 

3.50 

2.85 

1.64 

2.17 

1.56 

1.95 

1.97 

9 

2.60 

3.47 

3.16 

2.94 

4.50 

3.47 

2.80 

1.73 

2.07 

1.70 

1.45 

1.99 

10 

2.83 

3.35 

3.13 

2.96 

4.66 

3.47 

2.68 

1.62 

2.07 

1.66 

1.55 

1.99 

11 

3.10 

3.26 

3.09 

2.94 

4.55 

3.58 

2.61 

1.44 

2.10 

1.64 

1.54 

2.03 

17 

3.13 

3.16 

3.14 

4.43 

3.69 

2.53 

1.42 

2.16 

1.65 

1.60 

2.08 

13 

3.11 

3.10 

3.15 

4.34 

3.60 

2.39 

1.22 

2.15 

1.56 

1.57 

2.14 

14 

3.18 

3.09 

3.14 

4.25 

3.55 

2.26 

1.14 

2.15 

1.55 

1.70 

2.23 

15 

3.33 

2.90 

3.15 

4.25 

3.54 

2.13 

1.31 

2.09 

1.59 

1.79 

2.09 

16 

3.34 

2.80 

3.14 

4.32 

3.48 

2.10 

1.52 

2.09 

1.37 

1.76 

2.10 

17 

3.33 

2.80 

3.30 

4.27 

3.40 

1.86 

1.63 

2.00 

1.11 

1.85 

2.18 

18 

3.38 

2.80 

3.25 

4.26 

3.33 

1.86 

1.73 

1.90 

1.40 

1.94 

2.25 

19 

3.38 

2.75 

3.17 

4.25 

3.25 

2.06 

1.58 

1.93 

1.27 

2.05 

2.37 

20 

3.39 

2.96 

3.17 

4.21 

3.16 

1.89 

1.45 

1.30 

1.36 

2.35 

2.42 

71 

3.44 

2.83 

3.14 

4.16 

3.11 

1.94 

1.41 

1.33 

1.44 

2.05 

2.57 

77 

3.34 

2.93 

3.17 

4.13 

3.03 

1.93 

1.36 

1.59 

1.55 

2.06 

2.57 

23 

3.36 

2.91 

3.23 

4.05 

2.98 

2.01 

1.27 

1.74 

1.68 

2.05 

2.68 

24 

3.57 

2.87 

3.10  F 

3.30 

4.15 

2.93 

1.90 

1.31 

1.80 

1.94 

1.61 

2.64 

25 

3.56 

2.90 

3.01 

3.39 

4.17 

Z.K 

1.77 

1.27 

1.79 

2.04 

1.65 

2.58 

26 

3.58 

2.88 

2.98 

3.55 

4.20 

2.76 

1.77 

1.35 

1.39 

2.10 

1.74 

2.57 

27 

3.59 

2.85 

2.95 

3.81 

4.15 

2.76 

1.62 

1.50 

1.37 

2.25 

1.77 

2.61 

28 

3.69 

2.90 

3.05 

3.87 

4.11 

2.84 

1.55 

1.60 

1.42 

2.33 

1.75 

2.55 

29 

3.85 

3.06 

3.94 

4.05 

2.79 

1.40 

1.66 

1.61 

2.43 

1.79 

2.53 

30 

4.02 

3.06 

4.00 

3.97 

2.72 

1.35 

1.63 

1.64 

2.49 

1.90 

2.55 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

3.13 

3.20 

3.11 

3.17 

4.16 

3.31 

2.15 

1.50 

1.89 

1.75 

1.86 

2.25 

MAX 

4.07 

3.90 

3.30 

4.00 

4.66 

3.90 

2.85 

1.73 

2.20 

2.57 

2.55 

2.68 

MIN 

2.18 

2.75 

2.90 

2.71 

3.84 

2.72 

1.35 

1.14 

1.30 

1.11 

1.45 

1.80 

DAYS 

31 

28 

31 

18 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  353 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.60. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.79  AT  3:30  P.H.  ON  NAY  9. 
LOUEST  STAGE  UAS  1.04  ON  OCT  7. 
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DAILY  STAGE  FOG  1991 
BAYOU  BOEUF  AT  AMELIA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-40-06,  LONG.  91-OS-SO.  JUST  NORTH  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  AND  U.  S. 
HIGHUAY  90  BRIDGES.  (STA.  52B0010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1942,  1944  TO  19S4.  DAILY,  JAN.  12,  19SS  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  4.90  FEET  ON  APR.  30,  1975.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  OH  JAN.  20,  1940. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.05 

3.69 

2.62 

2.55 

3.71 

3.65  F 

2.55 

1.27 

1.45 

2.59 

1.70 

2 

2.10 

3.63 

3.00 

2.48 

3.67 

3.56 

2.45 

1.57 

1.76 

1.89 

1.71 

3 

2.23 

3.55 

3.06 

2.51 

3.70 

3.47 

2.42 

1.58 

1.85 

1.85 

1.78 

4 

2.18 

3.47 

2.83 

2.58 

3.70 

3.38 

2.39 

1.63 

1.90 

1.55 

1.55 

5 

2.21 

3.65 

2.86 

2.55 

3.71 

3.28 

2.35 

1.70 

1.85 

1.70 

1.50 

6 

2.31 

3.51 

2.96 

2.57 

3.66 

3.22 

2.60  F 

1.56 

1.01 

1.65 

7 

2.42 

3.41 

2.95 

2.55 

3.57 

3.25 

2.65 

1.45 

1.69 

8 

2.40 

3.30 

3.00 

2.64 

4.14 

3.31 

2.74 

1.72 

9 

2.47 

3.17 

2.95 

2.74 

4.58 

3.33 

2.50 

1.87 

10 

2.73 

3.05 

2.85 

2.74 

4.35 

3.38 

2.45 

1.82 

11 

3.00 

2.94 

2.92 

2.74 

4.23 

3.51 

2.41 

1.40 

1.95 

12 

3.04 

2.86 

2.99 

2.80 

4.14 

3.60 

2.28  F 

1.37 

1.95 

13 

2.99 

2.86 

3.05 

2.85 

4.10 

3.51 

2.20 

1.24 

2.05 

14 

3.01 

2.80 

3.01 

2.93 

4.03 

3.45 

2.10 

1.16 

F 

1.55 

2.16 

15 

3.16 

2.75 

2.94 

3.17 

4.10 

3.40 

1.95 

1.39 

1.90 

16 

3.22 

2.48 

2.95 

3.15 

4.09 

3.33 

1.U  F 

2.00 

1.98 

17 

3.23 

2.60 

3.20 

3.13 

3.95 

3.25 

1.55 

1.94 

2.05 

18 

3.25 

2.56 

3.18 

3.20 

3.95 

3.14 

1.68 

1.86 

F 

1.70 

2.12 

19 

3.33 

2.55 

3.02 

3.22 

3.94 

2.98 

1.52 

1.85 

F 

1.80 

2.12 

20 

3.28 

2.65 

3.04 

3.20 

3.90 

2.88 

1.39 

1.21 

F 

1.95 

2.24 

21 

3.30 

2.52 

2.92 

3.10 

3.83 

2.82 

1.35 

1.84 

1.90 

2.45 

22 

3.20 

2.74 

2.95 

3.13 

3.84 

2.75  F 

1.90 

1.28  F 

1.30 

1.89 

2.47 

23 

3.22 

2.64 

2.98 

3.31 

3.90 

2.70 

1.86 

1.33 

1.87 

2.66 

24 

3.45 

2.63 

2.81 

3.20 

3.97 

2.64 

1.86 

1.30 

F  1.53 

1.44 

2.60 

25 

3.38 

2.65 

2.75 

3.37 

4.02 

2.67 

1.76 

1.27 

1.90 

1.45 

2.50 

26 

3.45 

2.61 

2.74 

3.43 

4.02 

2.67 

1.74 

1.26 

2.00 

1.55 

2.49 

27 

3.45 

2.65 

2.80 

3.70 

3.97 

2.67 

1.61 

1.26 

2.18 

1.65 

2.54 

28 

3.57 

2.71 

2.83 

3.73 

3.90 

1.51 

2.30 

1.51 

2.49 

29 

3.70 

3.10 

3.80 

3.80 

1.35 

2.38 

1.62 

2.44 

30 

3.89 

2.70 

3.83 

3.77 

1.29 

F 

1.65 

2.38 

1.70 

2.43 

31 

3.75 

2.47 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

3.00 

2.95 

2.92 

3.03 

3.94 

3.18 

2.09 

1.42 

1.71 

1.90 

1.75 

2.10 

MAX 

3.89 

3.69 

3.20 

3.83 

4.58 

3.65 

2.74 

1.70 

2.00 

2.49 

2.59 

2.66 

MIN 

2.05 

2.48 

2.62 

2.48 

3.57 

2.64 

1.29 

1.16 

1.21 

1.01 

1.44 

1.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

27 

25 

22 

8 

15  - 

19 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS  298 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.65. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.62  AT  8:15  A.M.  ON  NAY  9. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  0.85  ON  OCT  6. 
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DAILY  STAGE  TOR  1991 
BAYOU  BLACK  AT  GIBSON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-41-13,  LONG.  90-S9-29.  ABOUT  SOO  FEET  SOUTH  U.S.  HIGHWAY  90  BRIDGE. 

(STA.  S284010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  IMTERNITTENTLY,  1935  TO  1942,  AND  1946  TO  1965.  DAILY,  OCT.  1968 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.50  FEET  (CAUSED  BY  HtXIRICANE)  ON  OCT.  30,  1985.  LOWEST,  0.01  FOOT  ON  NOV.  20 
AND  21.  1969. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.0 

3.5 

2.8 

2.6 

3.6 

3.6 

2.7 

1.2 

0.8 

1.4 

2.4 

1.4 

7 

1.9 

3.6 

2.8 

2.4 

3.7 

3.1 

2.9 

1.2 

1.0 

1.5 

1.8 

1.5 

3 

1.8 

3.6 

2.8 

2.4 

3.7 

3.1 

2.9 

1.2 

1.0 

1.5 

1.6 

1.8 

4 

1.9 

3.4 

2.7 

2.4 

3.7 

3.2 

2.9 

1.2 

1.1 

1.5 

1.5 

1.5 

5 

2.2 

3.4 

2.8 

2.6 

3.5 

3.2 

3.0 

1.3 

1.6 

1.5 

1.6 

1.4 

6 

2.3 

3.4 

2.8 

2.6 

3.5 

2.9 

3.1 

1.4 

1.8 

0.7 

1.6 

1.4 

7 

2.5 

3.4 

2.8 

2.5 

3.6 

3.0 

3.1 

1.4 

1.9 

0.9 

1.6 

1.5 

8 

2.5 

3.0 

2.8 

2.5 

4.0 

3.0 

2.8 

1.2 

1.9 

1.3 

1.5 

1.4 

9 

2.4 

2.9 

2.6 

2.5 

4.4 

3.6 

2.6 

1.2 

1.9 

1.4 

1.4 

1.3 

10 

2.6 

2.9 

2.6 

2.5 

4.6 

3.5 

2.6 

1.2 

1.8 

1.4 

1.3 

1.7 

11 

2.8 

2.6 

2.7 

2.4 

4.6 

3.4 

2.4 

1.2 

1.8 

1.3 

1.3 

1.7 

1? 

2.8 

2.6 

2.8 

2.4 

3.4 

2.4 

1.2 

1.7 

1.0 

1.3 

1.7 

13 

2.8 

2.6 

2.6 

2.5 

3.6 

2.3 

1.1 

1.7 

0.9 

1.3 

1.8 

14 

2.9 

2.5 

2.6 

2.5 

3.6 

2.1 

1.1 

1.5 

0.8 

1.3 

1.9 

15 

2.9 

2.5 

2.6 

2.9 

4.0 

3.6 

2.1 

1.1 

1.5 

0.9 

1.4 

1.8 

16 

3.0 

2.4 

2.8 

3.0 

4.0 

2.6 

1.9 

1.2 

1.3 

1.0 

1.4 

1.8 

17 

3.0 

2.5 

2.8 

3.0 

4.0 

2.5 

1.9 

1.3 

1.3 

1.0 

1.4 

1.8 

18 

3.0 

2.6 

2.8 

3.2 

4.2 

2.5 

1.8 

1.3 

1.3 

1.2 

1.5 

1.9 

19 

3.1 

2.6 

2.9 

2.9 

4.0 

2.4 

1.8 

1.2 

1.0 

0.9 

1.7 

1.9 

20 

3.0 

2.7 

2.8 

2.9 

3.8 

3.0 

1.8 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

21 

2.9 

2.8 

2.8 

2.8 

3.8 

2.9 

1.8 

0.9 

1.2 

1.0 

1.8 

2.2 

22 

3.0 

2.8 

2.8 

2.9 

3.9 

2.9 

1.8 

0.9 

1.2 

1.1 

1.8 

2.2 

23 

3.1 

2.8 

2.8 

2.9 

4.0 

2.7 

1.8 

0.7 

1.2 

1.4 

1.7 

2.2 

24 

3.2 

2.7 

2.7 

3.0 

4.0 

2.7 

1.8 

0.7 

1.2 

1.7 

1.4 

2.4 

25 

3.3 

2.6 

2.7 

3.1 

3.9 

2.8 

1.6 

0.7 

1.3 

1.8 

1.3 

2.3 

26 

3.3 

2.6 

2.7 

3.1 

3.9 

2.8 

1.6 

0.8 

1.2 

1.9 

1.3 

2.2 

27 

3.4 

2.5 

2.6 

3.2 

4.0 

2.9 

1.4 

0.8 

1.2 

2.0 

1.4 

2.2 

28 

3.4 

2.4 

2.6 

3.4 

3.9 

2.9 

1.2 

0.9 

1.3 

2.0 

1.4 

2.2 

29 

3.7  - 

2.4 

3.4 

3.9 

2.9 

1.2 

0.9 

1.4 

2.1 

1.5 

2.2 

30 

3.8  - 

2.4 

3.5 

4.0 

2.6 

1.0 

0.8 

1.4 

2.2 

1.4 

2.2 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.8 

2.9 

2.7 

2.8 

3.9 

3.0 

2.1 

1.1 

1.4 

1.4 

1.5 

1.9 

MAX 

3.8 

3.6 

2.9 

3.5 

4.6 

3.6 

3.1 

1.4 

1.9 

2.3 

2.4 

2.4 

MIN 

1.8 

2.4 

2.4 

2.4 

3.5 

2.4 

1.0 

0.7 

0.8 

0.7 

1.3 

1.3 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

28 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.3. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.6  AT  8:00  A.N.  ON  NAY  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.7  ON  AUG  23  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FM  1991 
BAYOU  BLACK  AT  GREENWOOD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-37-U,  LONG.  90-S4-1S.  ON  U.  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE.  (STA.  S288010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTEIWITTENTLY,  1935  TO  1942.  AND  1944  TO  1965.  DAILY,  NOV.  18,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.82  FEET  <FROM  INCOMPLETE  RECORD)  OH  APR.  14,  1980.  LOWEST,  MINUS  1.22  FEET  ON 
DEC.  24,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAIX  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.43 

3.55  2.56 

2.13 

3.25 

3.<.0 

2.24 

1.54 

1.22 

2.06 

? 

1.54 

3.56  2.43 

2.07 

3.29 

3.31 

2.18 

1.55 

1.31 

2.02 

3 

1.56 

3.54  2.39 

2.01 

3.26 

3.24 

2.14 

1.59 

1.39 

1.84 

1.39 

4 

1.63 

3.46  2.44 

1.99 

3.24 

3.15 

2.10 

1.59 

1.40 

1.70 

1.17 

5 

1.59 

3.31  2.35 

1.98 

3.23 

3.06 

2.09 

1.62 

1.42 

1.09 

6 

1.55 

3.16  2.42 

1.97 

3.22 

3.01 

2.26 

1.64 

0.97 

1.13 

7 

1.64 

2.99  2.02 

1.98 

3.16 

2.96 

2.31 

1.72 

0.81 

1.13 

8 

1.82 

2.94  1.85 

3.55 

2.89 

2.63 

1.83 

1.14 

1.17 

9 

1.86 

2.99  1.71 

2.05 

3.94 

2.83 

2.60 

1.75 

1.15 

1.19 

10 

1.94 

2.83  1.85 

2.05 

4.20 

2.82 

2.51 

1.73 

1.15 

1.17 

11 

2.28 

2.79  2.00 

2.07 

4.12 

2.85 

2.42 

1.70 

1.14 

1.20 

12 

2.41 

2.64  2.05 

2.08 

4.01 

3.05 

2.33 

1.23 

1.69 

1.14 

1.23 

13 

2.52 

2.63  2.00 

2.09 

3.90 

3.03 

2.23 

1.03 

1.67 

1.05 

1.29 

14 

2.42 

2.50  2.31 

2.14 

3.81 

3.08 

2.12 

0.89 

1.64 

1.04 

1.38 

15 

2.39 

2.41  2.31 

2.30 

3.77 

3.04 

2.01 

1.01 

1.60 

1.04 

1.28 

16 

2.46 

2.35  2.30 

2.34 

3.78 

3.02 

1.09 

1.64 

0.88 

1.25 

17 

2.48 

2.35  2.47 

2.44 

3.71 

2.95 

1.13 

1.59 

0.84 

1.28 

18 

2.44 

2.32  2.47 

2.54 

3.70 

2.95 

1.24 

1.52 

0.86 

1.33 

19 

2.50 

2.13  2.42 

2.59 

3.69 

2.85 

1.11 

1.48 

0.72 

1.34 

20 

2.61 

1.87  2.41 

2.63 

3.63 

2.78 

0.99 

1.15 

0.90 

1.39 

21 

2.59 

1.83  2.40 

2.60 

3.58 

2.69 

0.90 

1.11 

0.91 

1.52 

22 

2.56 

1.93  2.39 

2.58 

3.55 

2.63 

0.84 

1.18 

1.01 

1.58 

23 

2.55 

1.94  2.41 

2.59 

3.50 

2.56 

0.82 

1.31 

1.16 

1.65 

24 

2.68 

1.93  2.37 

2.56 

3.48 

2.49 

0.85 

1.40 

1.42 

1.70 

25 

2.81 

2.33 

2.67 

3.55 

2.55 

0.80 

1.40 

1.45 

1.68 

26 

2.80 

2.03  2.28 

2.82 

3.75 

2.47 

0.86 

1.14 

1.54 

1.67 

27 

2.80 

2.18  2.26 

2.89 

3.74 

2.43 

1.19 

1.08 

1.60 

1.68 

28 

2.82 

2.21  2.26 

2.95 

3.68 

2.43 

1.22 

1.09 

1.66 

1.72 

29 

3.12 

.  2.30 

3.02 

3.60 

2.37 

1.45 

1.17 

1.78 

1.71 

30 

3.23 

.  2.25 

3.25 

3.52 

2.30 

1.41 

1.19 

1.78 

1.70 

31 

3.44 

.  2.19 

3.47 

1.45 

1.98 

1.69 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.34 

2.61 

2.26 

2.39 

3.61 

2.84 

2.28 

1.07 

1.48 

1.22 

1.91 

1.40 

MAX 

3.44 

3.56 

2.56 

3.25 

4.20 

3.40 

2.63 

1.45 

1.83 

1.98 

2.06 

1.72 

MIN 

1.43 

1.83 

1.71 

1.97 

3.16 

2.30 

2.01 

0.80 

1.08 

0.72 

1.70 

1.09 

DAYS 

31 

27 

31 

29 

31 

30 

15 

20 

30 

31 

4 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  308 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.16. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.20  AT  5:00  A.M.  OH  NAY  10. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.49  ON  OCT  16. 
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DAILY  STAGE  FCR  1991 
CHATIIN  LAKE  CANAL  AT  LA.  HUY.  4S7. 


LOCATION. 

.  LAT.  31 

-07-08,  LONG.  92-20-40. 

FOUR  MILES 

NORTHEAST 

OF  LACOMPTE,  LA.  (STA. 

5502015.) 

GAGE.  AUTOMATIC 

RECOROEF 

1  AND  UIRE 

-UEIGHT 

. 

RECORDS  AVAILABLE 

MAR. 

24,  1986  TO  DATE 

.  F(XI  RECORDS  PRIOR 

TO  1986, 

REFER  TO  (STA. 

5502515). 

EXTREMES.  HIGHEST.  62.24 

FEET  ON  NOV.  17. 

1987. 

LOUEST,  43.03  FEET  ON  SEP.  6,  1990 

AND 

LATER 

OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

45.37 

46.72 

55.50 

F 

57.05 

49.54 

U.38 

46.21  U.92 

51.93 

45.20 

? 

F 

45.03 

46.40 

58.86 

48.34 

U.31 

45.29 

51.01 

55.56 

3 

58.52 

46.88 

56.59 

47.48 

44.26 

45.11 

48.22 

59.29 

4 

56.95 

47.49 

53.94 

59.47 

46.90 

44.33 

45.01 

47.39 

56.78 

5 

F 

55.04 

52.45 

51.00 

59.82 

46.51 

U.31 

47.10 

46.57 

53.86 

6 

52.84  F 

49.05 

59.U 

47.77 

44.26 

47.69 

46.08 

51.48 

7 

50.45 

58.14 

46.58 

U.19 

46.31 

45.69 

48.71 

8 

58.36 

45.68 

44. U 

45.69 

45.83 

47.28 

9 

58.91 

45.21 

44.74 

45.39 

46.68 

46.72 

10 

56.42 

58.17 

45.02 

45.35 

45.11 

45.77 

55.84 

11 

59.24 

57.47 

46.89 

46.08 

45.08 

45.26 

52.75 

1? 

57.41 

56.67 

48.51 

47.86 

U.93 

48.93 

13 

55.45 

55.90 

46.53 

48.55 

U.72 

54.45 

14 

55.19 

46.30 

48.73 

U.63 

61.37 

15 

F 

59.01 

55.75 

45.45 

48.90 

U.57 

61.24 

16 

57.49 

56.57 

45.06 

U.50 

59.85 

17 

F 

51.11 

55.57 

55.15 

44.77 

U.34 

58.24 

18 

49.44 

55.36  F 

55.02 

48.09 

U.19 

57.45 

19 

57.05 

55.47 

55.23 

52.16 

U.16 

56.76 

20 

54.86 

52.28 

53.69 

49.68 

44.67 

55. U 

55.53 

21 

52.24 

51.20  F 

45.28 

51.86 

47.51 

44.71 

55.38 

54.30 

22 

49.93 

56.27 

45.23 

50.61  F 

53.08 

46.46 

U.75 

53.10 

53.04 

23 

53.90 

45.13 

52.31 

48.85 

U.73 

U.79 

49.65 

51.91 

24 

50.72 

51.23 

44.97 

51.04 

53.75 

44.54 

44.83 

47.19 

51.36 

25 

52,10  F 

49.02 

U.90 

50.08 

56.51 

45.31 

44.45 

U.87 

46.03 

50.74 

26 

49.55 

47.35 

44.89 

49.45 

44.69 

U.43 

U.94 

45.16 

49.09 

27 

47.40 

46.61 

44.83 

48.61 

44.42 

U.56 

U.99 

44.67 

48.45 

28 

46.47 

45.90 

44.85 

49.47 

46.22 

U.69 

45.05 

U.41 

47.88 

29 

47.45  • 

51.65 

57.57 

45.02 

U.80 

45.07 

U.28 

47.41 

30 

48.42  - 

55.05 

58.65 

44.58 

45.01 

45.07 

U.16 

46.92 

31 

51.99  • 

46.38 

mMf 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

51.93 

49.81 

49.63 

53.51 

56.97 

47.82 

44.96 

45.37 

45.35  U.92 

46.86 

52.73 

MAX 

59.24 

56.27 

58.86 

59.01 

59.82 

56.51 

46.22 

48.90 

47,69  44.92 

55.44 

61.37 

MIN 

45.03 

45.90 

44.83 

48.61 

53.08 

44.77 

44.42 

44.19 

U.67  U.92 

44.16 

45.20 

DATS 

23 

16 

17 

16 

18 

25 

7 

24 

22  1 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  UAS  230 

F>ttOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  A9.S7. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  IIKXMPLETE  RECORD)  UAS  61. AB  AT  10:00  A.M.  ON  DEC  14. 
LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  44.08  ON  NOV  19. 
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DAILY  STAGE  FM  1991 
THAEE  PIONG  LAKE  AT  BELLEOEAU,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-04-46,  LONG.  92-11-02.  ON  HIGHUAY  114  BAIOGE.  (STA.  SS15011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1939  TO  1946.  DAILY,  AUG.  13,  1946  TO  MAR.  1,  1973  MU)  OCT. 
25,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST,  56.24  FEET  ON  MAY  20  AND  21,  1953.  LOWEST,  40.72  FEET  ON 
JULY  11,  1965,  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  JUNE  13,  1966. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1963  ADJ.) 


DAY  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

45.00 

44.78 

45.36 

52.59 

48.58 

44.18 

42.91 

42.97 

43.32 

46.14 

43.37 

2 

44.46 

47.93 

44.23 

52.27 

47.95 

43.86 

42.96 

42.98 

43.34 

46.24 

49.64 

3 

44.05 

49.38 

43.73 

51.90 

47.28 

43.58 

42.96 

43.02 

43.34 

44.90 

51.25 

4 

43.79 

49.35 

43.56 

52.06 

46.63 

43.34 

42.99 

43.01 

43.35 

43.83 

51.08 

5 

49.18 

48.17 

43.50 

52.52 

46.23 

43.58 

43.01 

43.09 

43.35 

43.45 

50.76 

6 

49.99 

46.39 

43.44 

53.29 

45.92 

44.67 

42.96 

43.20 

43.34 

43.34 

49.76 

7 

48.94 

45.39 

43.37 

53.29 

46.00 

44.53 

42.95 

43.27 

43.34 

43.30 

48.41 

8 

47.33 

44.85 

43.53 

53.34 

45.64 

44.22 

42.96 

43.11 

43.35 

43.35 

47.13 

9 

45.77 

44.36 

43.75 

54.06 

45.41 

44.09 

42.95 

42.99 

43.37 

43.38 

46.11 

10 

44.68 

43.91 

43.60 

53.81 

45.28 

44.57 

43.01 

42.94 

43.36 

43.22 

47.95 

11 

44.12 

43.56 

43.68 

53.58 

45.17 

43.74 

43.16 

42.92 

43.39 

43.00 

48.26 

12 

43.76 

43.37 

50.44 

53.37 

45.35 

43.23 

44.83 

42.89 

43.41 

42.83 

47.00 

13 

43.51 

43.21 

50.51 

53.15 

45.15 

43.07 

45.55 

42.88 

43. U 

42.87 

46.63 

14 

43.37 

43.20 

49.70 

52.84 

45.71 

42.98 

45.01 

42.89 

43.45 

42.74 

52.82 

15 

43.24 

43.19 

51.86 

52.68 

45.02 

42.95 

45.08 

42.94 

43.50 

42.72 

52.94 

16 

43.27 

43.18 

51.91 

52.84 

44.42 

42.97 

47.24 

43.05 

43.46 

42.65 

52.96 

17 

43.34 

43.96 

51.73 

52.62 

44.14 

42.92 

46.97 

43.07 

43.48 

42.73 

52.94 

18 

43.31 

44.35 

51.53 

52.82 

44.91 

42.88 

45.28 

43.09 

43.54 

42.95 

52.81 

19 

43.36 

43.98 

51.49 

52.69 

48.03 

42.74 

44.29 

43.09 

43.60 

42.96 

52.62 

20 

46.50 

43.64 

50.96 

52.41 

47.33 

42.70 

43.63 

43.12 

43.64 

49.21 

52.36 

21 

47.82 

43.46 

49.96 

52.21 

45.80 

42.66 

43.21 

43.14 

43.67 

50.13 

52.06 

22 

51.15 

43.33 

49.27 

51.84 

44.65 

42.63 

43.02 

43.14 

43.68 

49.40 

51.65 

23 

50.82 

43.25 

48.96 

51.35 

44.11 

42.66 

43.07 

43.18 

43.72 

47.76 

51.02 

.24 

49.84 

43.22 

48.56 

51.12 

44.39 

42.67 

43.13 

43.19 

43.51 

46.00 

50.42 

25 

48.37 

43.22 

48.14 

50.87 

47.58 

42.68 

43.12 

43.25 

43.38 

U.78 

49.73 

26 

46.94 

43.25 

47.71 

50.62 

48.66 

42  76 

43.08 

43.25 

43.41 

43.97 

48.96 

27 

45.85 

43.23 

47.00 

50.21 

47.93 

42.<I2 

43.11 

43.24 

43.64 

43.53 

48.19 

28 

45.17 

43.24 

47.67 

49.68 

48.16 

42.84 

43.01 

43.24 

43.78 

43.28 

47.34 

29 

43.48 

51.56 

49.23 

46.66 

42.90 

42.92 

43.25 

43.83 

43.19 

46.51 

30 

31 

45.74 

52.69 

49.41 

49.09 

45.15 

42.91 

42.88 

43  27 

44.46 

46.38 

43.20 

45.89 

45.36 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  !N  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

45.96 

44.59 

47.78 

52.06 

46.11 

43.26 

43.68 

43.09 

43.61 

44.37 

49.48 

MAX 

51.15 

49.38 

52.69 

54.06 

48.66 

44.67 

47.24 

43.27 

46.38 

50.13 

52.96 

MIN 

43.24 

43.18 

43.37 

49.09 

44.11 

42.63 

42.88 

42.88 

43.32 

42.65 

43.37 

DAYS  0 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  334 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  45.82. 

HIGHEST  STAGE  WAS  54.07  AT  9:00  A.M.  ON  MAY  9. 
LOWEST  STAGE  WAS  42.60  ON  NOV  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  DU  UC  NEAR  HESSMER,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-01-13.  LONG.  92-08-SA.  ON  HIGHtMY  115  BRIDGE,  3.6  NILES  SOUTHWEST  OF  HESSNER,  LA.. 
(STA.  5520011.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERHITTENTLY,  1937  TO  1947.  DAILY,  JAN.  31,  1947  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  54.34  FEET  ON  NAY  21  AND  22.  1953.  LOWEST,  37.0  FEET  FRQN  JUNE  15  TO  20,  1948, 

AND  LATER  DATES. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

43.28 

44.02 

43.79 

43.26 

48.52 

46.34 

42.88 

38.33 

38.27 

44.65 

38.01 

2 

42.32 

43.59 

44.45 

41.98 

48.60 

45.94 

42.27 

38.21 

38.47 

44.58 

44.37 

3 

44.68 

42.67 

44.77 

40.34 

48.58 

45.50 

41.63 

38.10 

38.28 

43.95 

45.39 

4 

44.91 

40.99 

45.00 

39.53 

48.59 

45.00 

40.73 

38.06 

38.15 

42.76 

45.85 

5 

45.15 

44.39 

45.02 

39.12 

48.69 

44.58 

41.90 

38.11 

38.28 

41.30 

45.96 

6 

45.24 

44.45 

44.84 

39.01 

49.07 

a.20 

43.32 

38.12 

38.51 

39.45 

46.08 

7 

45.31 

44.41 

44.46 

39.00 

49.17 

43.93 

43.17 

38.03 

38.39 

38.45 

45.75 

8 

45.40 

44.26 

44.06 

39.08 

49.46 

43.48 

42.97 

38.00 

38.26 

38.26 

45.42 

9 

45.25 

43.93 

43.60 

41.14 

50.20 

42.76 

42.72 

38.09 

37.97 

38.14 

45.05 

10 

45.80 

43.53 

42.74 

40.87 

50.37 

41.36 

42.39 

38.57 

37.79 

37.99 

44.89 

11 

46.91 

42.62 

41.09 

40.45 

50.35 

41.04 

41.51 

40.84 

37.67 

37.79 

44.98 

1? 

47.33 

41.02 

40.37 

44.74 

50.26 

42.16 

40.41 

43.63 

38.92 

37.57 

37.70 

U.91 

13 

47.51 

39.92 

40.31 

U.74 

50.13 

42.06 

39.51 

43.20 

39.00 

37.48 

37.69 

a.61 

14 

47.64 

39.36 

40.07 

U.96 

49.96 

41.60 

39.25 

42.90 

39.02 

37.41 

37.55 

46.96 

15 

47.72 

39.07 

39.68 

46.63 

50.02 

40.90 

39.12 

42.49 

38.97 

37.34 

37.31 

48.01 

16 

47.76 

38.89 

39.30 

47.18 

49.99 

40.20 

39.06 

43.86 

38.89 

37.69 

37.31 

48.16 

17 

47.56 

38.79 

39.95 

47.a 

49.82 

39.64 

38.97 

43.67 

38.78 

39.36 

37.33 

48.23 

18 

47.25 

38.78 

40.60 

47.56 

49.90 

40.99 

38.89 

43.07 

38.69 

40.53 

37.80 

48.34 

19 

47.49 

38.88 

40.20 

47.66 

49.69 

43.69 

38.80 

42.12 

38.60 

41.04 

38.14 

48.40 

20 

47.61 

43.41 

39.70 

47.63 

49.56 

43.47 

38.68 

41.28 

38.49 

41.29 

44.20 

48.41 

21 

47.55 

44.45 

39.38 

47.46 

49.53 

43.03 

38.50 

40.21 

38.38 

41.37 

44.68 

48.36 

22 

47.30 

45.16 

39.25 

47.17 

49.37 

42.51 

38.21 

39.27 

38.31 

41.37 

44.67 

48.29 

23 

46.81 

45.51 

39.22 

46.95 

49.06 

41.63 

37.91 

38.80 

38.25 

41.36 

U.57 

48.11 

24 

46.50 

45.63 

39.00 

46.70 

48.77 

42.52 

37.94 

38.60 

38.24 

41.36 

44.47 

47.92 

25 

46.48 

45.45 

38.87 

46.54 

48.47 

44.05 

38.81 

38.51 

38.40 

41.39 

44.16 

47.73 

26 

46.24 

45.12 

38.88 

46.34 

48.16 

43.96 

38.84 

38.40 

38.48 

41.45 

42.88 

47.38 

27 

45.78 

44.69 

38.76 

46.04 

47.79 

43.91 

38.75 

38.35 

38.55 

41.56 

41.02 

46.90 

28 

45.28 

44.23 

38.71 

45.93 

47.39 

43.94 

38.73 

38.39 

38.60 

41.71 

39.68 

46.35 

29 

44.81 

39.62 

47.43 

46.97 

43.87 

38.62 

38.44 

38.45 

42.09 

38.86 

45.89 

30 

44.51 

43.71 

48.27 

46.84 

43.42 

38.51 

38.30 

42.94 

38.14 

45.45 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

NEAN 

46.06 

42.76 

41.39 

44.37 

49.03 

43.05 

40.05 

39.92 

38.60 

39.70 

40.52 

46.30 

MAX 

47.76 

45.63 

45.02 

48.27 

50.37 

46.34 

43.32 

43.86 

39.02 

44.34 

44.68 

48.41 

MIN 

42.32 

38.78 

38.71 

39.00 

46.66 

39.64 

37.91 

38.00 

38.24 

37.34 

37.31 

38.01 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

29 

19 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  42.80. 

HIGHEST  STAGE  WAS  50.37  AT  8:00  A.M.  ON  NAY  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  37.30  ON  NOV  15. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  DES  GLAISES  NEAR  COTTONPORT.  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-00-28,  LONG.  92-03-03.  ON  HIGNUAY  107  BRIDGE.  1.7  NILES  NORTH  OF  COTTONPORT,  LA. 
(STA.  5525011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAR.  15,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  50.25  FEET  ON  JAN.  9,  1983.  LOWEST,  32.60  FEET  ON 
SEP.  4,  1990  AND  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

41.40 

42.41 

42.33 

41.51 

47.23 

44.95 

41.31 

37.11 

35.58 

41.47 

36.96 

7 

40.56 

41.93 

42.52 

40.17 

47.27 

44.59 

40.03 

37.23 

35.38 

41.77 

42.80 

3 

42.57 

41.03 

42.99 

38.45 

47.28 

44.17 

40.11 

36.66 

35.21 

40.85 

43.97 

4 

43.09 

39.28 

43.36 

37.a 

47.26 

43.74 

39.06 

36.20 

35.13 

39.39 

44.60 

5 

43.52 

41.60 

43.52 

36.88 

47.40 

43.31 

40.31 

36.03 

35.04 

37.44 

44.84 

6 

43.77 

42.57 

43.37 

36.69 

47.93 

42.96 

41.05 

37.33 

35.47 

35.93 

44.68 

7 

43.81 

42.75 

43.02 

36.59 

48.02 

42.68 

40.70 

38.19 

35.50 

35.21 

a. 56 

8 

43.82 

42.71 

42.60 

36.60 

48.37 

42.24 

40.01 

37.69 

35.50 

35.10 

44.25 

9 

43.79 

42.42 

42.08 

38.93 

49.29 

41  .U 

40.13 

36.95 

35.37 

35.23 

43.88 

10 

44.36 

41.95 

41.17 

38.85 

49.63 

40.01 

40.53 

36.83 

35.22 

34.88 

43.73 

11 

45.55 

40.91 

39.44 

38.45 

49.59 

39.70 

39.60 

36.43 

35.09 

34.66 

43.81 

1? 

45.77 

39.17 

38.51 

42.63 

49.47 

40.39 

38.46 

36.02 

34.96 

34.42 

43.73 

13 

46.00 

37.97 

38.64 

43.06 

49.32 

40.40 

37.55 

36.11 

34.94 

34.37 

43.47 

14 

46.13 

37.23 

38.41 

43.48 

49.13 

39.82 

36.99 

36.34 

34.95 

34.27 

45.45 

15 

46.25 

36.74 

37.92 

45.37 

49.12 

39.16 

36.63 

36.03 

34.94 

34.31 

46.05 

16 

46.30 

36.44 

37.41 

45.73 

49.18 

38.25 

36.92 

35.70 

35.07 

34.20 

46.49 

17 

46.14 

36.22 

37.91 

45.99 

48.97 

37.67 

36.91 

35.41 

33.91 

34.31 

46.80 

18 

45.81 

36.13 

38.59 

46.15 

49.04 

38.49 

36.81 

35.29 

34.27 

35.19 

47.02 

19 

46.07 

36.30 

38.24 

46.25 

48.85 

41.40 

36.57 

35.82 

33.93 

35.64 

47.27 

20 

46.12 

40.94 

37.59 

46.26 

48.62 

35.40 

35.95 

33.75 

41.71 

47.36 

?1 

46.06 

42.39 

37.16 

46.09 

48.63 

35.59 

35.90 

33.67 

42.58 

47.37 

77 

45.79 

43.68 

36.86 

45.77 

48.42 

35.20 

35.43 

33.55 

42.73 

47.29 

73 

45.36 

43.97 

36.83 

45.54 

48.03 

34.64 

36.96 

35.26 

33.43 

42.70 

47.07 

74 

45.08 

44.12 

36.57 

45.30 

47.66 

34.33 

36.90 

35.19 

33.47 

43.01 

46.82 

25 

44.92 

43.99 

36.28 

45.20 

47.25 

41.64 

36.58 

35.28 

33.38 

42.60 

46.57 

76 

44.72 

43.66 

36.21 

44.95 

46.87 

42.15 

36.17 

35.67 

33.37 

41.55 

45.97 

77 

44.37 

43.24 

35.92 

44.65 

46.45 

42.25 

35.77 

35.99 

33.40 

39.83 

45.49 

78 

43.93 

42.83 

35.94 

44.59 

45.99 

42.50 

35.63 

36.20 

33.41 

38.74 

45.00 

79 

43.45 

37.26 

46.13 

45.56 

42.34 

35.42 

35.63 

33.39 

37.85 

44.55 

30 

43.00 

41.36 

47.10 

45.39 

41.98 

35.51 

35.62 

33.49 

37.22 

44.10 

31 

42.77 

41.74 

45.21 

35.85 

40.57 

43.86 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

44.52 

40.88 

39.41 

42.69 

47.95 

41.53 

38.12 

36.09 

36.18 

34.66 

37.98 

45.03 

MAX 

46.30 

44.12 

43.52 

47.10 

49.63 

44.95 

41.31 

36.96 

38.19 

40.57 

43.01 

47.37 

MIN 

40.56 

36.13 

35.92 

36.59 

45.21 

37.67 

34.33 

35.42 

35.19 

33.37 

34.20 

36.96 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

25 

24 

9 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  331 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  40.75. 


HIGHEST  STAGE  WAS  49.64  AT  6:00  A.N.  ON  NAY  10. 


LOWEST  STAGE  WAS  33.36  ON  OCT  26. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
COULEE  OES  GAUES  AT  NARKSVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-06-32.  LONG.  92-03-49.  EAST  OF  HIGHUAT  1  BRIDGE.  (STA.  S5SS011.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1932.  1937  TO  1942.  AND  1944  TO  1946.  DAILY.  AUG.  14.  1946. 

TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  59.7  FEET  ON  APR.  25,  1945.  LOUEST,  40.0  FEET  ON  JAN. 

2,  1972  AND  UTER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

44.5 

43.6 

44.0 

42.8 

47.9 

46.1 

43.2 

42.1 

40.9 

40.4 

43.5 

43.5 

2 

44.5 

43.4 

44.1 

42.7 

47.7 

45.8 

43.0 

42.0 

40.9 

40.3 

43.0 

47.0 

3 

46.8 

43.2 

45.1 

42.6 

47.7 

45.4 

43.0 

42.0 

40.9 

40.3 

42.8 

46.8 

4 

46.7 

43.1 

45.3 

42.5 

48.3 

45.2 

42.9 

42.0 

40.8 

40.3 

42.5 

46.5 

5 

46.6 

46.4 

45.0 

42.4 

47.9 

45.1 

42.9 

42.0 

40.8 

40.3 

42.3 

46.3 

6 

46.2 

46.4 

44.0 

42.3 

48.1 

45.0 

42.8 

42.0 

40.8 

40.3 

42.1 

45.9 

7 

45.7 

45.7 

43.7 

42.3 

48.0 

U.9 

42.8 

42.0 

40.8 

40.3 

42.0 

45.4 

8 

45.1 

45.0 

43.2 

42.2 

48.1 

U.8 

42.7 

42.0 

40.7 

40.2 

41.8 

45.0 

9 

44.8 

44.2 

43.0 

42.2 

48.5 

44.6 

42.7 

42.0 

40.7 

40.2 

41.7 

46.0 

10 

47.1 

43.1 

42.8 

42.1 

48.3 

U.4 

42.7 

42.0 

40.7 

40.2 

41.7 

46.0 

11 

47.5 

43.1 

42.6 

42.1 

48.2 

U.3 

42.6 

41.9 

40.7 

40.2 

41.6 

45.5 

12 

47.3 

43.0 

42.5 

46.6 

48.1 

44.3 

42.6 

41.9 

40.7 

40.2 

41.6 

46.0 

13 

47.1 

42.9 

42.4 

46.5 

48.0 

44.2 

42.6 

42.2 

40.6 

40.2 

41.6 

47.8 

14 

46.9 

42.8 

42.4 

46.5 

48.0 

44.1 

42.5 

42.2 

40.6 

40.2 

41.5 

48.0 

15 

47.0 

42.8 

42.3 

47.8 

48.5 

44.0 

42.5 

42.3 

40.6 

40.1 

41.5 

47.5 

16 

46.8 

42.7 

42.3 

47.5 

48.1 

44.0 

42.4 

44.0 

40.6 

40.1 

41.5 

47.2 

17 

46.6 

42.7 

43.1 

47.2 

48.0 

43.9 

42.4 

43.5 

40.6 

40.1 

41.4 

47.2 

18 

46.9 

42.6 

43.2 

47.6 

48.1 

43.8 

42.3 

43.0 

40.6 

40.1 

41.4 

47.2 

19 

47.0 

43.0 

43.1 

47.3 

48.0 

45.6 

42.3 

42.9 

40.5 

40.1 

41.4 

47.0 

20 

46.8 

44.1 

43.0 

47.0 

47.9 

45.1 

42.3 

42.5 

40.5 

40.1 

46.5 

47.0 

21 

46.4 

46.6 

43.0 

46.8 

47.8 

44.5 

42.3 

42.0 

40.5 

40.1 

46.0 

47.0 

22 

46.2 

47.3 

42.9 

46.4 

47.7 

44.1 

42.2 

41.8 

40.5 

40.0 

45.5 

46.8 

23 

46.0 

47.3 

42.9 

46.1 

47.5 

43.8 

42.0 

41.6 

40.5 

40.0 

45.0 

46.6 

24 

45.7 

46.6 

42.7 

45.8 

47.5 

44.1 

42.2 

41.5 

40.5 

40.0 

44.5 

46.4 

25 

45.5 

45.8 

42.5 

45.6 

47.2 

44.5 

42.2 

41.3 

40.5 

40.0 

a. 2 

46.2 

26 

45.1 

44.8 

42.4 

45.0 

47.2 

44.8 

42.2 

41.1 

40.4 

40.0 

44.0 

46.0 

27 

44.6 

44.0 

42.3 

44.6 

47.2 

45.0 

42.1 

41.0 

40.4 

40.0 

43.9 

45.7 

28 

44.0 

43.5 

42.2 

46.0 

46.8 

45.5 

42.1 

41.0 

40.4 

41.0 

43.8 

45.1 

29 

44.0  ■ 

43.2 

48.7 

46.5 

45.0 

42.1 

41.0 

40.4 

41.2 

43.7 

44.7 

30 

U.O  • 

43.0 

48.1 

46.4 

44.0 

42.1 

40.9 

40.4 

44.1 

43.6 

44.1 

31 

43.8  ■ 

42.9  - 

46.3  - 

42.1 

40.9  • 

43.8  ■ 

43.0 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

45.9 

44.3 

43.1 

45.1 

47.7 

44.7 

42.5 

42.0 

40.6 

40.5 

42.9 

46.1 

MAX 

47.5 

47.3 

45.3 

48.7 

48.5 

46.1 

43.2 

44.0 

40.9 

44.1 

46.5 

48.0 

MIN 

43.8 

42.6 

42.2 

42.1 

46.3 

43.8 

42.0 

40.9 

40.4 

40.0 

41.4 

43.0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  43.8. 

HIGHEST  STAGE  WAS  48.7  ON  APR  29. 

LOUEST  STAGE  UAS  40.0  ON  OCT  22  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  ST  ACC  FOit  1991 
BAYOU  DCS  GLAISCS  (RS>  AT  HAMBURG,  LA 


LOCATION.  LAT.  SI-OI-OB,  LONG.  91-5S-11.  GAGING  HOUSE  ON  CROUN  OF  LEVEE,  NEAR  HIGHWAY  1  AND  UABPL. 
(STA.  5590011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932,  1937,  1945,  1946,  1949,  1950,  AND,  1952.  DAILY,  FEB. 

1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  56.41  FEET  OH  NAY  15,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  21.70  FEET  OH  AUG  24,  1991. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

27.54 

36.24 

E 

35.94 

31.44 

24.60 

24.13 

23.82 

24.56 

2 

28.17 

35.55 

E 

36.34 

31.13 

24.51 

24.09 

23.91 

24.35 

3 

29.27 

34.81 

E 

36.54 

30.90 

24.66 

24.07 

23.93 

24.28 

4 

30.69 

34.30 

E 

37.24 

30.70 

24.79 

24.09 

23.97 

24.34 

5 

32.99 

33.61 

E 

37.75 

30.49 

24.86 

24.05 

24.07 

24.39  F 

25.13 

6 

33.36 

32.50 

E 

37.95 

30.30 

24.94 

24.00 

24.08 

24.44 

25.07 

7 

33.50 

31.14 

E 

36.80 

30.46 

24.85 

24.65 

24.08 

24.52 

24.93 

A 

34.12 

29.77 

E 

36.64 

30.32 

24.05 

24.14 

24.61 

24.83 

9 

34.58 

27.67 

35.36 

30.29 

25.30 

24.17 

24.67 

24.67 

10 

35.35 

26.50 

34.90 

30.02 

25.26 

24.19 

24.69 

24.60 

11 

36.20 

25.82 

E 

34.60 

29.69  F 

25.09 

25.25 

24.24 

24.69 

25.90 

1? 

36.20 

25.87 

E 

34.59 

29.42 

24.98 

24.35 

24.24 

24.67 

27.34 

13 

36.61 

26.05 

E 

34.70 

28.94 

24.87 

24.60 

24.24 

24.25 

27.75 

14 

36.84 

25.80 

E 

35.20 

28.40 

24.78 

24.69 

24.29 

24.32 

28.57 

15 

37.30 

25.75 

E 

35.31 

27.84 

24.69  F 

23.87 

24.29 

24.44 

29.01 

16 

37.24 

25.70 

34.40 

27.20 

24.61 

22.50  F 

23.62 

24.29 

24.53 

29.27 

17 

37.57 

25.95 

34.09 

26.29 

24.50 

23.45 

23.60 

24.29 

24.60 

29.49 

18 

37.84 

26.60 

34.18 

25.62 

24.45 

23.85 

23.58 

24.27 

24.75 

29.40 

19 

37. <.'3 

27.24 

33.70 

25.58 

24.42  E 

24.00 

23.54 

24.27 

24.76 

29.30 

20 

38.2:> 

26.39 

33.75 

25.50 

24.38  E 

23.30 

23.52 

24.29 

24.84 

29.61 

21 

38.57 

F 

27.95 

33.80 

25.19 

24.34  E 

22.95 

23.52 

24.00 

24.82 

29.59 

?? 

38.71 

27.80 

33.35 

25.03 

24.30  E 

21.95 

23.52 

23.83 

24.76 

29.41 

23 

38.84 

27.40 

33.21 

24.95 

24.27 

23.00 

23.53 

23.78 

24.76 

29.31 

24 

38.91 

26.90 

33.05 

24.91 

24.24 

22.60 

23.52 

24.00 

24.68 

29.03 

25 

38.99 

F 

34.22 

33.00 

24. n 

24.22 

22.80 

23.72 

23.83 

24.65 

29.04 

26 

39.00 

34.55 

32.80 

24.90 

24.21 

23.82 

23.72 

23.85 

24.67 

29.35 

27 

39.02 

E 

34.30 

32.45 

24.78 

24.20 

23.77 

23.69 

24.25 

24.70 

28.64 

28 

38.86 

E 

34.44 

31.94 

24.74 

24.20 

24.50 

23.66 

24.35 

24.77 

27.99 

29 

38.54 

E 

35.41 

31.66 

24.68 

24.19 

24.55 

23.72 

24.30 

24.82 

27.86 

30 

38.00 

E 

35.95 

31.70 

24.64 

24.18 

23.77 

24.90 

27.56 

31 

31.78 

24.55 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

36.00 

29.16 

27.51 

34.81 

34.47 

27.64 

24.52 

23.91 

23.62 

24.15 

24.60 

27.76 

MAX 

39.02 

36.24 

27.95 

35.95 

37.95 

31.44 

25.09 

25.30 

23.77 

24.90 

24.84 

29.61 

MIN 

27.54 

25.70 

26.90 

34.22 

31.66 

24.64 

24.18 

21.95 

23.52 

23.78 

24.25 

24.60 

DAYS 

31 

20 

4 

6 

31 

30 

28 

29 

15 

31 

29 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  HAS  281 
E«ESTIMATED  F^T  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  27.97. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  39.15  AT  6:45  P.N.  ON  JAN  26. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  21.70  ON  AUG  24. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

UABPL  BORROU  PIT  (LS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA.) 
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LOCATION.  LAT.  30-45-20,  LONG.  91-54-40.  ON  CONCRETE  BRIDGE  NEAR  JUNCTION  WITH  BAYOU  ROUGE.  2.7 
NILES  NORTH  OF  PALNETTO,  LA.  (STA.  5805012A.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  13,  1937  TO  1979,  AND  OCT.  B,  1981  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  33.2  FEET  (FRON  UATERNARK)  IN  NAY  1953.  LOWEST,  9.8  FEET  ON  OCT.  15  AND  16, 
1950. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.46 

19.28 

18.56 

18.21 

25.32 

19.81 

18.19 

17.38 

17.21 

15.98 

17.53  F 

14.94 

2 

16.97 

18.94 

18.45 

18.11 

a.84 

19.24 

17.76 

17.37 

17.47 

15.20 

17.25 

18.47 

3 

20.89 

18.68 

18.73 

17.89  F 

22.64 

18.89 

18.27 

17.36 

17.51 

15.38 

16.59 

23.04 

4 

20.89 

18.41 

18.69 

17.69 

18.55 

17.76 

17.35 

17.54 

15.89 

16.03 

5 

19.17 

18.40 

18.60 

17.47 

18.27 

17.46 

17.32 

17.67 

16.08 

15.84 

6 

18.42 

19.76 

18.50 

17.33  F 

22.58 

18.17 

18.53 

17.39 

17.67 

16.00 

15.26 

7 

18.41 

19.14 

18.27 

17.10 

22.10 

18.14 

18.29 

17.42 

17.83 

15.94 

16.24 

a 

18.27 

18.80 

18.33 

16.86 

21.95 

17.96 

18.29 

17.42 

17.88 

15.87 

16.06 

9 

18.02 

18.56 

18.15 

17.32 

25.00 

17.69 

18.50 

17.40 

17.77 

15.86 

15.71  F 

17.70 

10 

19.86 

18.29 

17.95 

17.70 

25.50 

17.39 

18.57 

17.38 

17.60 

15.87 

15.36 

17.40 

11 

24.64 

17.96 

17.67 

18.28 

24.85 

17.65 

17.78 

17.45 

17.46 

15.93 

14.95 

17.20 

1? 

24.13 

17.56 

17.72 

20.00 

23.64 

18.26 

17.93 

17.57 

17.24 

15.95 

15.44 

17.13 

13 

22.69 

17.24 

17.64 

20.89 

22.49 

18.14 

17.76 

17.80 

17.40 

15.94 

15.75 

17.00 

14 

21.15 

16.85 

17.56 

19.86 

21.83 

17.75 

17.60 

17.84 

17.40 

15.92 

15.92 

IS 

20.30 

16.53 

17.47 

23.70 

21.55 

17.80 

17.47 

17.83 

17.40 

15.87 

16.01 

16 

20.28 

16.80 

17.36 

23.96 

22.35 

17.70 

17.44 

18.01 

17.38 

15.87 

16.03 

17 

19.97 

16.97 

17.46 

22.32 

21.90 

17.60 

17.40 

18.09 

17.33 

15.80 

16.03 

18 

19.70 

17.01  • 

17.89 

21.54 

18.19 

17.31 

17.96 

17.25 

15.70 

16.03 

19 

21.02 

16.94 

17.83 

21.46 

18.33 

17.18 

17.82 

17.08 

15.57 

15.31 

20 

21.22 

17.69 

17.65 

21.07 

17.95 

17.05 

17.67 

17.14 

15.46 

15.32 

21 

20.23 

19.63 

17.47 

21.58 

18.20 

17.35 

17.66 

17.30 

15.37 

17.83 

22 

19.82 

24.30 

17.40 

F 

21.70 

18.20 

17.40 

17.62 

17.37 

15.53 

19.35 

23 

19.57 

23.77 

17.20 

21.13 

18.08 

17.39 

17.53 

17.39 

15.56 

18.60 

24 

19.83 

22.14 

16.96 

21.11 

17.72 

17.35 

17.46 

17.51 

15.73  F 

17.49  F 

19.58 

25 

20.69 

20.67 

17.25 

20.89 

18.54 

17.30 

17.40 

17.49 

15.74 

16.47 

19.38 

26 

20.00 

19.54 

17.40 

F 

21.84 

17.46 

17.26 

17.34 

17.34 

15.71 

16.03 

19.09 

27 

19.54 

19.09 

17.46 

21.14 

F  18.93 

17.25 

17.28 

17.26 

15.84 

16.32 

18.81 

28 

19.32 

18.75 

17.39 

20.25 

18.69 

17.26 

17.17 

17.16 

15.56 

16.46 

18.57 

29 

19.14 

17.46 

22.90 

19.77 

19.25 

17.18 

17,24 

17.02 

15.01 

16.37 

18.28 

30 

20.30 

18.15 

25.94 

20.15 

18.57 

17.33 

17.34 

16.86 

15.98 

15.16 

17.90 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

20.06 

18.85 

17.83 

19.66 

22.12 

18.24 

17.64 

17.53 

17.40 

15.82 

16.29 

18.25 

NAX 

24.64 

24.30 

18.73 

25.94 

25.50 

19.81 

18.57 

18.09 

17.88 

18.34 

19.35 

23.04 

NIN 

16.97 

16.53 

16.96 

16.86 

19.77 

17.39 

17.05 

17.17 

16.86 

15.01 

14.95 

14.94 

DAYS 

31 

28 

31 

19 

29 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

16 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  337 

FxNOT  AT  STATED  TINE 

THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  18.24. 

HIGHEST  STAGE  (FRON  INCONPLETE  RECORD)  WAS  25.94  AT  8:00  A.N.  ON  APR  30. 
LOWEST  STAGE  (FRON  INCONPLETE  RECORD)  WAS  14.91  ON  NOV  11. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

BIG  DARBONNE  BAYOU  (LS)  AT  COURTABLEAU,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-33-05,  LONG.  91-51-55.  ON  UEST  SIDE  OF  LEVEE  AT  DARBONNE  BAYOU  CONTROL 
STRUCTURE.  (STA.  581$012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERN! TTENTLY,  1931  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

HAY  1966  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  25.6  FEET  ON  HAY  23,  1953.  LOWEST,  (FRON  IHCONPLETE  RECORD)  10.5  FEET  ON  SEP. 
15,  1954. 


DAILY  SEVEN  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

17.55 

19.00 

18.20  G 

18.40 

19.80 

18.70 

G 

18.30 

G 

17.90 

G 

17.65 

G 

16.50 

16.80  G 

15.40 

2 

G 

17.05 

18.90 

18.15  G 

18.35 

19.75 

18.60 

G 

18.00 

G 

17.85 

G 

17.80 

G 

15.50 

16.90  G 

17.30 

3 

G 

19.15 

18.70 

18.10  G 

18.25 

19.40 

18.50 

G 

18.40 

G 

17.85 

G 

17.90 

G 

15.60 

16.50  G 

18.70 

4 

18.80 

18.55 

18.20  G 

18.15 

19.20 

18.40 

G 

17.90 

G 

17.75 

G 

17.90 

G 

16.30 

16.20  G 

18.80 

5 

18.25  G 

18.55 

18.25  G 

17.90 

19.30 

18.00 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

18.10 

G 

16.40 

16.25 

18.60 

6 

17.85  G 

19.20 

18.20  G 

17.80 

19.35 

G 

18.10 

G 

18.40 

G 

17.80 

G 

18.10 

G 

16.45 

15.60 

18.10 

7 

18.00 

18.80 

17.90  6 

17.70 

19.30 

G 

18.00 

G 

18.30 

G 

17.85 

G 

18.20 

G 

16.40 

16.70 

18.00 

8 

17.90 

18.70 

G 

18.20  G 

17.50 

19.40 

G 

17.95 

G 

18.25 

G 

17.80 

G 

18.20 

G 

16.40 

16.75 

17.90 

9 

17.70 

18.40 

G 

18.00  G 

17.70 

20.00 

G 

17.75 

G 

18.30 

G 

17.80 

G 

18.15 

G 

16.45 

16.30 

17.70 

10 

18.20 

18.20 

G 

17.90  G 

18.00 

20.20 

G 

17.60 

G 

18.35 

G 

17.85 

G 

18.10 

G 

16.45 

15.70 

16.90 

11 

19.80 

18.00 

G 

17.80  G 

18.20 

20.30 

G 

18.00 

G 

17.90 

G 

17.90 

G 

18.00 

G 

16.40 

15.60 

16.70 

1? 

19.70 

17.80 

G 

18.00  G 

18.15 

20.20 

G 

18.30 

G 

18.35 

G 

17.90 

G 

17.80 

G 

16.40 

15.55 

16.60 

13 

19.60 

17.55 

G 

17.95  G 

18.85 

19.90 

G 

18.35 

G 

18.20 

G 

18.00 

G 

17.80 

G 

16.30 

16.20 

16.40 

14 

19.20  G 

17.25 

G 

17.90  G 

18.90 

19.70 

G 

18.00 

G 

18.10 

G 

18.10 

G 

17.70 

G 

16.35 

16.40 

19.10 

15 

19.00  G 

17.00 

G 

17.85  G 

19.50 

19.60 

G 

18.10 

G 

17.95 

G 

18.10 

G 

17.65 

G 

16.35 

16.50 

19.40 

16 

19.00  G 

17.30 

G 

17.80 

18.80 

19.80 

G 

18.20 

G 

17.90 

G 

18.15 

G 

17.75 

G 

16.25 

16.50 

19.30 

17 

18.95  G 

17.40 

G 

17.75 

18.60 

19.65 

G 

18.10 

G 

17.90 

G 

18.20 

G 

17.70 

G 

16.25 

16.50 

19.00 

18 

18.90  G 

17.50 

G 

18.10 

18.40 

19.60 

G 

18.50 

G 

17.80 

G 

18.20 

G 

17.65 

G 

16.15 

16.60 

18.70 

19 

19.20  G 

17.40 

G 

18.15 

18.30 

19.50 

G 

18.30 

G 

17.70 

G 

18.10 

G 

17.60 

G 

16.05 

15.80 

18.50 

20 

19.30  G 

17.80 

G 

18.00 

18.25 

19.40 

G 

18.10 

G 

17.65 

G 

18.00 

G 

17.55 

G 

15.95 

15.70 

18.40 

21 

19.20  G 

18.20 

G 

17.90 

18.20 

19.45 

G 

18.20 

G 

17.80 

G 

18.00 

G 

17.70 

G 

15.90 

18.10 

18.30 

22 

19.00 

19.25 

G 

17.80 

18.10 

19.40 

G 

18.20 

G 

17.90 

G 

18.00 

G 

17.80 

G 

15.95 

16.50 

18.20 

73 

18.95 

19.40 

G 

17.75 

18.30 

19.35 

6 

18.15 

G 

17.80 

G 

17.90 

G 

17.75 

G 

16.00 

17.60 

18.30 

24 

19.10 

19.10 

G 

17.60 

18.25 

19.40 

G 

18.00 

G 

17.80 

G 

17.85 

G 

17.95 

G 

16.15 

17.70 

18.20 

25 

19.20 

19.00 

G 

17.70 

18.30 

19.30 

G 

18.60 

G 

17.70 

G 

17.80 

G 

17.90 

G 

16.15 

16.40 

18.10 

76 

19.10 

18.65 

G 

17.85 

18.40 

19.25 

G 

17.40 

G 

17.70 

G 

17.80 

G 

17.85 

G 

16.20 

16.00 

18.00 

77 

19.00 

18.50 

G 

17.90 

18.45 

19.20 

G 

19.00 

G 

17.75 

G 

17.75 

G 

17.75 

G 

16.25 

16.60 

17.90 

28 

18.95 

18.30 

G 

17.85 

18.50 

19.00 

G 

18.00 

G 

17.70 

G 

17.70 

G 

17.55 

G 

16.15  G 

16.90 

17.80 

79 

18.90  - 

G 

17.95 

18.65 

18.90 

G 

18.70 

G 

17.65 

G 

17.70 

G 

17.45 

G 

15.65  G 

16.80 

17.75 

30 

19.30  - 

G 

18.00 

19.20 

18.90 

G 

18.50 

G 

17.70 

G 

17.75 

G 

17.40 

G 

15.95  G 

15.50 

17.40 

31 

18.35  ■ 

17.85 

17.80 

17.00 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

18.81 

18.30 

17.97 

18.33 

19.50 

18.21 

17.96 

17.90 

17.81 

16.25 

16.44 

17.95 

HAX 

19.80 

19.40 

18.35 

19.50 

20.30 

19.00 

18.40 

18.20 

18.20 

18.40 

18.10 

19.40 

HIN 

17.05 

17.00 

17.60 

17.50 

18.90 

17.40 

17.65 

17.70 

17.40 

15.50 

15.50 

15.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  365 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.95. 

HIGHEST  STAGE  WAS  20.30  OH  NAY  11. 

LOWEST  STAGE  WAS  15.40  ON  DEC  1. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  COURTABLEAU  AT  UASHIHGTON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-37-0S,  LONG.  92-03-20.  OH  STATE  HIGHWAY  10  BRIDGE,  SIX  NILES  NORTH  OF  OPELOUSAS, 
LA.  (STA.  S820012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JULY  1946. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1939  TO  1946.  DAILY,  JULY  1946  TO  DATE.  DISCHARGE, 
DAILY,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  35.29  FEET  ON  NAT  22.  1953.  LOWEST,  10.72  FEET  ON  OCT.  18,  1956. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18.61 

23.60 

23.45 

20.47 

26.43 

24.79 

20.94 

18.32 

18.44 

16.80 

21.68 

16.19 

2 

18.59 

22.41 

23.11 

20.09 

26.57 

24.05 

19.89 

18.30 

18.61 

16.18 

21.62 

20.99 

3 

23.26 

21.09 

23.16 

19.69 

26.57 

22.92 

19.95 

18.28 

18.64 

16.34 

20.35 

24.61 

4 

24.23 

20.29 

23.00 

19.23 

26.68 

21.53 

19.42 

18.25 

18.78 

16.79 

18.92 

25.35 

5 

24.27 

21.99 

22.60 

18.78 

26.88 

20.35 

19.50 

18.23 

19.02 

16.94 

17.80 

25.41 

6 

24.02 

24.09 

21.90 

18.41 

26.79 

19.95 

21.00 

18.39 

19.15 

16.86 

16.96 

25.05 

7 

23.95 

24.17 

20.96 

18.11 

26.57 

20.19 

20.85 

18.36 

19.48 

16.79 

17.37 

24.41 

8 

23.54 

23.56 

20.20 

17.98 

26.95 

19.68 

20.71 

18.34 

19.88 

16.74 

17.24 

23.47 

9 

22.99 

22.39 

19.66 

18.54 

28.16 

19.27 

21.32 

18.30 

19.59 

16.75 

16.82 

22.04 

10 

24.81 

20.94 

19.26 

18.85 

28.63 

19.08 

21.82 

18.34 

19.15 

16.80 

16.40 

21.00 

11 

27.03 

19.89 

19.01 

18.94 

28.75 

19.38 

20.90 

18.48 

18.73 

16.84 

16.10 

20.79 

12 

27.55 

19.32 

18.97 

20.33 

28.68 

20.09 

20.19 

18.55 

18.44 

16.85 

16.45 

20.34 

13 

27.61 

18.93 

18.80 

22.08 

28.52 

20.05 

19.64 

18.75 

18.44 

16.82 

16.75 

20.79 

14 

27.41 

18.55 

18.65 

22.83 

28.33 

19.58 

19.27 

18.88 

18.41 

16.79 

16.90 

25.35 

15 

27.18 

18.25 

18.52 

25.40 

28.43 

19.48 

19.02 

18.99 

18.37 

16.76 

16.97 

26.54 

16 

26.95 

18.34 

18.39 

25.77 

28.49 

19.38 

18.92 

19.20 

18.30 

16.74 

16.98 

26.96 

17 

26.71 

18.36 

18.70 

25.95 

28.42 

19.41 

18.79 

19.27 

18.25 

16.69 

16.96 

26.97 

18 

26.49 

18.29 

19.14 

25.92 

28.45 

21.08 

18.60 

19.08 

18.14 

16.60 

16.87 

26.86 

19 

26.59 

18.35 

19.07 

25.79 

28.36 

21.17 

18.48 

18.89 

18.03 

16.48 

16.26 

26.71 

20 

26.55 

20.01 

18.80 

25.53 

28.23 

20.U 

18.42 

18.73 

18.07 

16.36 

17.79 

26.59 

21 

26.46 

22.77 

18.61 

25.19 

28.10 

20.04 

18.60 

18. n 

18.21 

16.33 

20.65 

26.46 

22 

26.19 

25.25 

18.44 

24.81 

27.88 

19.82 

18.57 

18.67 

18.27 

16.55 

20.08 

26.29 

23 

25.76 

26.18 

18.25 

24.25 

27.62 

19.69 

18.50 

18.55 

18.28 

16.71 

19.72 

26.06 

24 

25.68 

26.41 

18.08 

23.57 

27.56 

20.00 

18.41 

18.46 

18.40 

16.70 

19.08 

25.73 

25 

25.57 

26.22 

18.30 

22.97 

27.31 

22.46 

18.33 

18.38 

18.34 

16.67 

17.80 

25.25 

26 

25.24 

25.78 

18.39 

22.62 

27.02 

22.39 

18.26 

18.30 

18.22 

16.67 

17.16 

24.65 

27 

24.78 

25.17 

18.39 

22.45 

26.66 

23.00 

18.24 

18.22 

18.16 

16.84 

17.44 

24.01 

28 

24.04 

24.41 

18.31 

22.22 

26.25 

23.05 

18.22 

18.12 

18.02 

16.54 

17.58 

23.21 

29 

23.33 

18.80 

24.47 

25.93 

22.99 

18.18 

18.20 

17.86 

16.16 

17.30 

22.10 

30 

24.39 

20.17 

25.95 

25.79 

22.10 

18.28 

18.39 

17.59 

18.28 

16.30 

20.85 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

24.97 

21.96 

19.73 

22.24 

27.43 

20.91 

19.34 

18.53 

18.51 

16.86 

17.88 

23.90 

MAX 

27.61 

26.41 

23.45 

25.95 

28.75 

24.79 

21.82 

19.27 

19.88 

21.19 

21.68 

26.97 

MIN 

18.59 

18.25 

18.08 

17.98 

25.38 

19.08 

18.18 

18.12 

17.59 

16.16 

16.10 

16.19 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  21.03. 

HIGHEST  STAGE  WAS  28.77  AT  7:30  A.N.  ON  NAY  11. 
LOWEST  STAGE  WAS  15.95  ON  OCT  29. 
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DAILY  ST ACE  FOR  1991 
MTOU  UAUKSHA  HEAR  LEREAU.  U 


LOCATION 

.  LAT. 

30-42-05. 

LONG.  92-00-49. 

ON  STATE  HICHUAY  10  BRIDGE. 

3.1  NILES 

SOUTHUEST  OF  LEBEAU. 

(STA. 

5824012A.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER 

AND  UIRE 

UEIGHT. 

GENERAL 

INFORMATION.  DRAINAGE  AREA 

1,  95  SQUARE  MILES 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE, 

,  NAY  1969  TO  DATE.  OISCHARIX,  1969  TO  1972. 

1979,  AND 

1983. 

EXTREMES 

.  HIGHEST.  31.64 

FEET  (CAUSED  BY 

HURRICANE) 

ON  NOV.  ( 

)2,  1985. 

LOUEST, 

15.97  FEET  ON  SEP. 

28.  1976. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18.15 

24.80 

26.56 

18.87 

28.10 

26.34 

24.15 

23.62 

2 

17.78 

22.10 

26.24 

18.46 

27.95 

25.30 

19.92 

23.10 

21.80 

3 

23.80 

20.21 

25.66 

18.21 

27.84 

22.75 

19.12 

18.15 

20.29 

26.36 

4 

24.62 

19.31 

24.82 

17.98 

27.70 

21.01 

19.14 

18.39 

18.49 

26.56 

S 

24.61 

21.50 

21  .U 

17.84 

27.57 

20.46 

19.74  F 

17.48  F 

18.16 

26.28 

6 

24.48 

24.60 

20.22 

17.80 

27.44 

20.49 

22.81 

F 

18.15 

25.75 

7 

24.65 

24.72 

19.22 

18.52 

27.24 

20.11 

21.44 

18.30 

24.91 

8 

24.04 

24.41 

19.12 

18.10 

27.49 

19.07 

21.00 

19.74 

23.39 

9 

22.36 

23.14 

18.66 

18.29 

28.53 

18.70 

20.61 

18.74 

20.70 

10 

24.67 

20.10 

18.34 

17.84 

29.04 

18.69 

22.27 

18.15 

19.67 

11 

28.03 

19.06 

18.21 

19.08 

29.10 

18.58 

20.55 

18.15 

19.29 

12 

».36 

18.87 

18.19 

19.85 

28.97 

18.81 

19.18 

F 

16.84 

19.02 

13 

28.32 

18.52 

17.99 

22.05 

28.86 

18.67 

18.71 

18.72 

14 

28.19 

18.20 

18.54 

22.03 

28.80 

18.55 

18.64 

27.64 

15 

28.07 

18.09 

18.17 

26.85 

28.80 

18.43 

18.57 

F 

16.60 

28.17 

16 

27.85 

18.06 

17.82 

27.21 

28.81 

18.41 

18.49  F 

18.15  F 

17.22 

28.15 

17 

27.66 

17.90 

18.89 

26.87 

28.70 

18.38 

18.43 

18.34 

28.04 

18 

27.41 

17.76 

20.21 

26.72 

28.93 

24.75 

18.38  F 

18.16 

27.89 

19 

27.45 

17.75 

19.44 

27.12 

28.90 

24.97 

18.30  F 

17.69 

27.74 

20 

27.29 

21.72 

18.66 

26.86 

28.77 

22.86 

F 

18.10 

27.54 

21 

26.98 

24.98 

18.20 

26.30 

28.67 

19.87 

F 

18.16 

20.74 

27.27 

22 

26.58 

27.17 

17.91 

25.24 

28.55 

21.58  F 

17.43 

19.48 

26.84 

23 

26.00 

27.46 

17.80 

22.29 

28.34 

22.06 

F 

18.15 

18.10 

26.21 

24 

25.44 

27.44 

17.79 

20.43 

28.40 

20.82 

F 

18.16 

25.14 

25 

25.48 

27.35 

17.79 

20.34 

28.20 

22.12 

22.69 

26 

24.97 

27.24 

17.78 

22.43 

27.94 

22.28 

F 

17.12 

21.04 

27 

23.60 

27.07 

17.78 

23.12 

27.61 

27.42 

20.64 

28 

21.82 

26.86 

17.78 

23.53 

27.14 

27.39 

F 

17.27 

20.32 

29 

20.93  - 

18.19 

26.30 

26.60 

27.52 

19.38 

30 

25.40  - 

21.18 

27.99 

26.67 

27.04 

F 

16.68 

18.05 

18.70 

19.89  • 

26.76 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

25.19 

22.37 

19.63 

22.15 

28.14 

21.78 

19.84 

18.04 

18.17 

18.82 

19.59 

23.80 

MAX 

28.36 

27.46 

26.56 

27.99 

29.10 

27.52 

24.15 

18.34 

19.74 

23.35 

23.62 

28.17 

MIN 

17.78 

17.75 

17.78 

17.80 

26.60 

18.38 

17.43 

17.48 

16.68 

16.60 

16.84 

18.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

20 

8 

11 

4 

10 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  264 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  22.47. 

HIGHEST  STAGE  UAS  29.10  AT  6:00  A.M  ON  MAY  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  COURTABLEAU  AT  COURTABLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-32-4A.  LONG.  91-52-28.  OH  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE.  (STA.  S83S012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1MD.  DAILY,  SEP.  1,  19A6  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2A.8  FEET  ON  HAY  25,  1953.  LOWEST,  10.55  FEET  OH  SEP.  15,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

HGVD  (1976  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.57 

18.94 

18.20 

18.38 

19.34 

18.69 

18.27 

17.84 

17.62 

16.34 

16.82 

15.33 

2 

17.06 

18.80 

18.18 

18.30 

19.28 

18.52 

17.90 

17.82 

17.92 

15.58 

16.89 

17.70 

3 

19.00 

18.66 

18.20 

18.19 

19.13 

18.37 

18.40 

17.80 

17.92 

15.79 

16.50 

18.48 

4 

18.69 

18.51 

18.20 

18.05 

19.05 

18.18 

17.92 

17.80 

17.99 

16.29 

16.12 

18.50 

5 

18.20 

18.60 

18.12 

17.89 

19.11 

17.98 

17.64 

17.78 

18.12 

16.47 

16.10 

18.21 

6 

17.95 

19.11 

18.04 

17.70 

19.14 

18.02 

18.46 

17.84 

18.12 

16.40 

15.58 

18.07 

7 

18.73 

17.91 

17.43 

19.12 

18.03 

18.30 

17.85 

18.24 

16.33 

16.62 

17.89 

A 

17.87 

18.62 

18.11 

17.21 

19.26 

17.91 

18.28 

17.85 

18.30 

16.30 

16.52 

17.68 

9 

17.65 

18.41 

18.00 

17.69 

19.73 

17.72 

18.39 

17.80 

18.20 

16.28 

16.13 

17.28 

10 

18.31 

18.19 

17.89 

18.02 

19.92 

17.50 

18.34 

17.80 

18.08 

16.30 

15.79 

16.82 

11 

19.37 

17.96 

17.77 

18.20 

19.90 

18.04 

17.90 

17.90 

17.93 

16.35 

15.39 

16.67 

12 

19.39 

17.93 

18.29 

19.79 

18.32 

18.28 

17.95 

17.70 

16.37 

15.86 

16.53 

13 

19.23 

17.90 

18.88 

19.60 

18.30 

18.14 

18.02 

17.90 

16.35 

16.20 

16.39 

14 

19.08 

EfXn 

17.84 

18.85 

19.49 

18.00 

18.02 

18.09 

17.89 

16.34 

16.38 

18.71 

15 

18.93 

16.94 

17.78 

19.60 

19.51 

18.17 

17.94 

18.10 

17.87 

16.30 

16.42 

18.92 

16 

18.92 

17.29 

17.68 

19.02 

19.57 

18.11 

17.89 

18.15 

17.83 

16.25 

16.47 

18.91 

17 

18.90 

17.40 

17.75 

18.85 

19.48 

18.08 

17.84 

18.18 

17.80 

16.20 

16.43 

18.77 

18 

18.87 

17.42 

19.42 

18.40 

17.73 

18.10 

17.72 

16.13 

16.47 

18.59 

19 

19.04 

17.36 

18.10 

18.45 

19.37 

18.28 

17.60 

18.07 

17.63 

16.00 

15.74 

18.49 

20 

19.08 

17.89 

17.98 

18.39 

19.30 

18.04 

17.48 

17.97 

17.69 

15.90 

15.75 

18.41 

21 

19.01 

18.15 

17.85 

18.32 

19.30 

18.19 

17.83 

18.00 

17.81 

15.80 

18.14 

18.38 

22 

18.95 

18.90 

17.73 

18.31 

19.28 

18.17 

17.88 

18.00 

17.90 

15.99 

16.40 

18.32 

23 

18.90 

19.02 

18.28 

19.18 

18.12 

17.84 

17.93 

17.91 

16.01 

17,55 

18.31 

24 

18.99 

18.90 

17.37 

19.25 

18.00 

17.80 

17.89 

17.94 

16.19 

17.65 

18.30 

25 

19.08 

18.80 

17.70 

18.19 

19.17 

18.50 

17.76 

17.82 

17.90 

16.18 

16.30 

18.19 

26 

19.00 

18.52 

17.80 

18.29 

19.15 

17.40 

17.70 

17.79 

17.71 

16.14 

15.99 

18.03 

27 

18.93 

18.40 

17.81 

19.07 

18.60 

17.70 

17.70 

17.67 

16.29 

16.60 

17.90 

28 

18.89 

18.30 

18.28 

18.92 

18.30 

17.70 

17.60 

17.57 

16.00 

16.81 

17.79 

29 

B  ’j ' 

18.89 

19.31 

18.85 

18.81 

18.67 

17.63 

17.69 

17.40 

15.40 

16.77 

17.52 

17.21 

17.83 

18.50 

li  iil 

18.84 

16.90 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.93 

B 

19.30 

18.17 

17.94 

17.89 

17.85 

16.23 

16.39 

17.85 

MAX 

18.39 

19.92 

18.69 

18.46 

18.18 

18.30 

18.50 

18.14 

18.92 

MIN 

e3E9 

17.37 

B 

18.81 

17.40 

17.48 

17.60 

17.26 

15.40 

15.39 

15.33 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.90. 

HIGHEST  STAGE  WAS  19.95  AT  11:00  A.M.  ON  NAY  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  15.25  ON  NOV  30. 


DAILY  STAGE  EM  1991 

■ATOU  COURTAGLEAU  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-31-S8.  LONG.  91-S1-30.  ON  RIGHT  BANK  Of  INLET  CHANNEL,  500  FEET  ABOVE  DRAINAGE 
STRUCTURE,  1.7  NILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA.  5M0012E.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  18,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.60  FEET  ON  FEB.  7,  1974.  LOUEST,  10.S0  FEET  ON  OCT.  28,  1974. 


DAILY  SEVEN  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

18.90 

18.10 

18.35 

19.10 

18.50 

18.20 

17.85 

17.65 

16.40 

16.60 

15.30 

18.80 

18.00 

18.30 

19.05 

18.40 

17.90 

17.80 

17.80 

15.40 

16.70 

17.20 

18.70 

17.95 

18.20 

18.90 

18.30 

18.40 

17.80 

17.90 

15.50 

16.40 

18.10 

18.50 

18.10 

18.10 

18.85 

18.10 

17.80 

17.75 

17.90 

16.20 

16.10 

18.20 

18.50 

18.15 

17.85 

18.90 

17.90 

17,60 

17.70 

18.10 

16.30 

16.50 

18.00 

19.00 

18.10 

17.70 

18.95 

18.00 

18.40 

17.80 

18.10 

16.35 

15.50 

17.80 

18.60 

17.85 

17.50 

18.90 

17.95 

18.25 

17.85 

18.20 

16.30 

16.60 

17.70 

18.50 

18.10 

17.20 

19.00 

17.90 

18.20 

17.80 

18.20 

16.30 

16.65 

17.50 

18.30 

17.90 

17.65 

19.40 

17.70 

18.35 

17.80 

18.15 

16.35 

16.20 

17.30 

18.10 

17.80 

17.90 

19.50 

17.50 

18.40 

17.85 

18.10 

16.35 

15.60 

16.70 

17.90 

17.70 

18.15 

19.60 

18.00 

17.80 

17.90 

18.00 

16.30 

15.50 

16.50 

17.70 

17.90 

18.10 

19.50 

18.20 

18.30 

17.90 

17.80 

16.30 

15.45 

16.45 

17.45 

17.85 

18.80 

19.40 

18.30 

18.10 

18.00 

17.80 

16.25 

16.10 

16.30 

17.25 

17.80 

18.85 

19.30 

17.95 

18.00 

18.10 

17.70 

16.30 

16.30 

18.40 

16.90 

17.75 

19.40 

19.20 

18.10 

17.85 

18.10 

17.65 

16.30 

16.40 

18.60 

17.25 

17.70 

18.70 

19.30 

18.20 

17.80 

18.15 

17.75 

16.20 

16.40 

18.50 

17.35 

17.65 

18.50 

19.25 

18.10 

17.80 

18.20 

17.70 

16.20 

16.40 

18.45 

17.40 

18.00 

18.30 

19.20 

18.40 

17.70 

18.15 

17.65 

16.10 

16.50 

18.30 

17.30 

18.05 

18.20 

19.10 

18.20 

17.60 

18.10 

17.60 

16.00 

15.70 

18.25 

17.70 

17.90 

18.15 

19.05 

18.00 

17.70 

18.00 

17.55 

15.90 

15.60 

18.20 

18.00 

17.80 

18.10 

19.10 

18.10 

17.80 

18.00 

17.65 

15.85 

18.00 

18.15 

18.60 

17.70 

18.05 

19.05 

18.10 

17.90 

18.00 

17.75 

15.90 

16.40 

18.10 

18.70 

17.50 

18.10 

19.00 

18.05 

17.80 

17.90 

17.70 

15.95 

17.50 

18.15 

18.60 

17.35 

18.05 

19.05 

17.90 

17.80 

17.85 

17.90 

16.10 

17.60 

18.10 

18.50 

17.45 

18.10 

19.00 

16.50 

17  .TO 

17.80 

17.85 

16.10 

16.30 

18.00 

18.35 

17.75 

18.20 

18.95 

17.20 

17.70 

17.80 

17.80 

16.15 

15.90 

17.90 

18.25 

17.80 

18.25 

18.90 

18.85 

17.75 

17.70 

16.20 

16.50 

17.75 

18.20 

17.75 

18.30 

18.80 

17.60 

17.70 

17.70 

17.50 

16.10 

16.80 

17.60 

17.85 

18.40 

18.70 

18.60 

17.65 

17.70 

17.35 

15.60 

16.70 

17.55 

17.90 

18.30 

19,00 

18.70 

18.70 

18.40 

17.70 

17.80 

17.75 

17.80 

17.30 

15.90 

18.35 

15.40 

17.20 

16.80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

18.59 

18.12 

17.85 

18.21 

19.08 

18.10 

17.92 

17.89 

17.79 

16.18 

16.33 

17.65 

MAX 

19.70 

19.00 

18.30 

19.40 

19.60 

18.85 

18.40 

18.20 

18.20 

18.35 

18.00 

18.60 

MIN 

17.00 

16.90 

17.35 

17.20 

18.70 

17.20 

17.60 

17.70 

17.30 

15.40 

15.40 

15.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  336 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.86. 

HIGHEST  STAGE  WAS  19.70  OH  JAN  11. 

LOUEST  STAGE  WAS  15.30  ON  DEC  1. 


132 


DAILY  STAfi6  FOt  1991 

BAYOU  C0URYA8LEAU  AT  OMINAGE  STBUCTUtE  (U.) 


LOCATION.  LAY.  30-31-57,  LONG.  91-51-26.  ON  SOUTHUEST  UING  UALL  OF  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA.  5M5012E.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE 

.  INTERMITTENTLY 

,  1956  TO 

1957. 

DAILY,  MAR 

28.  1957 

TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.50 

FEET  ON 

APR.  19, 

1973  AND 

FEB.  2  AND  3.  1974. 

LOWEST, 

10.56 

FEET  ON  AUG. 

21, 

1962. 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.51 

18.85 

18.02 

18.28 

19.02 

18.53 

18.15 

17.80 

17.58 

16.33 

16.65 

15.28 

2 

17.02 

18.73 

18.01 

18.21 

18.98 

18.39 

17.81 

17.78 

17.85 

15.52 

16.72 

17.55 

3 

18.80 

18.61 

18.02 

18.09 

18.87 

18.25 

18.34 

17.77 

17.87 

15.75 

16.40 

18.09 

4 

18.43 

18.47 

18.02 

17.95 

18.82 

18.07 

17.83 

17.75 

17.90 

16.24 

16.04 

18.13 

5 

17.96 

18.55 

17.97 

17.79 

18.87 

17.89 

17.55 

17.73 

18.05 

16.42 

16.06 

17.87 

6 

17.73 

19.01 

17.92 

17.59 

18.88 

17.95 

18.37 

17.81 

18.04 

16.36 

15.55 

17.76 

7 

■MLl!] 

18.62 

17.79 

17.35 

18.89 

17.95 

18.21 

17.82 

18.15 

16.29 

16.65 

17.61 

8 

17.65 

18.49 

18.02 

17.84 

18.16 

17.81 

16.24 

16.54 

17.43 

9 

17.46 

18.34 

17.93 

17.57 

19.35 

17.65 

18.32 

17.80 

18.13 

16.21 

16.13 

17.07 

10 

18.12 

17.92 

19.50 

17.44 

18.25 

17.79 

17.97 

16.25 

15.76 

16.67 

11 

18.90 

17.87 

17.66 

19.55 

17.95 

17.79 

17.88 

17.82 

16.29 

15.34 

16.52 

12 

18.95 

17.65 

17.88 

18.13 

19.45 

18.23 

18.22 

17.90 

17.61 

16.31 

15.85 

16.42 

13 

18.87 

17.43 

17.85 

18.70 

19.34 

18.25 

18.10 

17.76 

16.30 

16.14 

16.27 

14 

18.77 

17.16 

17.78 

18.71 

19.24 

17.91 

17.97 

17.77 

16.25 

16.32 

18.30 

15 

16.90 

17.73 

19.41 

19.25 

18.07 

17.86 

18.07 

17.75 

16.25 

16.40 

18.44 

16 

18.70 

17.24 

17.63 

18.63 

19.29 

18.03 

17.84 

18.12 

17.72 

16.23 

16.42 

18.U 

17 

KSi!] 

17.36 

17.66 

18.48 

19.22 

17.96 

17.80 

18.16 

17.67 

16.20 

16.40 

18.34 

18 

18.68 

17.35 

17.97 

18.26 

19.18 

18.30 

17.70 

18.10 

17.58 

16.10 

16.43 

18.21 

19 

18.84 

17.33 

18.00 

18.13 

19.13 

18.17 

17.57 

18.03 

15.98 

15.67 

18.15 

20 

18.90 

17.85 

17.89 

18.07 

19.07 

17.95 

17.45 

17.92 

17.53 

15.87 

15,70 

18.10 

21 

18.85 

17.95 

17.77 

18.05 

19.05 

18.10 

17.77 

17.95 

17.67 

15.77 

18.05 

18.06 

22 

18.82 

18.55 

17.65 

18.05 

19.04 

18.10 

17.82 

17.96 

17.74 

15.94 

16.30 

18.04 

23 

18.80 

18.65 

17.52 

18.07 

18,95 

18.06 

17.80 

17.87 

15.96 

17.46 

18.01 

24 

18.85 

18.60 

17.30 

18.03 

19.00 

17.92 

17.77 

17.83 

16.14 

17.57 

17.99 

25 

18.94 

18.57 

17.60 

18.01 

18.93 

18.30 

17.72 

17.77 

1  i ! 

16.13 

16.24 

17.91 

26 

18.89 

18.34 

17.73 

18.10 

18.90 

17.06 

17.67 

17.71 

17.67 

16.10 

15.92 

17.79 

27 

18.84 

18.19 

17.74 

18.16 

18.84 

18.65 

17.68 

17.65 

17.61 

16.24 

16.55 

17.66 

28 

18.80 

18.12 

17.70 

18.14 

18.73 

17.40 

17.65 

17.56 

17.51 

15.94 

16.76 

17.55 

29 

18.75 

17.80 

18.52 

18.65 

18.52 

17.60 

17.63 

17.37 

15.36 

16.71 

17.34 

30 

18.99 

18.24 

18.97 

18.63 

18.38 

17.73 

17.74 

17.25 

16.26 

15.40 

17.06 

31 

18.95 

18.27 

18.64 

17.78 

17.79  -■ 

18.35 

16.79 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

18.51 

KTSnV 

17.88 

B 

16.18 

16.34 

17.58 

MAX 

18.99 

B: 

B  j  SB 

18.37 

K . 

18.35 

18.05 

18.44 

rTTH 

17.02 

17.45 

15.36 

15.34 

15.28 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.77. 

HIGWST  STAGE  WAS  19.56  AT  2:00  P.M.  ON  NAY  10  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  15.18  ON  NOV  30. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
UABPL  BORROU  PIT  NEAR  COJRTABLEAU,  LA. 

LOCATIOH.  LAT.  30-31-01.  LONG.  91-S1-35.  ABOUT  500  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU 
DIVERSION  CHANNEL,  1.2  NILES  SOUTH  OF  COURTABLEAU  CONTROL  STRUCTURE  .  (STA.  5a5S012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INF0M1ATI0N.  PRIOR  TO  JUNE  24,  1954,  GAGE  WAS  KNOWN  AS,  WEST  CONNECTING  DITCH.  STATION  70+00. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1940  TO  1950,  1953,  AND  1955  TO  1956.  DAILY,  JUNE  24,  1954, 

TO  FEB.  5,  1955,  AND  AUG.  28,  1^56  TO  DATE. 

EXTREmS.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.6  FEET  OH  HAY  25,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
JUNE  24,  1954,  AND  LATER  DATES. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.20 

6.96 

2.82 

2.90 

9.21 

6.85 

2.87 

0.83 

1.64 

1.29 

2.74 

1.90 

2 

1.30 

6.03 

3.35 

2.56 

8.79 

5.95 

1.89 

1.05 

1.70 

1.42 

2.30 

2.18 

3 

6.19 

5.20 

3.19 

2.28 

8.03 

4.59 

3.89 

1.29 

1.79 

1.59 

1.75 

3.00 

4 

5.57 

4.41 

2.81 

2.15 

8.18 

3.81 

2.34 

1.33 

1.90 

1.73 

1.30 

2.80 

5 

2.83 

5.10 

2.52 

1.81 

8.17 

3.09 

1.79 

1.30 

2.27 

1.77 

1.10 

1.66 

6 

1.80 

7.91 

2.50 

1.70 

8.10 

2.69 

3.85 

1.31 

2.40 

1.30 

1.20 

1.45 

7 

2.31 

5.69 

1.93 

1.75 

8.08 

2.89 

3.87 

1.28 

2.90 

0.95 

1.39 

1.45 

8 

1.39 

4.59 

2.08 

2.01 

8.90 

2.67 

4.64 

1.40 

3.15 

1.00 

1.13 

1.37 

9 

1.23 

3.65 

1.63 

2.19 

11.92 

2.45 

4.24 

1.49 

2.58 

1.28 

0.73 

1.45 

10 

3.45 

2.70 

1.23 

2.00 

12.93 

2.48 

4.20 

1.50 

2.20 

1.35 

0.65 

1.20 

11 

9.90 

1.83 

1.30 

2.23 

13.75 

2.60 

2.90 

1.43 

2.07 

1.33 

0.80 

1.13 

12 

10.25 

1.49 

1.74 

2.50 

13.30 

3.03 

3.29 

1.29 

2.11 

1.30 

0.82 

1.30 

13 

9.42 

1.64 

1.80 

5.81 

12.51 

3.40 

2.75 

1.26 

2.10 

1.22 

0.84 

1.62 

14 

8.00 

1.59 

1.48 

6.34 

11.70 

3.39 

2.25 

1.27 

2.06 

1.23 

0.95 

3.60 

15 

7.12 

1.08 

1.09 

11.49 

11.30 

3.07 

1.62 

1.50 

2.02 

1.11 

1.30 

4.56 

16 

6.87 

0.74 

1.19 

7.50 

12.10 

2.87 

1.58 

1.88 

1.91 

0.97 

1.38 

4.46 

17 

6.50 

1.10 

2.21 

6.02 

11.62 

2.57 

1.23 

2.08 

1.76 

0.80 

1.65 

3.82 

18 

6.20 

1.77 

2.42 

5.30 

11.60 

2.84 

1.18 

1.95 

1.58 

1.04 

1.94 

3.14 

19 

7.58 

2.01 

2.28 

4.60 

11.03 

3.17 

1.28 

1.70 

1.48 

1.03 

2.08 

2.69 

20 

7.60 

4.44 

2.14 

3.78 

10.52 

2.89 

1.22 

1.28 

1.18 

1.00 

2.23 

2.49 

21 

7.11 

4.82 

2.10 

3.39 

10.32 

2.78 

1.30 

1.25 

0.91 

1.15 

2.30 

2.70 

22 

6.73 

6.49 

2.60 

3.18 

10.00 

2.73 

1.41 

1.27 

1.18 

1.30 

1.76 

2.68 

23 

6.44 

6.14 

2.23 

3.11 

9.42 

2.56 

1.47 

1.15 

1.51 

1.52 

1.72 

2.68 

24 

6.75 

5.42 

1.90 

2.79 

9.98 

2.41 

1.43 

1.17 

1.77 

1.70 

1.19 

2.35 

25 

7.81 

4.88 

1.70 

2.66 

9.69 

2.90 

1.38 

1.11 

1.74 

1.87 

0.78 

1.85 

26 

7.24 

4.28 

1.84 

2.90 

9.04 

2.90 

1.29 

1.13 

1.19 

1.98 

0.80 

1.52 

27 

6.76 

3.55 

2.40 

3.84 

8.59 

5.66 

1.22 

1.20 

1.09 

2.02 

1.01 

1.30 

28 

6.68 

3.01 

2.20 

3.75 

7.85 

2.76 

1.29 

1.32 

0.95 

2.31 

1.11 

1.30 

29 

6.31  • 

2.52 

5.59 

7.60 

4.62 

1.10 

1.43 

1.05 

2.45 

1.28 

1.00 

30 

8.19  ■ 

2.90 

9.30 

7.27 

3.90 

0.94 

1.47 

1.19 

2.59 

1.70 

1.18 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.96 

3.88 

2.17 

3.91 

9.97 

3.35 

2.15 

1.37 

1.78 

1.52 

1.40 

2.17 

MAX 

10.25 

7.91 

3.35 

11.49 

13.75 

6.85 

4.64 

2.08 

3.15 

3.60 

2.74 

4.56 

HIN 

1.20 

0.74 

1.09 

1.70 

7.27 

2.41 

0.89 

0.83 

0.91 

0.80 

0.65 

1.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  3.30. 

HIGHEST  STAGE  HAS  13.78  AT  2:00  A.M.  ON  HAY  11. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.52  ON  NOV  9. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

UABPL  BORROU  PIT  (LS)  AT  HEW  NENOERSOH  LANDING,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-18-47,  LONG.  91-47-20.  ON  UABPL  BRIDGE.  (STA.  S8600120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  FROM  1932,  GAGE  WAS  KNOUN  AS  HENDERSON  LS 
RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1932  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGIKST,  18.4  FEET  OH  MAR.  11,  1932.  LOUEST,  MINUS  0.95  FOOT  OH  JAN.  13,  1954. 


DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.26 

4.87  2.54 

1.89 

6.30 

5.23 

2.50 

0.82 

1.62 

1.33 

2.75 

1.94 

2 

1.34 

4.31  2.93 

1.73 

6.05 

4.74 

1.93 

1.07 

1.68 

1.45 

2.36 

2.17 

3 

3.60 

3.77  2.91 

1.74 

5.70 

4.20 

2.70 

1.30 

1.76 

1.64 

1.87 

2.27 

4 

3.79 

3.30  2.41 

1.84 

5.51 

3.64 

2.13 

1.36 

1.83 

1.76 

1.40 

2.00 

5 

2.27 

4.45  2.17 

1.71 

5.60 

3.17 

1.83 

1.34 

2.07 

1.81 

1.15 

1.37 

6 

1.74 

5.65  2.24 

1.64 

5.55 

2.90 

2.98 

1.34 

2.22 

1.36 

1.29 

1.40 

7 

2.05 

4.35  1.86 

1.66 

5.47 

2.78 

3.50 

1.30 

2.48 

0.95 

1.45 

1.47 

8 

1.34 

3.48  1.74 

1.94 

6.34 

2.47 

4.39 

1.38 

2.60 

1.04 

1.25 

1.43 

9 

1.23 

2.92  1.43 

2.05 

8.03 

2.35 

3.66 

1.48 

2.27 

1.34 

0.78 

1.49 

10 

2.75 

2.36  1.13 

1.82 

8.82 

2.47 

3.69 

1.51 

2.07 

1.39 

0.70 

1.24 

11 

7.21 

1.85  1.23 

1.32 

9.25 

2.73 

2.90 

1.39 

2.06 

1.36 

0.84 

1.19 

12 

7.30 

1.50  1.56 

2.07 

9.15 

3.17 

2.87 

1.21 

2.10 

1.34 

0.87 

1.34 

13 

6.89 

1.66  1.70 

3.49 

8.84 

3.34 

2.55 

1.07 

2.09 

1.27 

0.92 

1.59 

14 

5.97 

1.64  1.37 

4.15 

8.49 

3.14 

2.15 

0.99 

2.04 

1.25 

1.04 

2.31 

15 

5.32 

1.15  1.03 

7.05 

8.31 

2.90 

1.73 

1.20 

1.99 

1.16 

1.42 

2.67 

16 

5.00 

0.74  1.10 

5.70 

8.60 

2.71 

1.66 

1.51 

1.91 

1.00 

1.46 

2.64 

17 

4.62 

1.10  2.13 

4.64 

8.43 

2.48 

1.29 

1.65 

1.79 

0.85 

1.72 

2.40 

18 

4.35 

1.72  2.18 

4.84 

6.55 

3.22 

1.20 

1.68 

1.61 

1.09 

2.04 

2.19 

19 

5.31 

2.02  2.00 

4.07 

8.34 

3.00 

1.27 

1.50 

1.52 

1.11 

2.12 

1.98 

20 

5.17 

4.28  1.95 

3.43 

7.93 

2.34 

1.26 

1.20 

1.19 

1.07 

2.27 

1.98 

21 

4.81 

4.60  2.02 

3.06 

7.72 

2.64 

1.33 

1.13 

0.90 

1.21 

2.04 

2.36 

22 

4.50 

5.27  2.40 

2.86 

7.45 

2.46 

1.41 

1.15 

1.18 

1.35 

1.79 

2.34 

23 

4.30 

4.73  2.20 

2.80 

7.07 

2.25 

1.45 

1.10 

1.49 

1.55 

1.82 

2.38 

24 

4.50 

4.10  1.85 

2.53 

7.44 

2.35 

1.43 

1.16 

1.71 

1.72 

1.20 

2.08 

25 

5.31 

3.67  1.62 

2.42 

7.19 

3.65 

1.41 

1.13 

1.70 

1.89 

0.81 

1.67 

26 

4.93 

3.19  1.74 

2.64 

6.85 

2.30 

1.33 

1.15 

1.17 

2.00 

0.85 

1.47 

27 

4.58 

2.75  2.25 

3.39 

6.52 

3.70 

1.30 

1.23 

1.10 

2.06 

1.08 

1.34 

28 

4.74 

2.44  2.14 

3.40 

6.17 

2.43 

1.34 

1.34 

0.95 

2.34 

1.20 

1.33 

29 

4.42 

.  2.39 

4.33 

5.90 

3.32 

1.13 

1.41 

1.07 

2.43 

1.36 

1.05 

30 

31 

5.38 

5.54 

.  2.19 

6.39 

5.67 

5.67 

3.07 

0.94 

1.44 

1.19 

2.57 

1.73 

1.22 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

:  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.24 

3.14  1.95 

3.10 

7.19 

3.04 

2.00 

1.29 

1.71 

1.54 

1.45 

1.80 

MAX 

7.30 

5.65  2.93 

7.05 

9.25 

5.23 

4.39 

1.68 

2.60 

2.93 

2.75 

2.67 

NIN 

1.23 

0.74  1.03 

1.64 

5.47 

2.25 

0.88 

0.82 

0.90 

0.85 

0.70 

1.05 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE 

YEAR  UAS 

365 

THE  MEAN  STAGE 

i  FOR  THE  YEAR  UAS  2.71. 

HIGHEST 

STAGE 

UAS  9.25  AT  8:00  A. 

.M.  ON  NAY 

11. 

LOWEST  STAGE  UAF  0.60  ON  NOV  10. 
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04UY  STAGE  TOO  1991 
CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  3O-12-A0,  LONG.  91-42-OS.  ON  HIGHWAY  96  MIDGE.  (STA.  58650120.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STATE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERHITTEHTLY,  1952  TO  1959.  DAILY,  1940  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15.8  FEET  ON  NAR.  11,  1952.  LOWEST,  MINUS  1.01  FEET 
ON  JAN.  15,  19M. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.24 

5.86 

2.54 

1.53 

4.97 

4.63 

2.21 

0.74 

1.60 

1.29 

2.64 

1.81 

2 

1.51 

5.49 

2.65 

1.52 

4.87 

4.25 

1.81 

1.05 

1.66 

1.42 

2.27 

2.07 

5 

2.40 

5.16 

2.71 

1.72 

4.70 

3.85 

2.10 

1.29 

1.76 

1.61 

1.78 

1.91 

4 

2.77 

2.84 

2.28 

1.74 

4.55 

3.46 

1.85 

1.36 

1.81 

1.73 

1.30 

1.55 

5 

1.95 

5.68 

2.04 

1.65 

4.60 

3.07 

1.72 

1.34 

2.00 

1.80 

1.07 

1.18 

6 

1.65 

4.44 

2.12 

1.60 

4.51 

2.77 

2.52 

1.33 

2.15 

1.29 

1.23 

1.34 

7 

1.79 

5.65 

1.77 

1.61 

4.37 

2.60 

3.18 

1.30 

2.32 

0.89 

1.40 

1.36 

8 

1.25 

5.02 

1.57 

1.83 

4.98 

2.43 

3.90 

1.33 

2.37 

1.01 

1.15 

1.36 

9 

1.17 

2.60 

1.51 

2.00 

6.07 

2.33 

3.34 

1.46 

2.14 

1.29 

0.69 

1.49 

10 

2.54 

2.19 

1.03 

1.80 

6.56 

2.U 

3.54 

1.44 

1.99 

1.35 

0.64 

1.11 

11 

5.44 

1.78 

1.19 

1.75 

6.87 

2.63 

2.82 

1.30 

2.00 

1.32 

0.77 

1.16 

12 

5.46 

1.46 

1.49 

1.97 

6.95 

2.94 

2.65 

1.11 

2.05 

1.30 

0.81 

1.24 

15 

5.27 

1.59 

1.65 

2.76 

6.90 

3.08 

2.39 

0.95 

2.04 

1.24 

0.86 

1.46 

14 

4.82 

1.60 

1.35 

3.31 

6.74 

2.97 

2.05 

0.85 

1.99 

1.22 

0.96 

1.85 

15 

4.45 

1.07 

1.04 

5.15 

6.70 

2.78 

1.66 

1.11 

1.96 

1.14 

1.34 

1.90 

16 

4.17 

0.65 

1.06 

4.67 

6.87 

2.59 

1.56 

1.39 

1.91 

0.95 

1.40 

1.88 

17 

5.88 

1.06 

2.13 

3.97 

6.78 

2.38 

1.22 

1.49 

1.78 

0.83 

1.65 

1.83 

18 

5.67 

1.60 

2.07 

4.25 

6.95 

2.79 

1.17 

1.55 

1.60 

1.07 

1.90 

1.80 

19 

4.24 

1.95 

1.91 

3.72 

6.82 

2.69 

1.26 

1.37 

1.53 

1.09 

2.04 

1.69 

20 

4.10 

5.76 

1.94 

5.24 

6.57 

2.23 

1.27 

1.11 

1.13 

1.06 

2.20 

1.78 

21 

5.82 

5.97 

1.94 

2.90 

6.42 

2.43 

1.31 

1.05 

0.86 

1.19 

1.89 

2.21 

22 

5.65 

4.54 

2.35 

2.72 

6.22 

2.27 

1.56 

1.07 

1.17 

1.33 

1.70 

2.17 

25 

5.48 

5.85 

2.10 

2.64 

5.95 

2.09 

1.43 

1.05 

1.46 

1.50 

1.65 

2.23 

24 

5.71 

5.48 

1.75 

2.40 

6.14 

2.15 

1.39 

1.14 

1.67 

1.69 

1.07 

1.91 

25 

4.10 

5.15 

1.57 

2.32 

6.04 

2.82 

1.34 

1.11 

1.61 

1.86 

0.77 

1.51 

26 

5.91 

2.73 

1.73 

2.51 

5.86 

2.11 

1.26 

1.15 

1.14 

1.97 

0.84 

1.34 

27 

5.70 

2.42 

2.16 

3.17 

5.62 

2.76 

1.22 

1.23 

1.0’ 

2.05 

1.08 

1.26 

28 

5.89 

2.19 

2.10 

3.26 

5.44 

2.30 

1.26 

1.30 

0.90 

2.35 

1.19 

1.20 

29 

5.67  - 

2.29 

3.80 

5.20 

2.72 

1.06 

1.36 

1.01 

2.42 

1.30 

0.95 

50 

4.15  - 

1.97 

4.97 

5.00 

2.59 

0.87 

1.39 

1.14 

2.40 

1.63 

1.14 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.41 

2.70 

1.85 

2.75 

5.84 

2.77 

1.85 

1.23 

1.66 

1.50 

1.37 

1.58 

MAX 

5.46 

4.44 

2.71 

5.15 

6.95 

4.65 

3.90 

1.55 

2.37 

2.72 

2.64 

2.23 

NIN 

1.17 

0.65 

1.03 

1.52 

4.37 

2.09 

0.80 

0.74 

0.86 

0.83 

0.64 

0.95 

DAYS 

51 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.58. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.95  AT  8:00  A.M.  ON  NAY  12  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.55  ON  NOV  9. 


m 


OAILY  STAGE  Kl  1991 

UAIPL  MMKM  PIT  (LS)  AT  LOUER  GRAND  RATCU  (LA.) 


tOCATlOH.  LAT.  3004-26,  LONG.  91-37-23.  ON  PILING  AT  LEVEE  STATION  3907+00  IN  LAKE  DAUTERIVE, 
JUST  VEST  OF  GRAND  SATOU.  (STA.  SOTOOITD.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1943.  OAILY,  JAN.  2,  1944  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST.  8.6 

FEET  FROM 

JUNE  6  TO  8 

.  1953. 

LOUEST, 

MINUS  0.30 

FOOT 

ON  NOV.  3, 

1966. 

OAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976  ADJ.) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.36 

2.95 

2.36 

1.33 

3.77 

4.19 

2.12 

0.85 

1.70 

1.40 

2.75 

1.89 

2 

1.40 

2.85 

2.44 

1.27 

3.80 

4.03 

1.87 

1.13 

1.77 

1.54 

2.36 

2.05 

3 

1.68 

2.72 

2.57 

1.U 

3.77 

3.74 

1.80 

1.37 

1.86 

1.72 

1.90 

1.87 

4 

1.80 

2.55 

2.25 

1.64 

3.76 

3.44 

1.78 

1.47 

1.90 

1.83 

1.42 

1.44 

5 

1.72 

2.71 

2.00 

1.74 

3.76 

3.14 

1.80 

1.46 

2.07 

1.89 

1.17 

1.21 

6 

1.71 

2.97 

2.11 

1.69 

3.64 

2.83 

2.30 

1.44 

2.22 

1.39 

1.33 

1.40 

7 

1.67 

2.86 

1.80 

1.70 

3.50 

2.60 

2.89 

1.40 

2.32 

0.97 

1.49 

1.44 

8 

1.30 

2.65 

1.61 

2.00 

3.85 

2.55 

3.25 

1.43 

2.32 

1.09 

1.35 

1.43 

9 

1.25 

2.42 

1.39 

2.07 

4.37 

2.46 

3.13 

1.56 

2.14 

1.47 

0.83 

1.46 

10 

1.91 

2.15 

1.11 

1.84 

4.64 

2.57 

3.10 

1.57 

2.06 

1.46 

0.73 

1.23 

11 

3.12 

1.82 

1.29 

1.80 

4.71 

2.70 

2.87 

1.38 

2.11 

1.41 

0.86 

1.20 

12 

3.27 

1.54 

1.56 

2.07 

4.75 

2.87 

2.62 

1.20 

2.16 

1.37 

0.90 

1.34 

13 

3.28 

1.67 

1.74 

2.44 

4.75 

3.00 

2.39 

1.03 

2.13 

1.34 

0.94 

1.53 

14 

3.29 

1.69 

1.41 

2.72 

4.74 

2.94 

2.09 

0.93 

2.11 

1.32 

1.05 

1.69 

15 

3.37 

1.24 

1.10 

3.25 

4.89 

2.80 

1.74 

1.20 

2.12 

1.27 

1.45 

1.41 

16 

3.31 

0.74 

1.15 

3.31 

5.06 

2.64 

1.63 

1.48 

2.05 

1.09 

1.51 

1.40 

17 

3.18 

1.13 

2.09 

3.27 

5.05 

2.45 

1.31 

1.57 

1.92 

0.94 

1.72 

1.56 

18 

3.04 

1.60 

2.11 

3.32 

5.10 

2.43 

1.28 

1.64 

1.75 

1.17 

1.95 

1.67 

19 

3.13 

1.95 

1.87 

3.35 

5.10 

2.42 

1.39 

1.44 

1.70 

1.20 

2.10 

1.64 

20 

3.09 

2.63 

1.92 

3.13 

5.07 

2.24 

1.40 

1.20 

1.25 

1.16 

2.30 

1.82 

21 

2.85 

2.83 

2.05 

2.85 

5.04 

2.21 

1.45 

1.16 

1.02 

1.27 

1.94 

2.25 

22 

2.79 

3.19 

2.27 

2.70 

4.93 

2.16 

1.47 

1.16 

1.32 

1.40 

1.76 

2.21 

23 

2.71 

2.99 

2.24 

2.64 

4.83 

2.08 

1.56 

1.14 

1.60 

1.60 

1.79 

2.28 

24 

2.75 

2.89 

1.86 

2.40 

4.90 

2.00 

1.50 

1.25 

1.79 

1.80 

1.16 

1.97 

25 

2.90 

2.74 

1.61 

2.44 

4.93 

2.17 

1.45 

1.23 

1.74 

1.89 

0.85 

1.55 

26 

2.89 

2.45 

1.75 

2.65 

4.94 

2.07 

1.37 

1.25 

1.26 

2.04 

0.87 

1.43 

27 

2.85 

2.28 

2.09 

3.12 

4.81 

2.16 

1.31 

1.35 

1.12 

2.10 

1.09 

1.37 

28 

2.98 

2.12 

2.12 

3.25 

4.71 

2.33 

1.36 

1.40 

1.02 

2.39 

1.23 

1.30 

29 

2.96  -- 

2.31 

3.47 

4.59 

2.36 

1.17 

1.45 

1.13 

2.46 

1.36 

1.07 

30 

3.06  -- 

1.91 

3.74 

4.43 

2.30 

0.98 

1.47 

1.26 

2.57 

1.70 

1.23 

31 

1.58 

2.67 

1.35 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.57 

2.30 

1.86 

2.49 

4.53 

2.66 

1.85 

1.33 

1.76 

1.59 

1.46 

1.57 

MAX 

3.37 

3.19 

2.57 

3.74 

5.10 

4.19 

3.25 

1.64 

2.32 

2.67 

2.75 

2.28 

MIN 

1.25 

0.74 

1.10 

1.27 

3.50 

2.00 

0.90 

0.85 

1.02 

0.94 

0.73 

1.07 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.16. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.13  AT  5:15  P.N.  ON  NAY  18. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.63  ON  NOV  9. 
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DAILY  STAGE  FQt  1991 
■ATOU  MEUF  NEAR  UOQDUQRTH,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-12-08,  LONG.  92-30-38.  ON  U.  S.  HIGHWAY  165  BRIDGE,  3.8  NILES  NORTH  OF  WOODWORTH,  LA. 
<STA.  6125015.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  NAY  4,  1939  TO  JUNE  30.  1942,  AND  SEP.  27,  1962  TO  DATE. 

INTERNITTENTLY,  1942  t6  1957. 

EXTRENES.  HIGHEST,  72.4  FEET  (FRON  WATERHARK)  IN  NAY  1953.  LOWEST,  59.59  FEET  ON  JUNE  17,  1970. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

63.11 

63.50 

65.78 

67.06 

68.43 

65.95 

63.18 

62.08 

64.22 

62.58 

64.18 

2 

63.27 

63.32 

67.62 

66.42 

68.33 

65.08 

63.12 

62.08 

63.42 

62.59 

65.69 

3 

66.74 

63.23 

67.63 

65.40 

68.11 

64.20 

63.15 

62.10 

63.34 

62.60 

67.34 

4 

67.09 

63.16 

67.24 

64.20 

68.65 

63.61 

63.27 

62.08 

63.30 

62.61 

67.47 

5 

66.64 

63.71 

66.54 

63.58 

69.22 

63.33 

64.70 

62.05 

64.22 

62.73 

66.86 

6 

65.79 

64.59 

65.56 

63.35 

69.26 

63.21 

65.18 

61.96 

64.29 

62.88 

65.94 

7 

65.89 

63.98 

64.42 

63.25 

69.07 

63.07 

64.86 

61.84 

63.91 

62.95 

64.80 

8 

65.71 

63.55 

63.73 

65.15 

69.11 

62.93 

64.36 

61.77 

64.63 

62.96 

64.09 

9 

64.85 

63.34 

63.43 

65.51 

69.22 

62.83 

65.55 

61.71 

63.92 

62.97 

64.01 

10 

66.55 

63.21 

63.25 

64.82 

69.15 

62.76 

64.78 

62.07 

63.58 

62.96 

66.84 

11 

68.09 

63.12 

63.12 

64.10 

68.97 

63.22 

63.90 

62.78 

63.36 

62.93 

66.88 

12 

68.20 

63.06 

63.08 

66.89 

68.75 

63.21 

63.49 

62.91 

63.15 

62.94 

66.29 

13 

67.88 

63.08 

63.05 

67.34 

68.48 

63.07 

63.22 

63.01 

62.92 

67.02 

14 

67.46 

63.09 

62.96 

67.09 

68.15 

63.15 

63.03 

62.90 

62.93 

69.43 

15 

67.08 

62.97 

62.88 

67.92 

67.84 

63.04 

62.89 

62.79 

62.66 

69.31 

16 

66.94 

62.90 

62.84 

67.65 

62.99 

62.81 

62.75 

62.41 

69.08 

17 

66.40 

62.99 

63.35 

67.25 

62.93 

62.69 

62.73 

62.24 

68.74 

18 

65.51 

63.07 

63.47 

67.34 

62.90 

62.61 

62.75 

62.13 

68.30 

19 

66.58 

65.19 

63.23 

67.16 

62.98 

62.58 

62.75 

62.02 

67.85 

20 

66.86 

66.58 

63.08 

66.68 

63.07 

62.50 

62.69 

61.93 

67.32 

21 

66.40 

66.68 

63.01 

66.07 

63.25 

62.49 

62.64 

61.87 

66.61 

22 

65.56 

67.08 

63.03 

65.51 

63.36 

62.42 

62.55 

65.61 

65.64 

23 

64.49 

66.82 

62.98 

64.96 

63.37 

62.25 

62.91 

62.46 

64.65 

65.20 

24 

65.08 

66.05 

62.91 

64.29 

65.11 

62.14 

62.81 

62.55 

63.97 

64.99 

25 

65.89 

64.98 

62.83 

64.10 

65.87 

62.03 

62.74 

63.52 

63.62 

64.49 

26 

65.40 

64.31 

62.81 

64.48 

64.05 

65.70 

61.94 

62.63 

63.38 

63.41 

64.10 

27 

64.51 

63.93 

62.81 

64.63 

63.85 

65.12 

61.94 

62.59 

63.00 

63.29 

28 

64.00 

63.63 

62.73 

65.42 

63.64 

64.29 

61.94 

62.54 

62.82 

63.24 

29 

63.75 

66.70 

66.82 

63.58 

63.88 

61.98 

62.49 

62.71 

63.20 

30 

63.96 

67.81 

68.29 

64.28 

63.45 

62.17 

62.44 

62.63 

63.18 

31 

63.83 

67.59  - 

66.10 

62.13 

64.77  - 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

65.79 

64.11 

64.24 

65.59 

67.01 

63.70 

63.07 

62.45 

63.20 

62.61 

63.80 

66.48 

MAX 

68.20 

67.08 

67.81 

68.29 

69.26 

65.95 

65.55 

64.77 

64.63 

62.97 

65.61 

69.43 

NIN 

63.11 

62.90 

62.73 

63.25 

63.58 

62.76 

61.94 

61.71 

62.46 

61.87 

63.18 

64.01 

DAYS 

31 

28 

31 

20 

31 

30 

31 

21 

30 

21 

9 

26 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  309 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  64.42. 

HIGHEST  STAGE  WAS  69.44  AT  NOON  ON  DEC  14. 

LOWEST  STAGE  (FRON  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  61.61  ON  OCT  20. 


1M 


DAILY  STA6E  FO*  19»1 
UYOU  MEUF  NEAA  LAMOURIE,  LA. 


LOCATION.  LAY.  31-09-10,  LONG.  92-25-51.  OOUNSTIEAM  OF  MNEtTSON  lOAD  B8IDGE,  O.^ILE  ABOVE 
JUNCTION  WITH  BAYOU  LAMOUBIE  AND  TUO  NILES  NOBTMUEST  OF  LAHOUBIE,  U.  (STA.  6128015.) 

GAGE.  STAFF  TYF>E. 

GENERAL  INFORHATION.  FROH  1937  TO  1938  GAGE  IMS  KNOW  AS  BAYOU  BOEUF  AT  HIGHUAY  BRIDGE  1/2  NILE 
ABOVE  BAYOU  LAHOURIE,  AND  IN  1939  AS  BAYOU  BOEUF.  3/4  NILE  ABOVE  BAYOU  LANOURIE. 


RECORDS  AVAILABLE.  OCT  12,  1937  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  72.4  FEET  ON  NAT  18  AND  19.  1953.  LOUEST.  59.2  FEET  FRON  SEPT.  5  TO  11,  1939. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

62.81 

63.12 

65.59 

64.82 

66.51 

64.30 

62.80 

61.78 

63.32 

62.38 

64.48 

63.12 

? 

62.88 

63.00 

66.35 

64.30 

66.22 

63.76 

62.74 

61.78 

63.02 

62.36 

64.19 

64.59 

3 

65.66 

62.89 

66.02 

63.81 

66.09 

63.41 

62.69 

61.77 

62.98 

62.34 

63.84 

65.91 

4 

65.64 

62.83 

65.43 

63.31 

67.49 

63.15 

62.67 

61.76 

62.96 

62.32 

63.30 

65.52 

5 

65.01 

63.41 

64.81 

62.99 

67.82 

62.93 

63.28 

61.75 

63.33 

62.30 

62.94 

65.03 

6 

64.39 

63.62 

64.20 

62.84 

68.00 

62.84 

63.51 

61.74 

63.24 

62.32 

62.78 

64.56 

7 

65.02 

63.41 

63.60 

62.78 

67.82 

62.73 

63.53 

61.73 

63.13 

62.36 

62.66 

63.75 

8 

64.71 

63.12 

63.22 

63.52 

67.90 

62.62 

63.44 

61.72 

63.48 

62.42 

62.61 

63.38 

9 

64.10 

62.98 

63.03 

63.69 

68.03 

62.54 

63.98 

61.71 

63.32 

62.48 

62.55 

63.31 

10 

65.62 

62.91 

62.88 

63.43 

67.99 

62.50 

63.72 

62.05 

63.18 

62.52 

62.50 

65.41 

11 

66.98 

62.86 

62.79 

63.25 

67.82 

62.86 

63.38 

62.48 

62.92 

62.55 

62.49 

65.08 

1? 

66.78 

62.84 

62.76 

65.49 

67.54 

62.86 

62.94 

62.87 

62.82 

62.56 

62.48 

64.58 

13 

66.49 

62.82 

62.73 

65.19 

67.40 

62.81 

62.83 

62.98 

62.75 

62.58 

62.48 

66.43 

14 

66.05 

62.80 

62.69 

64.78 

67.02 

62.77 

62.72 

63.04 

62.68 

62.59 

62.47 

68.69 

15 

65.71 

62.79 

62.64 

66.38 

66.78 

62.71 

62.61 

63.11 

62.58 

62.56 

62.46 

68.49 

16 

65.48 

62.77 

62.60 

66.21 

66.54 

62.63 

62.50 

63.30 

62.52 

62.30 

62.46 

68.05 

17 

64.92 

62.75 

62.86 

65.72 

66.08 

62.56 

62.41 

63.31 

62.48 

62.11 

62.45 

67.65 

18 

64.29 

62.73 

62.99 

65.71 

65.82 

62.50 

62.37 

63.10 

62.46 

61.96 

62.73 

67.29 

19 

65.40 

63.88 

62.86 

65.51 

65.53 

62.62 

62.31 

62.91 

62.42 

61.86 

62.85 

66.68 

20 

65.22 

64.86 

62.75 

65.24 

65.04 

62.57 

62.26 

62.78 

62.39 

61.77 

64.31 

66.24 

21 

64.88 

65.18 

62.70 

64.95 

64.53 

62.78 

62.21 

62.71 

62.36 

61.70 

64.44 

65.43 

22 

64.28 

65.45 

62.66 

64.65 

64.21 

62.70 

62.17 

62.65 

62.33 

61.63 

64.09 

64.60 

23 

63.74 

65.04 

62.63 

64.61 

64.00 

62.62 

62.14 

62.58 

62.27 

61.58 

63.54 

64.32 

24 

64.05 

64.42 

62.60 

64.41 

63.59 

63.78 

61.96 

62.52 

62.38 

61.62 

63.18 

64.12 

25 

64.23 

63.90 

62.58 

64.05 

63.38 

64.18 

61.90 

62.46 

62.85 

61.76 

63.02 

63.76 

26 

64.00 

63.51 

62.56 

63.81 

63.31 

63.87 

61.84 

62.40 

62.90 

61.83 

62.93 

63.49 

27 

63.70 

63.30 

62.54 

63.70 

63.24 

63.56 

61.78 

62.35 

62.76 

61.84 

62.86 

63.36 

28 

63.33 

63.11 

62.51 

64.00 

63.14 

63.35 

61.72 

62.31 

62.63 

61.94 

62.82 

63.29 

29 

63.19 

65.49 

65.60 

63.05 

63.14 

61.68 

62.27 

62.49 

62.01 

62.80 

63.16 

30 

63.36 

65.79 

66.30 

63.40 

62.89 

61.80 

62.24 

62.40 

62.98 

62.83 

63.06 

31 

63.30 

65.31 

64.58 

61.79 

63.38 

63.82 

62.98 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

64.68 

63.44 

63.55 

64.50 

65.80 

63.02 

62.57 

62.44 

62.78 

62.24 

63.05 

65.01 

NAX 

66.98 

65.45 

66.35 

66.38 

68.03 

64.30 

63.W 

63.38 

63.48 

63.82 

64.48 

68.69 

NIN 

62.81 

62.73 

62.51 

62.78 

63.05 

62.50 

61.68 

61.71 

62.27 

61.58 

62.45 

62.98 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  63.59. 


HIGHEST  STAGE  WAS  68.69  ON  DEC  14. 


LOUEST  STAGE  WAS  61.56  ON  OCT  23. 
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DAILY  STAGE  FOA  1991 
■ATOU  BOEUF  NEAR  LECOHPTE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-06-48,  LONG.  92-2S-S2.  ABOUT  3.8  NILES  ABOVE  HIGHWAY  112,  3.2  NILES  NORTHWEST 
OF  LECONPTE,  LA.  (STA.  6140015.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  28,  1948  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  71.8  FEET  ON  HAY  18  AND  19,  1953.  LOWEST,  BELOW  59  FEET,  ON  AUG.  16  AND  17, 


DAILY 

EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

63.2 

63.2 

64.8 

64.2 

65.5 

63.8 

62.8 

61.9 

67.5 

62.5 

63.9 

63.2 

2 

63.3 

63.0 

65.5 

63.9 

65.4 

63.5 

62.7 

61.9 

63.9 

62.5 

63.8 

64.3 

3 

65.1 

62.9 

65.4 

63.5 

65.3 

63.2 

62.7 

61.9 

63.0 

62.4 

63.6 

65.0 

4 

64.7 

62.9 

64.9 

63.3 

66.9 

63.1 

62.8 

61.9 

63.0 

62.4 

63.3 

64.8 

5 

64.4 

63.2 

64.3 

63.1 

67.2 

63.0 

63.3 

61.8 

63.3 

62.4 

63.2 

64.5 

6 

64.0 

63.5 

63.8 

62.9 

67.4 

62.9 

63.5 

61.8 

63.3 

62.4 

63.0 

64.0 

7 

64.5 

63.4 

63.5 

62.9 

67.2 

62.9 

63.5 

61.8 

63.3 

62.4 

62.7 

63.7 

8 

64.2 

63.2 

63.3 

63.5 

67.2 

62.8 

63.4 

61.9 

63.4 

62.4 

62.7 

63.4 

9 

64.5 

63.2 

63.2 

63.5 

67.3 

62.7 

63.9 

61.9 

63.7 

62.4 

62.6 

64.3 

10 

64.9 

62.9 

62.8 

63.4 

67.3 

62.7 

63.6 

62.2 

63.0 

62.4 

62.6 

64.5 

11 

66.2 

62.9 

62.7 

63.5 

67.0 

63.0 

63.3 

62.3 

67.9 

62.4 

62.5 

64.3 

12 

66.4 

62.8 

62.7 

64.9 

66.8 

62.9 

63.0 

62.9 

67.8 

62.3 

62.5 

64.2 

13 

65.7 

62.8 

62.8 

64.6 

66.5 

62.9 

62.8 

63.0 

62.8 

62.3 

62.5 

65.3 

14 

65.3 

62.9 

62.8 

64.3 

66.2 

62.9 

62.7 

63.0 

67.7 

62.3 

62.5 

68.3 

15 

65.0 

62.8 

62.7 

65.9 

65.9 

62.8 

62.5 

63.2 

62.7 

62.2 

62.5 

67.7 

16 

64.8 

62.8 

62.8 

65.6 

65.9 

62.8 

62.5 

63.5 

62.6 

62.2 

62.5 

67.2 

17 

64.3 

62.8 

62.9 

65.1 

65.3 

62.7 

62.5 

63.5 

62.6 

62.1 

62.5 

66.8 

18 

63.9 

62.9 

63.0 

65.1 

65.1 

62.7 

62.4 

63.4 

62.5 

62.0 

62.8 

66.2 

19 

64.7 

63.6 

62.8 

64.8 

64.8 

62.8 

62.4 

63.2 

62.5 

62.0 

63.0 

65.7 

20 

64.4 

64.2 

62.8 

64.5 

64.4 

62.8 

62.3 

63.0 

62.5 

61.9 

63.8 

65.1 

21 

64.2 

64.6 

62.8 

64.4 

64.3 

62.9 

62.3 

62.9 

67.4 

61.9 

63.9 

64.6 

22 

63.9 

64.7 

62.8 

64.1 

64.1 

62.9 

62.2 

62.8 

67.4 

61.8 

63.7 

64.2 

23 

63.5 

64.4 

62.8 

64.2 

63.7 

62.9 

62.2 

62.7 

67.4 

61.8 

63.5 

63.9 

24 

63.8 

64.0 

62.7 

63.9 

63.5 

62.9 

62.1 

62.6 

67.7 

61.9 

63.3 

63.8 

25 

63.9 

63.7 

62.7 

63.6 

63.4 

63.2 

62.0 

62.5 

62.8 

61.9 

63.3 

63.6 

26 

63.7 

63.5 

62.7 

63.5 

63.3 

63.2 

61.8 

62.5 

62.9 

61.9 

63.2 

63.4 

27 

63.5 

63.3 

62.7 

63.4 

63.3 

63.4 

61.8 

62.4 

67.8 

61.9 

63.0 

63.3 

28 

63.4 

63.2 

62.6 

63.7 

63.1 

63.4 

61.7 

62.3 

67.7 

62.0 

63.0 

63.2 

29 

63.3 

65.0 

65.1 

63.0 

63.2 

61.9 

62.3 

62.6 

62.2 

62.9 

63.1 

30 

63.4 

65.0 

65.7 

63.4 

63.0 

62.0 

62.3 

62.5 

63.0 

62.9 

63.0 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

64.3 

63.3 

63.4 

64.1 

65.3 

63.0 

62.6 

62.5 

62.8 

62.2 

63.0 

64.6 

NAX 

66.4 

64.7 

65.5 

65.9 

67.4 

63.8 

63.9 

63.5 

63.9 

63.4 

63.9 

68.3 

NIN 

63.2 

62.8 

62.6 

62.9 

63.0 

62.7 

61.7 

61.8 

67.4 

61.8 

62.5 

63.0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  63.4. 

HIGHEST  STAGE  HAS  68.3  ON  DEC  14. 

LOWEST  STAGE  HAS  61.7  ON  JUL  27  AND  LATER  DATE(S). 
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CMILY  STAGC  fOt  1991 

■AYCUS  RAPIDES,  BOEUF  AMO  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LOMEPINE,  lA. 

LOCATION.  LAT.  30-S9-07,  LONG.  92-18-32.  ON  HIGMMY  181  RRIOGE,  2.4  MILES  NORTH  OF  LONEPINE,  U. 
(STA.  6152016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGHT. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1949,  AND  1953  TO  1956.  DAILY,  OCT.  25,  1956  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  60.90  FEET  IN  1953.  LOUEST,  CHANHEL  DRY  OH  JULY  17,  1958,  AND  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGW  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

41.00 

42.00 

43.30 

48.25 

53.83 

47.30 

40.49 

42.94 

46.88 

40.95 

2 

41.00 

41.26 

51.55 

46.68 

52.67 

45.30 

40.10 

41.14 

47.08 

51.71 

3 

45.15 

40.92 

51.59 

U.69 

52.03 

43.25 

41.38 

40.52 

45.60 

52.69 

4 

40.68 

50.90 

42.45 

53.24 

41.69 

40.^ 

40.88 

43.68 

51.43 

5 

49.69 

49.68 

40.45 

54.22 

40.74 

43.78  F 

38.88 

41.52 

49.99 

6 

45.33 

47.59 

39.52 

55.32 

41.04 

45.21 

42.41 

47.88 

7  F 

49.36 

43.94 

45.10 

39.19 

55.00 

40.36 

44.17 

41.94  F 

39.29 

45.52 

8 

49.59 

42.33 

42.83 

41.40 

55.02 

39.96 

43.52 

43.95 

43.41 

9 

47.43 

41.34 

41.35 

43.29 

55.26 

39.79 

47.80 

42.70 

42.31 

10 

52.99 

40.80 

40.65 

42.73 

55.04  F 

39.37 

46.10  F 

40.15 

41.09 

49.05 

11 

54.70 

40.52 

40.28 

41.80 

54.70 

43.36  F 

40.15 

40.53 

49.21 

12 

53.71 

40.35 

40.12 

51.89 

54.20 

41.63 

41.18 

40.18 

F 

39.28 

47.95 

13 

52.70 

40.25 

40.02 

50.51 

53.65 

40.79 

41.06 

39.92 

49.70 

14 

51.91 

40.37 

39.89 

49.00 

53.08 

40.29 

41.17 

55.47 

15 

50.09 

40.21 

39.70 

54.05 

54.22 

42.05 

F 

39.35 

55.39 

16 

48.50 

39.97 

39.68 

53.28 

53.99 

F 

39.48  E 

44.90  F 

38.27 

55.15 

17 

47.47 

39.95 

40.24 

51.82 

52.62 

E 

44.00 

54.77 

18 

48.69 

40.08 

41.10 

50.89 

52.12  F 

38.51 

E 

42.22 

F 

39.75 

53.97 

19 

50.90 

42.75 

40.62 

50.44 

51.78 

39.58 

E 

41.02 

40.40 

53.00 

20 

51.39 

48.32 

49.53 

50.78  F 

39.48 

40.38 

49.85 

51.95 

21 

49.20 

50.50 

48.68 

50.50 

40.57 

40.04 

F 

38.87 

47.97 

50.88 

22 

48.00 

53.04 

47.56 

48.73 

40.06  F 

38.97 

39.83 

46.15 

48.96 

23 

45.45 

50.92 

47.39 

46.69 

40.28 

F 

39.80  F 

38.91 

44.39 

46.78 

24 

46.45 

48.74 

46.75 

46.14 

45.57 

42.48 

46.46 

25 

47.50 

46.34  F 

38.47 

47.11 

43.89 

48.99 

F 

39.40 

41.34 

44.90 

26 

46.40 

44.43 

44.52 

44.50 

46.08 

F 

39.03 

40.10 

40.74 

43.69 

27 

U.90 

43.25 

44.49 

42.87 

48.45 

39.57 

40.45 

42.99 

28 

43.45 

42.24 

45.50 

42.11 

46.15 

F 

38.88 

40.29 

42.52 

29 

42.50 

41.00 

53.60 

41.80 

42.57  F 

38.93 

40.17 

41.90 

30 

42.65 

49.47 

54.88 

43.62 

41.29 

F 

39.81  F 

39.09 

42.05 

40.11 

41.49 

31 

42.93 

49.30 

46.70  - 

42.45  - 

44.33  • 

41.03 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

47.72 

43.59 

43.67 

47.08 

50.66 

42.45 

42.13 

41.01 

40.79 

40.46 

43.14 

48.16 

MAX 

54.70 

53.04 

51.59 

54.88 

55.32 

48.99 

47.80 

44.90 

43.95 

44.33 

49.85 

55.47 

MIN 

41.00 

39.95 

38.47 

39.19 

41.80 

38.51 

38.93 

38.88 

38.27 

38.87 

39.28 

40.95 

DAYS 

28 

28 

23 

30 

31 

23 

17 

18 

19 

6 

18 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  273 
E>ESTIMATED  F<NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  45.05. 

HIGHEST  STAGE  UAS  55.47  AT  8:00  A.M.  ON  DEC  14. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  38.27  ON  SEP  16. 


U1 

DAILY  STAGE  FOG  1991 

BAYOUS  RAPIDES,  lOEUF  AND  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  EAST  OF  LONEPINE,  U 

LOCATION.  LAT.  30-57-10,  LONG.  92-16-50.  1000  FEET  SOUTH  OF  HIGHWAY  115  AND  INTERSTATE  10  BRIDGES 
ABOUT  TWO  NILE  EAST  OF  LONEPINE,  LA.  (STA.  6153516.) 

GAGE.  STAFF. 

RECOnS  AVAILABLE.  SEP.  20,  1985  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  59.28  FEET  ON  JUL.  4,  19A9.  LOWEST,  NOT  DETERNINED. 


STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

37.70 

48.25 

46.60 

40.96 

40.25 

35.68 

37.70 

41.02 

50.55 

6 

7 

8 

9 

10 

46.70 

40.75 

53.10 

39.37 

41.35 

38.30 

35.95 

40.90 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

49.27 

37.70 

37.35 

53.10 

50.85 

36.33 

38.40 

36.05 

36.13 

36.04 

42.10 

38.50 

48.30 

36.34 

38.45 

36.40 

21 

22 

23 

24 

25 

44.90 

43.85 

46.05 

43.78 

35.81 

35.68 

35.63 

26 

27 

28 

29 

30 

40.80 

36.40 

53.20 

39.32 

35.78 

36.87 

35.87 

35.75 

38.25 

41.30 

39.20 

142 

MILT  STAGE  FOI  1991 

MYOUS  SAPIDES,  MEUF  AND  COCOOtlE  DIVEISIOH  CHANNEL  NEAN  EOLA.  LA. 

LOCATION.  UT.  30-S3-44,  LONG.  92-13-47.  ON  MIDGE.  350  FEET  KLOU  UILROAD  MIDGE 
(NEAR  INTERSTATE  10)  AND  1.S  NILES  SOUTHNEST  OF  EOLA,  LA.  (STA.  61S4012A.) 

GAGE.  AUTQHATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  24,  19S8  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  47.61  FEET  ON  JAN.  3,  1983.  LOUEST,  27.27  FEET  ON 
AUG.  4,  1987  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

31.40 

33.12 

32.60 

39.22 

43.70 

37.72 

31.17 

34.00 

37.27 

31.48 

? 

31.65 

32.31 

40.90 

37.79 

43.20 

36.15 

30.44 

32.61 

37.65 

42.49 

3 

42.11 

31.64 

41.37 

36.15 

42.51 

34.03 

33.35 

31.10 

36.43 

43.29 

4 

42.34 

31.21 

40.87 

34.18 

42.55 

32.50 

36.70 

31.50 

34.69 

42.69 

5 

41.30 

40.90 

39.81 

32.25 

42.87 

31.39 

35.45  F 

27.83 

31.25 

32.55 

41.06 

6 

39.24 

37.18 

37.98 

31.08 

43.69 

31.80 

36.30 

33.10 

31.03 

38.90 

7 

38.94 

35.51 

35.99 

30.50 

43.65 

30.78 

34.95 

32.69  F 

28.07 

30.17 

36.60 

8 

39.78 

33.90 

33.65 

32.00 

U.08 

30.10 

34.50 

34.24 

29.64 

34.50 

9 

38.17 

32.78 

32.34 

34.60 

U.26 

29.50 

38.40 

33.70 

29.42 

33.10 

10 

41.80 

31.96 

31.42 

34.30 

44.15 

29.00 

37.00  F 

29.10 

31.92 

38.90 

11 

43.64 

31.39 

30.82 

33.60 

44.03 

31.25 

34.25 

30.50 

31.05 

39.49 

12 

43.75 

30.95 

30.33 

42.10 

43.85 

31.84 

32.45 

32.01 

30.51 

F 

28.58 

38.25 

13 

43.39 

30.80 

30.10 

41.60 

43.59 

30.97 

31.32 

31.38 

30.00 

36.88 

14 

42.89 

30.84 

29.99 

40.10 

43.29 

30.90 

30.42 

31.47 

29.53 

44.28 

15 

42.59 

30.83 

29.69 

43.85 

43.74 

30.34 

29.70 

32.70  F 

29.29  F 

28.66 

44.30 

16 

47.34 

30.32 

29.32 

43.78 

43.84 

30.65 

29.38 

35.60  F 

28.57 

44.20 

17 

29.97 

30.49 

43.30 

43.45 

29.70 

29.11 

34.70 

43.98 

18 

30.18 

31.80 

42.35 

43.11 

29.34 

33.38 

F 

28.86 

43.80 

19 

32.28 

31.48 

41.70 

42.71 

30.83 

32.00 

30.40 

43.46 

20 

37.89 

30.78 

40.69 

41.70 

29.50 

31.01 

40.15 

42.90 

21 

<*U.40 

40.69 

30.16 

39.80 

41.70 

32.75 

30.48 

F 

27.73 

38.40 

42.00 

22 

38.60 

43.49 

29.83 

38.80 

40.02 

31.35  F 

28.02 

29.99 

36.69 

40.09 

23 

36.69 

42.93 

29.70 

38.25 

37.88 

31.39 

29.61  F 

27.86 

35.10 

38.20 

24 

36.70 

40.57 

29.59 

37.80 

37.88 

35.67 

29.27 

33.35 

37.57 

25 

38.40 

37.86 

29.30 

38.10 

35.27 

40.30 

F 

29.30 

32.12 

36.06 

26 

37.60 

35.90 

29.05 

36.19 

36.15 

37.09 

F 

28.20 

31.00 

31.48 

34.71 

27 

36.19 

34.45 

28.97 

35.60 

34.00 

39.95 

30.59 

30.94 

33.95 

28 

34.65 

33.28 

28.91 

36.60 

33.17 

38.57 

29.65  F 

27.95 

30.71 

33.49 

29 

30 

33.60 

33.63 

29.78 

43.40 

32.60 

33.79  F 

27.92 

F 

29.25  F 

F 

29.30 

30.50 

32.80 

•Jr 

36.60 

31.80 

31 

33.94 

THE  1 

FOILOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

39.03 

34.47 

32.79 

38.12 

40.90 

32.72 

32.68 

31.03 

30.99 

30.03 

32.89 

38.63 

NAX 

43.75 

43.49 

41.37 

43.90 

44.26 

40.30 

38.40 

35.60 

34.24 

35.15 

40.15 

U.30 

NIH 

31.40 

29.97 

28.91 

30.50 

32.60 

29.00 

27.92 

27.83 

27.86 

27.73 

28.58 

31.48 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

19 

19 

22 

7 

23 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  302 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  VMS  35.23. 

HIGHEST  STAGE  VMS  U.39  AT  11:45  P.N.  ON  NAY  8. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  VMS  27.73  ON  OCT  21. 


MILT  STAGE  FM  1991 

MYOUS  SAPIMS,  MCUF  AMO  COCOOOIE  OiVERSIQH  CNAHHEL  AT  NILtURH.  U. 
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LOCATION.  LAT.  30-51-M,  LONG.  92-13-S2.  OH  MIGMMT  106  MIOGE  (NEAR  INTERSTATE  49),  ONE  MILE  LEST 
OF  HILSURN,  LA.  (STA.  6160012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 


RECORDS  AVAILAOLE.  INTERMITTENTLY,  1949  TO  19S8.  DAILY,  JULY  23,  1958  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  49.30 

FEET  (FROM  UATERMARX)  IN  MAY  1953. 

LOWEST.  25.53  FEET 

ON 

OCT 

.  15,  1967  AND  LATER  DATE(S). 

MILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGW  (1983  AOJ.) 

MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

28.70 

30.29 

29.82 

35.39 

40.36 

34.33 

28.37 

30.70 

33.38 

28.72 

2 

29.05 

29.50 

36.95 

34.13 

39.81 

32.88 

27.89 

29.55 

33.78 

38.69 

3 

38.32 

28.99 

37.49 

32.63 

39.09 

31.12 

30.14 

28.37 

32.70 

39.70 

4 

38.60 

28.66 

36.96 

31.00 

39.28 

29.62 

28.05 

28.70 

31.30 

39.10 

5 

37.65 

37.20 

36.05 

29.42 

39.20 

28.70 

31.90  F 

26.15 

28.40 

29.61 

37.59 

6 

35.80 

34.39 

34.50 

28.48 

40.06 

28.96 

32.80 

29.95 

28.40 

35.55 

7 

35.35 

32.78 

32.55 

27.99 

39.95 

28.27 

31.57 

29.60  F 

26.02 

27.78 

33.55 

8 

36.10 

31.15 

30.63 

28.75 

40.89 

27.77 

31.15 

30.90 

27.46 

31.59 

9 

34.79 

29.90 

29.48 

31.21 

41.20 

27.48 

34.59 

30.50 

27.29 

30.21 

10 

38.28 

29.12 

28.83 

31.00 

41.20 

27.18 

33.42  F 

26.51 

29.10 

27.05 

35.10 

11 

40.25 

28.69 

28.37 

30.40 

41.01 

28.70 

31.04 

28.09 

28.38 

26.86 

35.65 

12 

40.39 

28.39 

28.00 

37.75 

40.70 

29.05 

29.45 

29.19 

27.98 

26.70 

34.60 

13 

40.02 

28.19 

27.83 

37.50 

40.35 

28.35 

28.50 

28.54 

27.65 

26.55 

33.40 

14 

F  39.36 

28.22 

27.77 

36.20 

39.98 

;».20 

27.91 

28.59 

27.25 

40.85 

15 

39.19 

28.28 

27.50 

40.09 

40.75 

27.89 

27.51 

29.53 

27.00  F 

26.69 

41.02 

16 

38.85 

27.92 

27.29 

40.10 

40.50 

28.10 

27.33 

32.10 

26.79 

26.62 

40.80 

17 

37.64 

27.63 

28.20 

39.59 

40.20 

27.35 

27.04 

31.31 

40.49 

18 

36.04 

27.79 

29.00 

38.64 

39.91 

27.23 

26.71 

30.09 

F 

26.50 

40.20 

19 

38.99 

28.89 

28.80 

38.10 

39.50 

28.25 

26.60 

29.05 

27.93 

39.88 

20 

38.39 

34.45 

28.28 

37.30 

38.60 

27.30 

26.58 

28.27 

36.28 

39.35 

21 

37.24 

37.15 

27.88 

36.40 

38.60 

29.85 

26.57 

27.84 

F 

25.88 

34.80 

38.51 

22 

F  35.37 

40.43 

27.61 

35.43 

37.22 

28.60  F 

26.34 

27.51 

33.30 

36.85 

23 

33.92 

39.94 

27.53 

34.85 

35.38 

28.68 

27.27  F 

26.00 

31.88 

35.32 

24 

33.90 

37.88 

27.45 

34.44 

35.46 

31.80 

26.98 

30.45 

34.67 

25 

35.27 

35.15 

27.22 

34.45 

33.42 

36.55 

26.70  F 

26.52 

29.33 

33.50 

26 

34.53 

33.20 

27.03 

32.95 

34.00 

33.60  F 

26.60 

26.53 

28.19 

28.70 

32.34 

27 

33.25 

31.77 

26.86 

32.30 

32.28 

36.10 

26.79 

27.93 

28.38 

31.48 

28 

31.82 

30.66 

26.75 

33.10 

31.42 

34.90 

26.51 

27.30  F 

26.21 

28.16 

30.82 

29 

30.79 

27.90 

40.25 

30.78 

30.75  F 

26.22 

26.87  F 

26.42 

28.00 

30.09 

30 

30.94 

35.80 

40.50 

32.17 

29.40 

F 

26.50  F 

26.43 

30.80 

27.87 

29.51 

31 

33.10 

26.54 

29.05 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

35.80 

31.66 

30.08 

34.68 

37.95 

29.90 

28.67 

28.24 

28.26 

27.54 

29.63 

35.43 

MAX 

40.39 

40.43 

37.49 

40.50 

41.20 

36.55 

34.59 

32.10 

30.90 

31.69 

36.28 

41.02 

MIN 

28.70 

27.63 

26.75 

27.99 

30.78 

27.18 

26.22 

26.15 

26.00 

25.88 

26.50 

28.72 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

27 

20 

23 

8 

26 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  316 
F>NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  UAS  41.59  AT  11:00  P.M.  ON  MAY  8. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  25.88  ON  OCT  21. 


MILT  STAGE  FOG  1991 
MYOU  COCOOGIE  MEAG  CLEAGUATEG,  LA 


LOCATIOG.  LAT.  31-00-00,  LOW.  92-22-4A.  OG  U.  S.  HIGMUAY  167  MIDGE,  1,000  FEET  OOUHSTREAM 
FGON  lAYOU  COCOMIE  DAN,  .AGD  1.5  NILES  EAST  OF  CLEAGUATEG.  LA.  (STA.  6164016.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECOGOEG  AND  UIRE-UEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  240 
SQUARE  NILES.  SLIGHT  REGUUTION  AT  LOU  FLOU  BY  LAKE  COCOOGIE  (USABLE  CAPACITY,  9,000 
ACRE-FEET).  PRIOR  TO  OCT.  1937,  STATION  UAS  REFERRED  TO  AS,  NEAR  MEEKER,  LA.  ZERO  OF  G^ 
PRIOR  TO  1968  UAS  40.00  FEET  N.G.V.O.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  FOR  1968  THROUGH  1988 
SHOULD  BE  CORRECTED  TO  39.57  FEET  H.G.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  HAY  1922  TO  JAN.  1925,  AND  OCT.  1937  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 
EWINEERS  SINCE  1946.  DISCHARGE,  DAILY.  CONKTED  AND  PUBLISMD  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  27.15  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOUEST,  3.30  FEET  OH  OCT.  9,  1969.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 


DAILY  MEAN  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO,  40.00  FEET.  HGVD 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

10.40 

15.08 

13.09 

9.27 

16.01 

15.68 

14.68 

7.33 

7.62 

6.19 

10.95 

8.92 

10.57 

14.87 

13.58 

9.43 

16.06 

15.56 

14.48 

7.07 

9.45 

6.13 

11.40 

12.17 

12.91 

14.65 

13.98 

9.15 

15.92 

15.35 

14.33 

6.85 

10.53 

6.07 

11.33 

13.80 

13.96 

14.45 

14.01 

8.83 

15.88 

15.12 

14.32 

6.68 

10.62 

6.01 

10.96 

14.35 

14.21 

14.50 

13.87 

8.50 

16.42 

14.91 

14.52 

6.54 

10.47 

5.96 

10.U 

14.40 

14.14 

14.46 

13.67 

8.23 

17.51 

15.05 

14.67 

6.42 

10.17 

5.87 

9.94 

14.27 

14.08 

14.39 

13.43 

7.98 

17.92 

15.13 

14.82 

6.31 

10.22 

5.81 

9.49 

14.08 

14.16 

14.25 

13.18 

7.87 

18.10 

15.04 

14.81 

6.25 

10.54 

5.82 

9.13 

13.88 

14.16 

14.06 

12.88 

7.69 

18.65 

14.84 

14.82 

6.29 

10.25 

5.97 

8.77 

13.73 

14.74 

13.86 

12.51 

7.55 

18.98 

14.71 

14.75 

6.28 

9.94 

5.94 

8.46 

13.66 

16.25 

13.63 

11.98 

8.08 

18.96 

15.03 

14.62 

6.77 

9.54 

5.90 

8.17 

13.70 

17.02 

13.41 

11.17 

10.46 

18.78 

15.41 

14.43 

8.59 

9.09 

5.87 

7.92 

13.67 

17.13 

13.17 

10.53 

12.88 

18.55 

15.64 

14.21 

9.38 

8.67 

5.80 

7.69 

14.97 

16.97 

12.87 

9.95 

13.74 

18.32 

15.72 

13.99 

9.52 

8.29 

5.77 

7.49 

18.73 

16.86 

12.37 

9.44 

14.95 

18.27 

15.60 

13.76 

9.48 

7.96 

5.73 

7.32 

19.61 

16.77 

11.64 

9.14 

15.83 

18.30 

15.42 

13.53 

9.67 

7.70 

5.64 

7.17 

19.65 

16.65 

11.00 

9.27 

16.03 

18.22 

15.20 

13.29 

9.87 

7.45 

5.60 

7.11 

19.44 

16.54 

10.45 

9.13 

15.93 

18.09 

14.98 

13.01 

9.76 

7.22 

5.56 

7.42 

19.19 

16.75 

10.13 

8.95 

15.80 

17.93 

14.78 

12.64 

9.69 

6.98 

5.55 

7.74 

18.94 

16.94 

10.19 

8.76 

15.62 

17.75 

14.60 

12.02 

9.64 

6.77 

5.53 

10.51 

18.70 

16.91 

11.37 

8.53 

15.41 

17.58 

14.54 

11.27 

9.26 

6.60 

5.52 

10.96 

18.47 

16.73 

13.15 

8.33 

15.19 

17.40 

14.61 

10.59 

8.83 

6.45 

5.51 

11.25 

18.24 

16.52 

13.82 

8.11 

14.98 

17.19 

14.45 

9.98 

8.45 

6.30 

5.53 

11.16 

18.03 

16.40 

13.96 

7.85 

14.76 

17.01 

14.48 

9.44 

8.09 

6.31 

5.64 

10.69 

17.81 

16.34 

13.85 

7.62 

14.64 

16.81 

14.82 

8.95 

7.76 

6.40 

5.67 

10.14 

17.58 

16.26 

13.69 

7.42 

14.46 

16.62 

14.83 

8.62 

7.47 

6.40 

5.73 

9.66 

17.35 

16.09 

13.49 

7.25 

14.35 

16.40 

14.99 

8.55 

7.29 

6.35 

5.93 

9.26 

17.14 

15.90 

13.28 

7.09 

14.27 

16.19 

15.03 

8.29 

7.19 

6.29 

6.10 

8.91 

16.91 

15.69 

7.19 

14.80 

16.00 

15.01 

8.06 

7.02 

6.23 

6.40 

8.60 

16.68 

15.50 

15.28 

7.34 

8.21 

15.58 

15.83 

15.72 

14.88 

7.87 

7.60 

7.02 

7.15 

6.20 

7.55 

9.12 

8.45 

16.45 

16.22 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

15.45 

13.22 

10.24 

12.41 

17.33 

15.05 

12.29 

7.87 

8.10 

5.98 

9.28 

16.15 

MAX 

17.13 

15.08 

14.01 

16.03 

18.98 

15.72 

14.82 

9.87 

10.62 

9.12 

11.40 

19.65 

MIN 

10.40 

10.13 

7.09 

7.55 

15.72 

14.45 

7.60 

6.25 

6.20 

5.51 

7.11 

8.92 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  11.94. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.69  AT  9:40  P.M.  ON  DEC  15. 
LOUEST  STAGE  UAS  5.50  ON  OCT  22. 


DAILY  STAGE  FM  1991 
BAYCU  COCOMIE  AT  ST.  LANDRY,  LA. 


US 


LOCATION.  LAT.  30-S0-40,  LONG.  92-1S-34. 
LA.  (STA.  6172016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1946. 
1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  AB.SS  FEET  ON  HAY  20, 
OH  OCT.  19,  1967. 


OH  HIGHWAY  106  BRIDGE,  10.S  MILES  NORTH  OF  VILLE  PLATTE, 

DAILY,  AUG.  9,  1946  TO  MAY  22,  1958,  AND  APR.  25, 

1953.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  31.53  FEET 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

36.52 

38.70 

38.04 

35.14 

42.13 

38.92 

38.70 

34.22 

34.28 

33.27 

37.47 

35.01 

2 

36.39 

38.61 

37.93 

35.60 

41 .52 

38.81 

38.51 

34.08 

34.48 

33.28 

36.63 

39.45 

3 

39.69 

38.48 

38.01 

35.58 

40.78 

38.60 

38.37 

33.89 

35.49 

33.27 

36.51 

40.80 

4 

39.89 

38.38 

37.83 

35.37 

40.68 

38.54 

38.23 

33.71 

35.91 

33.22 

36.38 

40.38 

5 

39.49 

39.72 

37.93 

35.18 

40.36 

38.29 

38.21 

33.59 

36.00 

33.19 

36.08 

39.90 

6 

39.09 

40.10 

37.97 

35.00 

41.13 

38.25 

38.77 

33.58 

35.90 

33.18 

35.81 

39.27 

7 

38.90 

39.64 

37.88 

34.87 

41.20 

38.21 

38.49 

33.49 

35.72 

33.10 

35.53 

38.90 

8 

38.60 

39.20 

37.77 

34.78 

41.93 

38.22 

38.45 

33.40 

36.13 

33.06 

35.30 

38.57 

9 

38.89 

38.80 

37.83 

34.32 

43.15 

38.22 

38.55 

33.30 

36.02 

33.71 

35.12 

38.30 

10 

39.86 

38.50 

37.58 

33.61 

43.24 

38.20 

38.50 

33.38 

35.89 

33.58 

34.94 

38.21 

11 

41.80 

38.24 

37.29 

33.85 

43.00 

38.24 

38.38 

33.84 

35.41 

33.47 

34.78 

38.06 

12 

42.10 

38.02 

36.95 

38.10 

42.63 

38.39 

38.27 

34.79 

35.20 

33.17 

34.61 

37.92 

13 

41.74 

37.80 

36.51 

38.43 

42.25 

38.32 

38.12 

35.43 

35.00 

33.09 

34.45 

37.97 

14 

41.05 

37.60 

36.14 

38.08 

41.75 

38.39 

38.00 

35.80 

34.80 

33.06 

34.32 

42.50 

15 

40.75 

37.38 

35.82 

41.29 

41.94  F 

38.50 

37.83 

36.00 

34.60 

33.06 

34.23 

42.59 

16 

40.38 

37.04 

35.57 

41.35 

42.38 

37.68 

35.70 

33.85 

33.02 

34.13 

42.49 

17 

39.96 

36.65 

35.71 

40.89 

42.18 

37.50 

35.54 

34.15 

32.97 

34.13 

42.30 

18 

39.96 

36.38 

35.95 

40.20 

41.76  F 

38.79 

37.15 

35.47 

34.08 

32.94 

34.16 

42.10 

19 

40.60 

36.10 

35.78 

39.96 

41.70 

38.90 

37.20 

35.45 

34.00 

32.92 

34.30 

41.80 

20 

40.48 

36.35 

35.54 

40.00 

41.30 

38.70 

36.97 

35.42 

33.72 

32.91 

36.70 

41.41 

21 

40.18 

37.90 

35.68 

39.51 

40.94 

38.38 

36.57 

35.32 

34.09 

32.90 

38.00 

41.11 

22 

39.87 

41.53 

35.38 

39.00 

40.68 

38.30 

36.17 

35.10 

33.90 

32.87 

37.53 

40.85 

23 

39.68 

41.39 

35.17 

38.70 

40.38 

38.23 

35.84 

34.89 

33.39 

32.87 

37.12 

40.80 

24 

39.74 

40.42 

34.98 

38.55 

40.50 

38.29 

35.53 

34.69 

33.22 

32.90 

36.69 

40.59 

25 

39.87 

39.39 

34.79 

38.35 

40.19 

39.18 

35.22 

34.50 

33.32 

32.91 

36.16 

40.31 

26 

39.63 

38.83 

34.60 

38.60 

40.00 

39.00 

34.99 

34.33 

33.40 

32.93 

35.80 

40.10 

27 

39.42 

38.44 

34.18 

38.52 

39.80 

39.21 

34.75 

34.11 

33.42 

33.00 

35.52 

39.95 

28 

39.27 

38.20 

33.86 

38.50 

39.50 

39.32 

34.80 

34.09 

33.37 

33.23 

35.30 

39.82 

29 

39.14 

34.85 

41.02 

39.30 

39.11 

34.65 

34.00 

33.35 

33.36 

35.10 

39.60 

30 

38.99 

34.84 

42.27 

39.18 

38.90 

34.58 

33.90 

33.31 

36.89 

34.98 

39.51 

31 

38.80 

34.73 

39.05  - 

34.44 

34.30 

38.10 

39.39 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

39.70 

38.49 

36.23 

37.82 

41.18 

38.59 

37.08 

34.49 

34.51 

33.40 

35.59 

40.00 

MAX 

42.10 

41.53 

38.04 

42.27 

43.24 

39.32 

38.77 

36.00 

36.13 

38.10 

38.00 

42.59 

MIN 

36.39 

36.10 

33.86 

33.61 

39.05 

38.20 

34.44 

33.50 

33.22 

32.87 

34.13 

35.01 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

28 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  363 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  37.25. 

HIGHEST  STAGE  HAS  43.30  AT  6:00  P.M.  ON  NAY  9. 
LOWEST  STAGE  WAS  32.86  ON  OCT  22. 
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MILY  STMC  FOt  1991 
MYOU  COCOMIE  MEM  UMiTEVILLE.  U. 

LOCATIOM.  LAY.  50-A6-41,  LONG.  92-11-26.  OH  MIGWMY  29  MIDGE  (HEM  IHTEESTATE  49),  2.7  HUES 
SOUTHUEST  OF  HHITEVILLE,  U.  (STA.  6176012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  KCOKDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILMLE.  IMTERMITTEMTLY.  1939.  DAILY.  JAM.  2,  1940  TO  JURE  30,  1942,  AMO  MM.  1, 

1946  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  42.3  FEET  OH  NAY  20,  1953.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  OH  OCT.  19,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IM  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  MGVD  (1963  ADJ.) 


DAY 

JM 

FEB 

MM 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21.38 

26.60 

26.76 

24.70 

33.50 

29.16 

24.18 

20.35 

2 

20.99 

25.41 

28.18 

24.03 

33.15 

28.30 

23.13 

20.00 

F 

30.48 

3 

30.20 

24.24 

28.80 

23.15 

32.70 

27.04 

23.87 

19.97 

32.67 

4 

31.18 

23.47 

28.31 

21.80 

32.60 

25.29 

22.75 

20.48 

F 

22.67 

32.32 

5 

30.45 

28.60 

27.70 

20.60 

32.40 

23.72 

23.90  F 

17.84 

20.79 

21.53 

31.29 

6 

29.45 

29.90 

26.81 

19.85 

32.64 

23.33 

26.17 

18.18 

21.27 

20.40 

30.19 

7 

28.82 

28.69 

25.30 

19.42 

32.60 

23.64 

25.11 

17.89 

21.19  F 

17.23 

19.77 

29.09 

8 

28.78 

27.54 

23.77 

19.31 

33.45 

22.85 

24.82 

17.89 

22.19 

19.47 

27.80 

9 

28.17 

26.19 

22.97 

20.75 

34.44 

22.40 

26.16 

17.82 

22.01 

19.17 

26.09 

10 

30.55 

24.57 

22.27 

20.61 

34.80 

22.12 

26.44 

17.90 

21.03 

18.87 

26.35 

11 

33.42 

23.39 

21.70 

20.31 

34.80 

22.60 

24. M 

18.90 

20.13 

18.62 

26.76 

12 

33.70 

22.72 

21.23 

26.40 

34.60 

23.40 

23.68 

19.84 

19.73 

18.48 

26.00 

13 

33.52 

22.33 

20.75 

28.02 

34.33 

23.24 

22.89 

20.10 

19.39 

18.34 

25.19 

14 

33.00 

22.04 

20.39 

27.59 

34.07 

22.79 

22.31 

20.49 

19.09 

18.22 

33.92 

15 

32.70 

21,73 

19.96 

32.62 

34.09 

22.67 

21.80  F 

21.08 

18.89  F 

17.38 

18.12 

34.28 

16 

32.50 

21.34 

19.69 

32.74 

34.32 

22.73 

21.48 

22.09 

18.45 

17.98 

34.11 

17 

31.96 

20.85 

20.50 

32.35 

34.30 

22.52 

21.25 

21.90 

18.56 

17.88 

33.80 

18 

31.40 

20.51 

21.22 

31.99 

34.23 

24.79 

20.78 

21.18 

18.33 

18.07 

33.45 

19 

32.32 

20.52 

21.06 

31.75 

34.04 

24.79 

20. K 

20.60 

18.19 

18.50 

33.20 

20 

32.22 

24.28 

20.41 

31.30 

33.70 

23.81 

20.67 

20.17 

17.96 

25.30 

32.90 

21 

31.78 

28.90 

20.23 

30.70 

33.50 

23.88 

20.41 

19.80 

18.24  F 

16.97 

32.49 

22 

31.08 

33.55 

19.80 

29.90 

33.15 

23.19 

20.09 

19.54 

18.18 

32.00 

23 

30.33 

33.65 

19.49 

29.28 

32.49 

22.98 

19.73 

19.26 

17.85 

31.44 

24 

30.05 

32.79 

19.25 

28.69 

32.44 

23.20 

19.42 

18.90 

17.80 

31.00 

25 

30.39 

31,11 

19.10 

27.83 

31.62 

28.44 

19.20 

18.75 

17.88 

30.31 

26 

29.98 

30.00 

18.90 

27.10 

31.50 

27.40 

18.98 

18.58 

18.33 

F 

20.33 

29.69 

27 

29.23 

29.10 

18.80 

26.84 

30.80 

27.90 

18.95 

18.38 

18.45 

28.89 

28 

28.35 

28.00 

18.20 

26.64 

30.20 

28.38 

18.85 

18.20 

17.92  F 

17.43 

28.00 

29 

27.29 

19.92 

32.14 

29.60 

26.90 

18.80 

18.18 

17.70  F 

17.51 

26.86 

30 

27.93 

24.20 

33.40 

29.70 

25.49 

18.55 

18.15 

17.66 

23.10 

25.60 

31 

27.50 

24.99 

29.29 

. F 

18.50 

18.81 

24.53 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

30.02 

26.14 

22.28 

26.73 

32.87 

24.63 

21.89 

19.27 

19.27 

18.27 

19.54 

30.02 

MAX 

33.70 

33.65 

28.80 

33.40 

34.80 

29.16 

26.44 

22.09 

22.19 

23.10 

25.30 

34.28 

MIN 

20.99 

20.51 

18.20 

19.31 

29.29 

22.12 

18.50 

17.82 

17.66 

16.97 

17.88 

24.53 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

27 

30 

6 

18 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEM  UAS  330 

FMOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEM  STAGE  FOR  THE  YEM  UAS  24.84. 

HIGHEST  STAGE  UAS  34.83  AT  11:00  A.N.  ON  MAY  10. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  16.97  ON  OCT  21. 


OAlir  STAGi  FCM  1991 
MYCU  MEUr  AT  MEEKER,  LA. 
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LOCATION.  LAT.  31-02-25,  LONG.  92-22-21.  OH  U.  S.  HIGHUAT  167  BRIDGE,  ONE  MILE  SOUTH  OF  MEEKER,  LA. 
(STA.  6180015.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  WIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  22,  1954  TO  DATE.  FOR  RECORDS  FROM  1939  TO  1954,  REFER  TO  GAGE  AT  LYLES, 

U.  (D-JJ). 

EXTREMES.  HIGHEST.  67.99  FEET  ON  DEC.  27,  1982.  LOWEST,  58.28  FEET  OH  SEP.  29,  1956,  AMO  OCT.  20, 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1952  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

61.12 

61.32 

61.41 

62.49 

63.60 

62.12 

61.31 

60.01 

61.32 

60.47 

61.84 

60.83 

7 

61.06 

61.22 

63.19 

62.25 

63.48 

62.00 

61.23 

59.97 

61.30 

60.42 

62.00 

62.38 

3 

62.75 

61.14 

63.47 

62.02 

63.36 

61.73 

61.27 

59.92 

61.12 

60.39 

61.91 

62.81 

4 

63.02 

61.06 

63.15 

61.75 

63.91 

61.48 

61.23 

59.93 

61.12 

60.38 

61.72 

62.80 

5 

62.73 

61.86 

62.70 

61.47 

65.23 

61.28 

61.48 

59.91 

61.13 

60.42 

61.44 

62.45 

6 

62.39 

61.64 

62.31 

61.26 

65.77 

61.52 

62.04 

59.88 

61.29 

60.50 

61.18 

62.12 

7 

62.41 

61.57 

61.99 

61.13 

65.31 

61.28 

61.94 

59.83 

61.29 

60.58 

61.01 

61.83 

8 

62.47 

61.41 

61.68 

61.23 

65.35 

61.14 

61.88 

59.83 

61.35 

60.63 

60.92 

61.54 

9 

62.24 

61.26 

61.43 

61.53 

65.55 

61.03 

62.22 

59.86 

61.37 

60.66 

60.83 

61.32 

10 

62.91 

61.15 

61.25 

61.55 

65.37 

60.95 

62.23 

60.08 

61.18 

60.68 

60.81 

61.93 

11 

64.31 

61.07 

61.12 

61.51 

65.16 

61.32 

61.91 

60.39 

61.04 

60.70 

60.77 

62.17 

1? 

64.35 

61.01 

61.05 

62.63 

64.93 

61.36 

61.55 

60.89 

60.94 

60.70 

60.74 

62.07 

13 

64.04 

60.99 

61.00 

62.73 

64.67 

61.25 

61.34 

61.06 

60.84 

60.70 

60.68 

63.94 

14 

63.62 

60.98 

60.95 

62.51 

64.36 

61.19 

61.19 

61.14 

60.71 

60.71 

60.64 

66.36 

15 

63.39 

60.92 

60.91 

64.05 

64.48 

61.13 

61.08 

61.29 

60.63 

60.72 

60.63 

65.88 

16 

63.08 

60.88 

60.89 

63.86 

64.20 

61.13 

61.03 

61.71 

60.57 

60.65 

60.59 

65.37 

17 

62.70 

60.87 

60.97 

63.43 

63.74 

61.02 

61.00 

61.68 

60.53 

60.50 

60.58 

64.90 

18 

62.33 

60.90 

61.11 

63.42 

63.35 

61.00 

60.89 

61.49 

60.45 

60.34 

60.71 

64.42 

19 

62.82 

61.20 

61.12 

63.09 

63.17 

61.34 

60.78 

61.42 

60.43 

60.21 

60.73 

63.89 

20 

62.76 

61.95 

61.07 

62.74 

62.83 

61.08 

60.71 

61.18 

60.41 

60.12 

62.22 

63.33 

?1 

62.51 

62.37 

61.00 

62.49 

62.52 

61.21 

60.65 

60.99 

60.38 

60.02 

62.01 

62.74 

2? 

62.24 

62.80 

60.94 

62.30 

62.31 

61.20 

60.58 

60.92 

60.38 

59.94 

61.75 

62.19 

73 

61.97 

62.66 

60.91 

62.46 

62.07 

61.27 

60.46 

60.83 

60.35 

59.89 

61.53 

61.79 

74 

61.93 

62.35 

60.83 

62.26 

62.06 

61.84 

60.31 

60.75 

60.33 

59.85 

61.30 

61.61 

25 

62.04 

62.07 

60.79 

62.42 

61.74 

62.39 

60.15 

60.67 

60.51 

59.92 

61.08 

61.42 

76 

62.00 

61.83 

60.75 

62.02 

61.92 

62.21 

60.04 

60.60 

60.77 

59.98 

60.92 

61.21 

77 

61.85 

61.61 

60.72 

61.86 

61.63 

62.22 

59.93 

60.53 

60.80 

60.00 

60.78 

61.06 

78 

61.66 

61.49 

60.72 

61.91 

61.43 

61.94 

59.89 

60.46 

60.70 

60.09 

60.68 

60.95 

79 

61.49 

60.97 

63.22 

61.34 

61.70 

59.91 

60.37 

60.62 

60.15 

60.60 

60.84 

30 

61.39 

62.44 

63.64 

61.55 

61.50 

59.96 

60.26 

60.53 

60.62 

60.59 

60.75 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

62.48 

61.49 

61.47 

62.37 

63.49 

61.46 

60.97 

60.60 

60.81 

60.39 

61.11 

62.50 

MAX 

64.35 

62.80 

63.47 

64.05 

65.77 

62.39 

62.23 

61.71 

61.37 

61.28 

62.22 

66.36 

MIN 

61.06 

60.87 

60.72 

61.13 

61.34 

60.95 

59.89 

59.83 

60.33 

59.85 

60.58 

60.67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  61.60. 

HIGHEST  STAGE  WAS  66.44  AT  MIDNIGHT  ON  OEC  13. 
LOWEST  STAGE  WAS  59.81  ON  AUG  7. 
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DAILY  STAGE  FCtt  1991 
BAYOU  TECHE  AT  PORT  BARRE.  U. 


LOCATION.  LAT.  30-32-47,  LONG.  91-58-03.  ON  U.  S.  HIGHUAY  190  BRIDGE  (STA.  640S012A.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORNATION.  GAGE  KNOUN  AS  RANGE  16  FRON  1932  TO  1933,  AND  BAYOU  TECHE  AT  HEAD  FRON 
1936  TO  1939.  PRIOR  TO  JAN.  15,  1985  GAGE  LOCATED  1.5  NILES  UPSTREAM. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1933,  AND  1936  TO  1937.  DAILY,  OCT.  1937  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  28.27  FEET  ON  NAY  24,  1953.  LOUEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  18,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.30 

19.49 

18.80 

18.21 

20.a 

19.60 

18.24 

17.54 

17.40 

16.13 

17.29 

15.10 

2 

16.78 

19.00 

18.70 

18.10 

20.39 

19.20 

17.71 

17.52 

17.70 

15.32 

17.28 

17.60 

3 

19.65 

18.60 

18.67 

17.95 

20.21 

18.72 

18.27 

17.51 

17.70 

15.50 

16.70 

19.24 

4 

19.43 

18.39 

18.63 

17.80 

20.21 

18.25 

17.70 

17.50 

17.75 

15.98 

16.10 

19.42 

5 

18.97 

18.79 

18.47 

17.61 

20.28 

17.88 

17.40 

17.48 

17.88 

16.19 

15.91 

19.25 

6 

18.67 

19.55 

18.22 

17.41 

20.27 

17.87 

18.34 

17.59 

17.86 

16.11 

15.35 

19.02 

7 

18.81 

19.30 

17.91 

17.18 

20. 2C 

17.90 

18.29 

17.60 

18.00 

16.04 

16.40 

18.70 

8 

18.50 

19.02 

17.99 

16.93 

20. 7C 

17.74 

18.15 

17.58 

18.15 

16.00 

16.29 

18.31 

9 

18.14 

18.64 

17.84 

17.41 

21.70 

17.52 

18.33 

17.54 

18.00 

15.99 

15.87 

17.69 

10 

19.77 

18.15 

17.70 

17.77 

21.95 

17.36 

18.50 

17.55 

17.85 

16.02 

15.50 

17.00 

11 

21.40 

17.79 

17.57 

17.90 

22.02 

17.79 

17.89 

17.67 

17.68 

16.07 

15.10 

16.80 

12 

21.39 

17.50 

17.76 

18.03 

21.83 

18.10 

18.10 

17.70 

17.47 

16.09 

15.60 

16.63 

13 

21.20 

17.28 

17.70 

18.80 

21.59 

18.10 

17.92 

17.79 

17.60 

16.08 

15.90 

16.41 

14 

20.89 

16.96 

17.62 

18.81 

21.33 

17.77 

17.80 

17.84 

17.60 

16.07 

16.08 

19.77 

15 

20.60 

16.70 

17.55 

20.55 

21.74 

17.87 

17.70 

17.85 

17.58 

16.00 

16.18 

20.19 

16 

20.40 

17 

17.47 

20.12 

21.58 

17.82 

17.68 

17.90 

17.53 

16.00 

16.19 

20.31 

17 

20.20 

r  - 

17.55 

19.93 

21.35 

17.78 

17.61 

17.94 

17.45 

15.96 

16.19 

20.17 

18 

20.02 

.  . 

17.87 

19.70 

21.40 

18.55 

17.50 

17.89 

17.38 

15.89 

16.20 

19.95 

19 

20.29 

If.  13 

17.85 

19.57 

21.20 

18.40 

17.38 

17.82 

17.28 

15.75 

15.49 

19.80 

20 

20.23 

18.05 

17.75 

19.37 

21.08 

17.97 

17.24 

17.73 

17.30 

15.65 

15.64 

19.68 

21 

20.12 

18.80 

17.61 

19.19 

21.00 

18.00 

17.60 

17.77 

17.42 

15.54 

18.00 

19.59 

22 

19.99 

19.95 

17.49 

19.02 

20.87 

17.96 

17.62 

17.78 

17.50 

15.71 

16.54 

19.50 

23 

19.82 

19.78 

17.35 

18.83 

20.67 

17.90 

17.60 

17.69 

17.52 

15.79 

17.39 

19.43 

24 

19.97 

19.81 

17.11 

18.57 

20.97 

17.76 

17.54 

17.63 

17.64 

15.90 

17.45 

19.30 

25 

19.98 

19.98 

17.45 

18.40 

20.69 

18.92 

17.48 

17.58 

17.60 

15.90 

16.15 

19.02 

26 

19.77 

19.68 

17.56 

18.48 

20.50 

17.77 

17.42 

17.50 

17.42 

15.89 

15.75 

18.70 

27 

19.56 

19.38 

17.58 

18.52 

20.29 

19.10 

17.41 

17.47 

17.39 

16.02 

16.36 

18.43 

28 

19.32 

19.10 

17.51 

18.42 

20.00 

18.65 

17.41 

17.38 

17.29 

15.80 

16.59 

18.18 

29 

19.07 

17.63 

19.70 

19.98 

18.98 

17.38 

17.41 

17.12 

15.20 

16.51 

17.75 

30 

20.09 

18. '6 

20.40 

19.99 

18.67 

17.49 

17.50 

16.99 

16.09 

15.22 

17.30 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

19.68 

18.51 

17.85 

18.62 

20.85 

18.20 

17.75 

17.64 

17.57 

15.97 

16.24 

18.55 

MAX 

21.40 

19.98 

18.80 

20.55 

22.02 

19.60 

18.50 

17.94 

18.15 

18.41 

18.00 

20.31 

MIN 

16.78 

16.70 

17.11 

16.93 

19.97 

17.36 

17.24 

17.38 

16.99 

15.20 

15.10 

15.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  18.12. 


HIGHEST  STAGE  UAS  22.10  AT  1:00  P.M.  ON  NAY  10. 


LOUEST  STAGE  UAS  15.00  ON  NOV  30. 


U9 

DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  TECHE  AT  ARMAUDVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-25-50.  LONG.  91-55  '»T.  ON  STATE  HIGHUAY  31  BRIDGE,  270  FEET  UPSTREAM  FROM  BAYOU 
FUSILIER.  (STA.  6410O12C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  FEB.  1953. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1943.  DAILY,  NOV.  2,  1943  TO  DATE.  PUBLISHED 
BY  CORPS  OF  ENGINEERS  iiNCE  1943.  OIStHARGE,  1946  TO  1956,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS. 

COMPUTED  DAILY,  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  24.27  FEET  ON  NAY  23,  1953.  LOWEST,  6.78  FEET  ON  OCT.  28,  1956. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.79 

15.75 

15.10 

14.46 

16.52 

16.29 

14.64 

13.91 

13.97 

13.07 

14.20 

12.34 

7 

13.88 

15.27 

15.10 

14.33 

16.13 

15.56 

14.37 

13.91 

14.01 

12.57 

13.91 

13.00 

3 

17.15 

14.93 

14.94 

14.21 

15.85 

15.08 

15.05 

13.90 

14.05 

12.53 

13.48 

15.49 

4 

17.01 

14.71 

14.81 

14.10 

15.87 

14.68 

14.48 

13.88 

14.07 

12.78 

13.08 

15.40 

5 

16.27 

15.75 

14.69 

13.98 

15.84 

14.35 

14.24 

13.86 

14.15 

13.00 

12.86 

15.24 

6 

15.65 

16.30 

14.54 

13.85 

15.74 

14.31 

14.65 

13.92 

14.24 

12.97 

12.60 

15.08 

7 

15.66 

15.81 

14.36 

13.69 

15.64 

14.59 

14.90 

13.97 

14.49 

12.92 

12.99 

14.88 

8 

15.08 

15.34 

U.S" 

13.54 

17.23 

14.27 

14.93 

13.94 

14.73 

12.90 

13.05 

14.57 

9 

14.61 

14.99 

14.22 

13.70 

18.97 

14.02 

14.75 

13.92 

14.54 

12.89 

12.81 

14.20 

10 

17.14 

14.64 

14.12 

13.90 

20.09 

13.94 

14.69 

13.91 

14.25 

12.92 

12.54 

13.77 

11 

19.75 

14.32 

14.05 

14.00 

20.54 

14.33 

14.41 

13.97 

14.05 

12.96 

12.35 

13.54 

12 

19.70 

14.10 

14.12 

14.10 

20.10 

14.56 

14.36 

14.02 

13.91 

12.97 

12.57 

13.43 

13 

19.17 

13.92 

14.10 

14.55 

19.46 

14.52 

14.27 

14.06 

13.91 

12.96 

12.83 

13.45 

14 

18.41 

13.71 

14.05 

15.12 

18.75 

14.31 

14.15 

14.10 

13.93 

12.94 

12.96 

15.46 

15 

17.71 

13.52 

14.00 

17.26 

18.96 

14.22 

14.08 

14.25 

13.92 

12.92 

13.05 

15.82 

16 

17.09 

13.60 

13.98 

16.98 

19.34 

14.18 

14.06 

14.27 

13.89 

12.88 

13.08 

15.87 

17 

16.51 

13.74 

14.13 

16.39 

18.96 

14.22 

13.99 

14.19 

13.86 

12.85 

13.08 

15.81 

18 

16.10 

13.77 

14.21 

16.34 

18.85 

15.30 

13.93 

14.15 

13.81 

12.80 

12.98 

15.66 

19 

16.54 

14.18 

14.23 

15.97 

18.27 

15.07 

13.86 

14.10 

13.73 

12.71 

12.64 

15.52 

20 

16.24 

16.55 

14.17 

15.44 

17.76 

14.66 

13.79 

14.04 

13.69 

12.62 

12.95 

15.43 

21 

15.86 

17.63 

14.08 

15.15 

17.U 

14.77 

13.97 

14.04 

13.77 

12.57 

13.98 

15.38 

22 

15.69 

17.89 

14.02 

14.98 

16.99 

14.56 

14.00 

14.05 

13.85 

12.73 

13.55 

15.33 

23 

15.57 

17.36 

13.92 

14.85 

16.60 

14.49 

13.98 

13.99 

13.89 

12.78 

13.81 

15.29 

24 

15.99 

16.77 

13.79 

14.66 

17.36 

14.68 

13.95 

13.94 

13.95 

12.81 

13.81 

15.21 

25 

16.12 

16.19 

13.89 

14.53 

16.97 

15.72 

13.90 

13.90 

13.96 

12.81 

13.20 

15.00 

26 

15.74 

15.68 

14.01 

14.66 

16.41 

15.12 

13.86 

13.86 

13.84 

12.82 

12.86 

14.91 

27 

15.50 

15.36 

14.04 

14.81 

16.04 

15.32 

13.84 

13.84 

13.77 

13.32 

13.01 

14.73 

28 

15.34 

15.14 

14.02 

14.76 

15.93 

15.32 

13.83 

13.81 

13.71 

13.03 

13.28 

14.55 

29 

15.27 

14.09 

16.01 

16.05 

15.16 

13.80 

13.83 

13.61 

12.54 

13.28 

14.29 

30 

16.51 

14.31 

16.84 

16.10 

14.95 

13.86 

14.02 

13.50 

13.17 

12.70 

13.97 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.37 

15.25 

14.25 

14.91 

17.47 

14  75 

14.21 

14.00 

13.97 

12.90 

13.12 

14.72 

MAX 

19.75 

17.89 

15.10 

17.26 

20.54 

16.29 

15.05 

14.30 

14.73 

14.25 

14.20 

15.87 

MIN 

13.79 

13.52 

13.79 

13.54 

15.64 

13.94 

13.79 

13.81 

13.50 

12.53 

12.35 

12.34 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  Y2AR  UAS  14.66. 

HIGHEST  STAGE  UAS  20.64  AT  12:30  A.H.  ON  MAY  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  12.31  ON  NOV  11. 


ISO 


DAILY  STAGE  rOt  1991 
RUTH  CANAL  AT  RUTH,  U.  <EAST> 


LOCATION.  LAT.  30-U-33,  LONG.  91-53-02.  ANOUT  100  KET  UPSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE.  0.4 
NILE  NELOU  JUNCTION  UlTH  BAYOU  TECNE.  (STA.  64150120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 


GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  JAN.  21.  1947  REFER  TO  GAGE  LOCATED  ON  OLD  STATE  HIGHUAY  25 
(PRESENTLY  HIGHUAY  31)  BRIDGE,  600  FHT  UPSTREAM 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1932  TO  1933  AND  1937  TO  1945.  DAILY.  NAY  1945  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  18.4 

FEET  ON  AUG  13  AND 

15.  1940. 

LOUEST. 

,  5.2  FEET 

ON  OCT. 

27,  1956. 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1970  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9.86 

10.93 

10.58 

10.14 

10.64 

10.91 

9.78 

8.93 

8.96 

8.66 

10.20 

9.32 

2 

9.76 

10.65 

10.73 

9.20 

10.48 

10.66 

9.58 

8.92 

8.94 

9.14 

9.68 

9.50 

3 

10.93 

10.48 

10.53 

9.18 

10.34 

10.20 

9.76 

8.95 

9.00 

9.32 

9.81 

10.43 

4 

11.25 

10.31 

10.44 

9.08 

10.21 

10.16 

9.69 

8.94 

8.98 

9.34 

9.73 

10.52 

5 

11.01 

12.00 

10.42 

9.02 

10.40 

9.87 

9.58 

8.93 

9.17 

9.45 

9.60 

10.48 

6 

10.78 

11.13 

10.32 

8.97 

10.20 

9.76 

9.79 

9.00 

9.40 

9.37 

9.53 

10.37 

7 

10.79 

10.97 

10.02 

9.78 

10.90 

9.07 

9.39 

9.42 

9.53 

10.33 

A 

10.58 

10.74 

11.81 

9.62 

10.36 

9.04 

9.61 

9.44 

9.60 

10.16 

9 

10.33 

10.56 

■ 

12.18 

9.48 

10.01 

9.01 

9.53 

9.43 

9.58 

10.02 

10 

(1.81 

10.35 

10.06 

12.82 

9.44 

9.92 

8.98 

9.38 

9.47 

9.34 

9.88 

11 

13.29 

10.17 

10.03 

12.98 

9.65 

9.77 

9.02 

9.20 

9.46 

9.27 

9.76 

17 

12.82 

10.12 

10.02 

12.73 

9.90 

9.72 

9.13 

9.10 

9.48 

9.34 

9.73 

13 

12.58 

10.01 

10.04 

12.55 

9.81 

9.62 

9.17 

9.04 

9.49 

9.49 

9.74 

14 

12.32 

9.97 

10.00 

12.23 

9.71 

9.48 

9.14 

9.01 

9.46 

9.52 

10.20 

15 

12.18 

9.70 

9.99 

11.20 

12.74 

9.57 

9.41 

9.03 

9.00 

9.42 

9.58 

10.60 

16 

11.63 

9.78 

10.13 

10.87 

12.50 

9.42 

9.37 

9.14 

8.99 

9.42 

9.59 

10.68 

17 

11.34 

9.87 

10.22 

10.58 

12.34 

9.38 

9.20 

9.17 

8.97 

9.42 

9.60 

10.66 

IB 

11.16 

9.93 

10.11 

11.17 

12.50 

10.37 

9.19 

9.09 

8.94 

9.41 

9.59 

10.60 

19 

11.34 

9.97 

10.10 

10.56 

12.01 

10.13 

9.12 

9.04 

8.90 

9.42 

9.54 

10.51 

20 

11.16 

11.34 

10.09 

11.80 

9.85 

9.03 

9.00 

8.87 

9.36 

9.55 

10.47 

21 

10.96 

10.03 

11.74 

10.11 

9.10 

8.97 

8.88 

9.35 

9.80 

10.35 

22 

10.82 

12.04 

10.04 

10.00 

11.35 

10.00 

9.13 

8.96 

8.98 

9.37 

9.89 

10.44 

23 

10.76 

11.82 

10.02 

11.19 

9.82 

9.12 

8.95 

8.92 

9.40 

9.77 

10.46 

24 

11.00 

11.42 

9.97 

11.92 

9.90 

9.03 

8.93 

8.95 

9.47 

9.84 

10.42 

25 

11.04 

11.23 

9.96 

11.50 

10.23 

8.93 

8.91 

8.91 

9.43 

9.69 

10.34 

26 

13.90 

10.92 

9.98 

10.35 

10.12 

8.94 

8.92 

8.82 

9.41 

9.58 

10.29 

77 

10.78 

10.02 

10.86 

9.98 

8.98 

8.94 

8.87 

11.17 

9.54 

10.20 

28 

10.61 

10.03 

9.80 

10.77 

10.09 

8.92 

8.85 

8.82 

10.10 

9.60 

10.15 

29 

10.54 

10.07 

10.04 

10.75 

9.98 

8.84 

8.73 

7.99 

9.61 

9.62 

10.02 

30 

11.00 

10.07 

10.74 

10.70 

9.84 

8.87 

8.82 

8.78 

9.78 

9.99 

9.94 

31 

11.10 

10.12 

10.93  • 

8.86 

9.88 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

11.28 

10.71 

10.15 

9.73 

11.47 

9.92 

9.42 

8.99 

9.01 

9.50 

9.63 

10.21 

MAX 

13.90 

12.04 

10.73 

11.20 

12.98 

10.91 

10.90 

9.17 

9.61 

11.17 

10.20 

10.68 

MIN 

9.76 

9.70 

9.96 

8.90 

10.02 

9.38 

8.84 

8.73 

7.99 

8.66 

9.27 

9.32 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  10.00. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.90  ON  JAN  26. 

LOUEST  STAGE  UAS  7.99  ON  SEP  29. 


152 


MILT  STACC  FQK  1991 

MTOU  TECNE  AT  KEYSTONE  LOCK  (U.)  (UPKR) 


LOUTIOH.  LAT.  3O-0i-1S.  LONG.  91-49-U.  UPSTKAH  SIDE  Of  LOCK  AMD  0AM,  ON  VEST  FENDER,  3.8 
NILES  SOUTH  OF  ST.  NMTINVILLE,  LA.  (STA.  M20012D.) 

GME.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  lY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1989. 

RECORDS  AVAILARLE.  STAGE,  JULY  1,  1913  TO  DATE.  DISCHARGE,  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U.S. 
GEOLOGICAL  SURVEY. 

EKTREMES.  HIGHEST,  24.30  FEET  OH  NAY  27.  1927.  LOUEST,  0.75  FOOT  ON  JULY  18,  1918. 

MEAN  MILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.36 

10.74 

10.72 

10.41 

10.71 

10.71 

10.39 

10.11 

10.14 

10.04 

10.48 

10.12 

? 

10.34 

10.66 

10.79 

10.18 

10.65 

10.63 

10.32 

10.11 

10.13 

10.05 

10.44 

10.16 

3 

10.71 

10.59 

10.70 

10.15 

10.59 

10.53 

10.36 

10.11 

10.15 

10.12 

10.37 

10.49 

4 

10.86 

10.55 

10.58 

10.12 

10.55 

10.45 

10.37 

10.11 

10.16 

10.15 

10.29 

10.59 

5 

10.81 

11.09 

10.54 

10.09 

10.64 

10.38 

10.35 

10.11 

10.20 

10.20 

10.24 

10.58 

6 

10.73 

10.86 

10.53 

10.06 

10.55 

10.33 

10.63 

10.12 

10.27 

10.19 

10.20 

10.55 

7 

10.72 

10.76 

10.50 

10.02 

10.51 

10.34 

10.78 

10.14 

10.30 

10.19 

10.20 

10.52 

8 

10.64 

10.68 

10.47 

10.01 

11.05 

10.32 

10.67 

10.15 

10.35 

10.20 

10.26 

10.48 

9 

10.55 

10.61 

10.45 

10.02 

11.26 

10.26 

10.49 

10.13 

10.31 

10.20 

10.22 

10.44 

10 

11.31 

10.55 

10.43 

10.07 

11.35 

10.25 

10.46 

10.13 

10.26 

10.21 

10.16 

10.37 

11 

11.62 

10.49 

10.41 

10.10 

11.34 

10.35 

10.40 

10.15 

10.21 

10.22 

10.12 

10.31 

1? 

11.35 

10.45 

10.42 

10.11 

11.28 

10.40 

10.34 

10.19 

10.19 

10.22 

10.11 

10.28 

13 

11.27 

10.42 

10.43 

10.17 

11.21 

10.38 

10.31 

10.17 

10.16 

10.23 

10.15 

10.29 

14 

11.18 

10.39 

10.41 

10.37 

11.12 

10.35 

10.27 

10.17 

10.15 

10.22 

10.19 

10.49 

15 

11.14 

10.34 

10.39 

10.94 

11.26 

10.28 

10.24 

10.17 

10.16 

10.22 

10.21 

10.63 

16 

11.00 

10.32 

10.41 

10.77 

11.21 

10.26 

10.24 

10.20 

10.14 

10.21 

10.22 

10.66 

17 

10.89 

10.33 

10.56 

10.69 

11.19 

10.36 

10.21 

10.18 

10.13 

10.21 

10.22 

10.67 

18 

10.89 

10.35 

10.47 

10.92 

11.22 

10.73 

10.17 

10.17 

10.11 

10.21 

10.21 

10.65 

19 

10.92 

10.64 

10.44 

10.70 

11.08 

10.59 

10.15 

10.16 

10.11 

10.20 

10.17 

10.62 

20 

10.83 

11.04 

10.43 

10.58 

11.02 

10.45 

10.14 

10.14 

10.08 

10.19 

10.20 

10.60 

21 

10.77 

11.22 

10.42 

10.49 

10.96 

10.57 

10.15 

10.14 

10.08 

10.18 

10.29 

10.59 

2? 

10.71 

11.17 

10.41 

10.44 

10.87 

10.49 

10.18 

10.14 

10.11 

10.18 

10.34 

10.58 

23 

10.70 

11.03 

10.41 

10.40 

10.85 

10.44 

10.18 

10.14 

10.12 

10.28 

10.31 

10.58 

24 

10.84 

10.93 

10.38 

10.36 

11.10 

10.48 

10.17 

10.12 

10.13 

10.25 

10.33 

10.56 

25 

10.80 

10.84 

10.37 

10.32 

10.90 

10.57 

10.12 

10.12 

10.14 

10.22 

10.29 

10.54 

26 

10.73 

10.75 

10.39 

10.47 

10.79 

10.53 

10.11 

10.11 

10.11 

10.22 

10.20 

10.53 

27 

10.74 

10.68 

10.41 

10.45 

10.75 

10.56 

10.11 

10.10 

10.09 

10.56 

10.19 

10.50 

28 

10.72 

10.63 

10.41 

10.40 

10.71 

10.60 

10.11 

10.09 

10.09 

10.53 

10.23 

10.48 

29 

10.63 

10.43 

10.71 

10.65 

10.49 

10.10 

10.07 

10.08 

10.29 

10.25 

10.45 

30 

10.73 

10.43 

10.74 

10.64 

10.45 

10.10 

10.08 

10.07 

10.30 

10.21 

10.41 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.85 

10.68 

10.47 

10.38 

10.93 

10.45 

10.28 

10.14 

10.16 

10.23 

10.24 

10.49 

MAX 

11.62 

11.22 

10.79 

10.94 

11.35 

10.73 

10.78 

10.20 

10.35 

10.56 

10.48 

10.67 

MIN 

10.34 

10.32 

10.37 

10.01 

10.51 

10.25 

10.10 

10.07 

10.07 

10.04 

10.11 

10.12 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMRER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  10.44. 


HIGHEST  STAGE  UAS  11.92  AT  12:30  A.N.  ON  JAN  11. 


LOUEST  STAGE  UAS  9.96  OH  APR  7. 


1S3 

DAIU  STME  FOK  1991 

MTOU  TECHE  AT  ICETSTQHE  LOCK  (U.)  (LOIE*) 

LOCATION.  UT.  30-04-13,  LONG.  91-49-42.  OOUNSTREAN  SIDE  Of  LOCK  AND  0AM,  ON  NEST  FENDER, 

3.8  NILES  SOUTH  OF  ST.  HARTINVILLE.  LA.  (STA.  642S0120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  ANO  NAINTAINEO  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1909. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1913  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  24.30  FEET  (GATES  OPEN)  ON  NAY  27,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.7  FOOT  ON  SEP.  22, 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N.L.G. 


DAY 

JAN  FEB 

MAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.37 

4.11 

2.82 

3.51 

3.01 

5.09 

3.39 

2 

6.14 

3.78 

2.95 

3.48 

3.20 

4.53 

3.45 

3 

3.27 

5.77 

3.75 

3.12 

3.57 

3.37 

3.95 

4.30 

4 

3.35 

5.88 

3.86 

3.21 

3.76 

3.47 

3.42 

4.62 

5 

3.26 

6.21 

3.86 

3.38 

4.23 

3.58 

3.32 

4.57 

6 

7.41 

3.16 

5.69 

4.71 

6.01 

3.57 

4.52 

3.29 

3.34 

4.57 

7 

6.51 

3.13 

5.29 

4.63 

7.85 

3.45 

4.13 

2.98 

3.35 

4.52 

8 

3.35 

9.02 

4.43 

7.78 

3.49 

4.15 

3.16 

3.49 

4.39 

9 

3.30 

9.78 

4.30 

6.70 

3.46 

3.83 

3.27 

3.14 

4.22 

10 

3.24 

9.67 

4.34 

6.31 

3.52 

3.67 

3.26 

2.90 

3.96 

11 

3.27 

9.24 

4.68 

5.58 

3.34 

3.59 

3.22 

2.83 

3.69 

12 

3.59 

8.89 

5.12 

5.04 

3.68 

3.59 

3.a 

2.80 

3.56 

13 

3.89 

8.56 

S.OS 

4.65 

3.68 

3.49 

3.18 

2.85 

3.57 

14 

4.68 

8.32 

4.79 

4.21 

3.26 

3.47 

3.17 

3.11 

4.47 

15 

7.82 

9.39 

4.50 

3.97 

3.38 

3.49 

3.15 

3.39 

4.82 

16 

6.45 

9.36 

4.26 

4.53 

3.U 

3.41 

3.02 

3.44 

4.85 

17 

5.94 

8.99 

4.20 

3.95 

3.44 

3.25 

2.97 

3.57 

4.94 

18 

6.95 

9.23 

5.77 

3.59 

3.48 

3.15 

3.07 

3.70 

5.00 

19 

6.21 

8.77 

5.71 

3.47 

3.34 

3.10 

3.03 

3.77 

4.92 

20 

5.63 

4.81 

3.37 

3.12 

2.78 

2.99 

3.95 

4.74 

21 

5.09 

4.87 

3.40 

3.02 

2.75 

3.03 

3.95 

4.45 

22 

4.68 

4.86 

3.50 

3.02 

2.87 

3.09 

3.99 

4.34 

23 

4.40 

4.92 

3.55 

3.02 

3.25 

3.49 

3.90 

4.34 

24 

4.11 

4.72 

3.48 

3.06 

3.40 

3.89 

3.66 

4.18 

25 

4.12 

5.17 

3.38 

3.01 

3.45 

3.69 

3.38 

4.02 

26 

6.04 

4.71 

3.27 

2.95 

3.03 

3.73 

3.17 

4.20 

27 

5.67 

4.74 

3.21 

3.03 

2.86 

5.04 

3.17 

4.20 

28 

5.16 

5.48 

3.17 

3.04 

2.80 

5.81 

3.29 

4.10 

29 

6.94 

4.88 

3.02 

3.03 

2.94 

4.86 

3.45 

3.93 

30 

6.96 

4.51 

2.89 

3.10 

3.01 

5.22 

3.53 

3.84 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

6.96 

4.77 

7.92 

4.81 

4.26 

3.25 

3.42 

3.56 

3.51 

4.26 

MAX 

7.41 

7.82 

9.78 

5.77 

7.85 

3.68 

4.52 

5.81 

5.09 

5.00 

MIN 

6.51 

3.13 

5.29 

4.20 

2.86 

2.82 

2.75 

2.97 

2.80 

3.39 

DAYS 

0  2 

0  28 

19 

25 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  258 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.27. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  10.17  AT  4:00  P.N.  ON  MAY  15. 
LOWEST  STAGE  HAS  2.73  ON  SEP  21. 
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OAlLt  STASE  FM  1991 

CHAREMTOH  OMIMAGE  CANAL  NEAR  FLOODGATE  (U.) 

LOCATION.  LAT.  29-53-30,  LONG.  91-31-32.  IN  CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  UEST  OF  FLOODGATE. 

(STA.  6440013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  NOV.  1970  GAGE  UAS  LOCATED  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  PRESENT  LOCATION. 
RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1943  TO  NOV.  1945,  AND  APR.  1946  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  7.3  FEET  ON  JUNE  8,  1953.  LOWEST,  <FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.43  FEET 
ON  DEC.  22,  190$. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1903  ADJ.) 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.05 

2.36 

1.79 

1.00 

3.20 

3.52 

1.71 

0.66 

1.57 

1.34 

2.54 

1.35 

2 

1.14 

2.28 

1.97 

1.00 

3.17 

3.34 

1.49 

1.05 

1.61 

1.60 

1.72 

1.27 

3 

1.29 

2.15 

2.17 

1.17 

3.12 

3.12 

1.42 

1.24 

1.67 

1.56 

1.41 

1.36 

4 

1.21 

2.00 

1.63 

1.40 

3.17 

2.86 

1.43 

1.35 

1.77 

1.61 

0.79 

0.74 

5 

1.35 

2.16 

1.U 

1.29 

3.07 

2.56 

1.51 

1.34 

1.88 

1.57 

0.82 

0.67 

6 

1.35 

2.27 

1.55 

1.23 

2.98 

2.25 

2.06 

1.19 

2.00 

0.60 

1.10 

0.99 

7 

1.24 

2.18 

1.33 

1.18 

2.80 

2.17 

2.38 

1.30 

1.99 

0.61 

1.20 

1.03 

0 

0.79 

1.99 

1.21 

1.50 

3.39 

2.14 

2.64 

1.28 

1.87 

0.99 

1.14 

1.10 

9 

0.80 

1.76 

0.95 

1.51 

3.79 

2.27 

2.59 

1.36 

1.73 

1.14 

0.40 

1.13 

10 

1.62 

1.54 

0.54 

1.35 

3.96 

2.37 

2.55 

1.29 

1.77 

1.13 

0.63 

0.81 

11 

2.50 

1.22 

0.84 

1.35 

3.96 

2.47 

2.37 

0.97 

1.77 

1.10 

0.63 

0.92 

12 

2.56 

1.12 

1.10 

1.72 

3.94 

2.63 

2.15 

0.83 

1.87 

1.16 

0.73 

1.00 

13 

2.48 

1.24 

1.30 

1.93 

3.90 

2.67 

1.91 

0.68 

1.84 

1.09 

0.74 

1.15 

14 

2.51 

1.29 

0.99 

2.26 

3.93 

2.56 

1.63 

0.77 

1.81 

1.16 

0.96 

1.20 

15 

2.73 

0.95 

0.73 

2.67 

4.37 

2.40 

1.29 

1.17 

1.86 

1.02 

1.23 

0.63 

16 

2.63 

0.32 

1.08 

2.77 

4.40 

2.25 

1.27 

1.17 

1.77 

0.79 

1.20 

0.62 

17 

2.52 

1.07 

1.88 

2.71 

4.27 

2.06 

0.96 

1.33 

1.57 

0.82 

1.31 

0.96 

in 

2.46 

1.26 

1.84 

2.76 

4.34 

1.90 

0.97 

1.40 

1.55 

0.93 

1.42 

1.08 

19 

2.62 

1.39 

1.55 

2.70 

4.31 

1.95 

1.09 

1.12 

1.47 

0.85 

1.60 

0.97 

20 

2.47 

1.99 

1.75 

2.55 

4.30 

1.85 

1.14 

0.95 

0.82 

0.95 

1.88 

1.40 

?1 

2.35 

2.09 

1.64 

2.16 

4.26 

1.76 

1.28 

0.97 

0.90 

0.89 

1.45 

1.85 

27 

2.06 

2.50 

1.76 

2.04 

4.21 

1.75 

1.34 

0.87 

1.16 

1.03 

1.34 

1.70 

n 

2.02 

2.36 

1.76 

2.14 

4.19 

1.71 

1.40 

0.94 

1.33 

1.23 

1.48 

1.89 

24 

2.25 

2.17 

1.33 

1.89 

4.27 

1.69 

1.27 

0.96 

1.49 

1.59 

0.57 

1.55 

25 

2.16 

2.06 

1.12 

2.14 

4.31 

1.66 

1.25 

0.95 

1.30 

1.66 

0.55 

1.22 

26 

2.21 

1.85 

1.31 

2.49 

4.32 

1.66 

1.19 

0.91 

0.87 

1.79 

0.75 

1.24 

27 

2.17 

1.69 

1.65 

2.85 

4.19 

1.82 

1.08 

1.08 

0.67 

1.96 

0.97 

1.06 

20 

2.40 

1.65 

1.75 

2.86 

3.90 

1.85 

1.06 

1.15 

0.88 

2.24 

0.99 

0.94 

29 

2.44 

2.20 

3.34 

3.93 

1.94 

0.83 

1.17 

1.17 

2.30 

1.13 

0.65 

30 

31 

2.54 

2.41 

1.50 

1.18 

3.19 

3.74 

3.67 

1.85 

0.65 

0.66 

1.23 

1.42 

1.30 

2.67 

2.44 

1.24 

0.81 

0.87 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.01 

1.75 

1.45 

2.04 

3.85 

2.23 

1.50 

1.10 

1.51 

1.35 

1.13 

1.10 

MAX 

2.73 

2.50 

2.20 

3.34 

4.40 

3.52 

2.64 

1.42 

2.00 

2.67 

2.54 

1.89 

MIN 

0.79 

0.32 

0.54 

1.00 

2.80 

1.66 

0.65 

0.66 

0.67 

0.60 

0.40 

0.62 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  UAS  1.75. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.40  AT  7:30  A.M.  ON  NAY  16  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  UAS  0.15  ON  NOV  9. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 
CtMAENTON  DAAIHAGE  CANAL  AT  lALDWlN,  U. 

LOCATION.  LAT.  29-49-23.  LONG.  91-32-30.  AMUT  3S  FEET  SOUTHUEST  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
•RIDGE.  (STA.  644501$. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1981  GAGE  ZERO  MS  MINUS  0.26  FOOT  N6VD. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  IS,  1941  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.16  FEET  (CAUSED  RY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD),  MINUS  1.82  FEET  ON  DEC.  22,  1989.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 
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DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.80 

1.69  1.67 

0.90 

2.70 

2.76 

1.70 

1.10 

1.90 

1.60 

1.95 

1.05 

? 

1.00 

1.73  1.84 

1.00 

2.64 

2.54 

1.46 

1.42 

2.01 

1.91 

0.55 

1.10 

3 

1.00 

1.64  1.70 

1.30 

2.65 

2.31 

1.51 

1.50 

2.00 

1.67 

0.52 

0.55 

4 

0.90 

1.47  0.55 

1.35 

2.64 

2.13 

1.54 

1.63 

2.05 

1.70 

-0.07 

0.00 

5 

1.30 

2.01  1.06 

1.14 

2.60 

1.70 

1.68 

1.59 

2.24 

1.45 

0.49 

0.44 

6 

1.20 

1.44  1.24 

0.96 

1.75 

1.57 

2.39 

1.25 

2.17 

-0.12 

0.86 

0.84 

7 

0.78 

1.14  0.89 

1.00 

1.80 

2.11 

2.24 

1.61 

1.92 

0.49 

1.00 

0.80 

8 

0.25 

0.89  0.60 

1.34 

2.76 

2.10 

2.25 

1.64 

1.66 

0.96 

0.42 

1.00 

9 

O.U 

0.79  0.37 

1.18 

3.03 

2.49 

2.13 

1.60 

1.56 

1.08 

0.15 

1.09 

10 

1.49 

0.75  0.14 

0.92 

3.02 

2.73 

2.14 

1.40 

1.68 

1.00 

0.60 

0.62 

11 

1.97 

0.59  0.62 

1.22 

2.94 

2.73 

2.10 

1.13 

1.64 

0.98 

0.55 

0.90 

17 

1.34 

0.66  0.90 

1.80 

2.90 

2.75 

1.86 

1.01 

1.76 

1.13 

0.67 

1.05 

13 

1.30 

1.13  1.04 

2.03 

3.05 

2.69 

1.69 

0.91 

1.75 

1.04 

0.69 

1.35 

14 

1.60 

0.91  O.SS 

2.44 

3.09 

2.54 

1.54 

1.14 

1.77 

1.20 

1.07 

0.74 

15 

2.14 

0.31  O.SS 

2.36 

3.65 

2.35 

1.40 

1.77 

1.97 

0.87 

1.22 

0.04 

16 

1.56 

0.31  1.45 

2.58 

3.40 

2.16 

1.11 

1.16 

1.77 

0.70 

1.13 

0.25 

17 

1.62 

1.54  2.04 

2.27 

3.00 

1.94 

0.94 

1.42 

1.55 

1.26 

1.20 

0.61 

18 

1.82 

1.U  1.76 

2.63 

3.06 

1.64 

0.99 

1.49 

1.63 

0.95 

1.35 

0.60 

19 

2.07 

1.63  1.42 

2.17 

2.99 

1.66 

1.25 

1.09 

1.34 

0.75 

1.26 

0.60 

20 

1.89 

1.01  1.82 

1.72 

2.95 

1.49 

1.30 

1.00 

0.72 

0.95 

1.45 

1.33 

71 

1.14 

1.14  1.35 

1.14 

2.78 

1.63 

1.50 

1.07 

0.95 

0.77 

0.84 

1.75 

72 

1.05 

1.61  1.67 

1.55 

2.89 

1.67 

1.69 

1.05 

1.29 

0.87 

0.95 

1.45 

73 

1.24 

0.96  1.11 

1.54 

3.15 

1.59 

1.64 

1.23 

1.34 

1.05 

1.14 

1.72 

74 

1.40 

1.04  0.63 

1.45 

3.31 

1.70 

1.42 

1.10 

1.40 

1.56 

-0.16 

0.96 

25 

1.20 

1.09  0.74 

2.10 

3.30 

1.65 

1.45 

1.14 

0.74 

1.59 

0.40 

1.10 

76 

1.34 

0.71  1.05 

2.75 

3.25 

1.63 

1.39 

1.05 

0.82 

1.74 

0.80 

1.35 

77 

1.37 

1.06  1.80 

3.00 

3.21 

1.80 

1.30 

1.14 

0.49 

2.20 

1.13 

0.92 

78 

1.7V 

1.30  1.63 

3.04 

3.21 

1.72 

1.22 

1.35 

1.00 

2.55 

1.07 

o.n 

79 

1.90 

.  2.30 

3.10 

3.14 

1.87 

0.82 

1.37 

1.40 

2.58 

1.16 

0.32 

30 

2.07 

.  0.72 

2.65 

3.00 

1.82 

0.77 

1.37 

1.60 

2.90 

1.00 

0.55 

31 

3.09  • 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.37 

1.14  1.16 

1.82 

2.93 

2.05 

1.52 

1.31 

1.54 

1.35 

0.85 

0.85 

MAX 

2.14 

2.01  2.30 

3.10 

3.65 

2.76 

2.39 

1.78 

2.24 

2.90 

1.95 

1.75 

MIN 

0.25 

0.31  0.14 

0.90 

1.75 

1.49 

0.77 

0.91 

0.49 

-0.12 

-0.16 

0.00 

DATS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  MS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  MS  1.49. 

HIGHEST  STAGE  MS  3.67  AT  7:30  A.M.  ON  MAY  IS. 
LOUEST  STAGE  MS  MINUS  0.38  ON  NOV  24. 


1S6 

DAILY  STAGE  FOI  1991 

HANSON  CANAL  AT  HANSON  LOCK  (LA.)  (NONTH) 


9’-W-01.  ON  HIGHUAT  183  WIDGE  SOUTHEAST  OF  FRANKLIN,  U. 

(STA,  6455010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY.  NOV.  18,  1923  TO  SEP.  19.  1951.  INTERMITTENTLY,  1951  TO  DATE. 


STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N. 

.L.G. 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

2.30 

3.22 

2.30 

2.10 

4.00 

2.19 

2.90 

2.80 

1.60 

1.75 

6 

7 

8 

9 

10 

1.90 

2.50 

3.10 

3.39 

2.20 

2.75 

1.90 

11 

12 

13 

14 

15 

3.35 

2.30 

2.15 

3.30 

3.72 

2.05 

1.40 

1.75 

2.30 

16 

17 

18 

19 

20 

2.40 

2.65 

2.95 

2.05 

2.55 

2.25 

2.10 

21 

22 

23 

24 

25 

3.10 

4.05 

2.80 

2.24 

2.40 

1.90 

2.30 

26 

27 

28 

2.20 

2.40 

4.20 

2.80 

2.40 

3.40 

2.20 

30 

4.02 

m 


DAILY  STAGE  rOK  1991 

•AYOU  TECME  AT  ICST  CALUHET  TlOQOGATE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-42-13,  LONG.  91-22-31.  IN  CNANWL  ON  SOUTNNEST  END  OF  FLOODGATE,  0.8  NILE 
NONTIWEST  OF  CALUNET,  LA.  (STA.  648S010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  lECORDEE  AND  STAFF. 

ECCONDS  AVAILADLE.  SEP.  12,  1931  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  A.6S  FEET  ON  APR.  17,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.25  FEET  OH  DEC.  6,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  0.14  FOOT,  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOW 

DEC 

1 

1.65 

2.45 

1.92  1.30 

3.00 

3.05 

2.04 

2.34 

1.97 

1.75 

1.60 

2 

1.76 

2.35 

2.23  1.66 

3.00 

2.84 

1.57 

2.49 

2.U 

0.89 

1.53 

3 

1.65 

2.21 

2.05  1.75 

2.93 

2.63 

1.56 

2.37 

2.09 

0.67 

1.40 

4 

1.52 

2.07 

1.51  1.82 

2.87 

2.42 

1.65 

2.47 

1.95 

0.39 

1.20 

5 

1.76 

2.37 

1.65  1.70 

2.81 

2.23 

2.02 

2.62 

1.65 

0.96 

1.57 

8 

1.59 

2.35 

1.90  1.55 

2.78 

1.99 

2.43  F 

1.80 

2.49 

0.07 

1.27 

1.80 

7 

1.61 

2.23 

1.70  1.80 

2.43 

2.16 

2.50 

2.13 

2.33 

0.70 

1.49 

1.80 

A 

1.36 

1.95 

1.90  1.95 

3.19 

2.43 

2.66 

2.25 

1.95 

1.33 

1.02 

2.05 

9 

1.60 

1.85 

1.90  1.86 

3.75 

2.41 

2.57 

2.39 

1.89 

1.20 

0.99 

2.22 

10 

2.05 

1.88 

1.95  1.75 

3.61 

2.50 

2.40 

2.03 

2.11 

1.13 

1.20 

1.74 

11 

2.64 

1.78 

1.90  1.90 

3.46 

2.67  F 

2.31 

1.70 

1.90 

1.15 

1.17 

1.75 

12 

2.50 

1.77 

1.85  2.05 

3.37 

2.75 

1.65 

2.15 

1.35 

1.31 

1.70 

13 

2.17 

2.00 

1.83  2.22 

3.32 

2.65 

1.55 

2.19 

1.29 

1.35 

1.75 

14 

2.34 

1.85 

1.65  2.44 

3.22 

2.55 

1.75 

2.09 

1.50 

1.71 

1.76 

15 

2.77 

1.50 

1.40  2.65 

3.30 

2.44 

1.99 

2.35 

1.11 

1.70 

1.30 

16 

2.55 

1.00 

1.40  2.60 

3.37 

2.33 

1.56 

2.18 

0.90 

1.60 

1.42 

17 

2.39 

1.85 

2.36  2.57 

3.34 

2.12 

1.86 

1.84 

1.58 

1.60 

1.72 

18 

2.45 

1.55 

2.09  2.60 

3.35 

2.15 

1.97 

1.93 

1.16 

1.55 

1.74 

19 

2.56 

1.50 

1.85  2.59 

3.42 

2.25 

1.55 

1.84 

0.90 

1.49 

1.75 

20 

2.23 

2.14 

2.15  2.54 

3.44 

2.02 

1.45 

1.17 

1.15 

1.83 

2.05 

21 

2.22 

1.95 

1.82  2.16 

3.33 

2.00 

1.55 

1.45 

0.87 

1.16 

2.40 

22 

1.84 

2.60 

1.96  2.25 

3.39 

2.00 

1.45 

1.55 

0.95 

1.40 

2.10 

23 

2.00 

2.33 

2.05  2.44 

3.42 

2.12 

2.30 

1.70 

1.53 

1.07 

1.56 

2.38 

24 

2.44 

2.15 

1.65  2.15 

3.54 

1.95 

2.09 

1.51 

1.58 

1.70 

0.72 

1.86 

25 

2.24 

2.15 

1.54  2.50 

3.58 

1.85 

2.00 

1.55 

1.09 

1.70 

1.37 

1.45 

76 

2.40 

1.86 

1.80  3.07 

3.52 

1.80 

1.37 

1.60 

1.07 

1.87 

1.77 

1.55 

77 

2.34 

1.90 

2.12  3.18 

3.45 

1.75 

1.25 

1.65 

0.74 

2.35 

1.90 

1.54 

78 

2.63 

2.02 

2.15  3.15 

3.29 

2.09 

1.84 

1.41 

2.85 

1.70 

1.58 

29 

2.90  • 

2.59  3.20 

3.22 

1.84 

1.73 

1.79 

2.89 

1.77 

1.45 

30 

2.95  ■ 

1.79  3.29 

3.14 

1.85 

1.80 

2.05 

3.00 

1.58 

1.67 

31 

2.75  ■ 

2.15  ■ 

THE  1 

FOILOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.19 

1.99 

1.88  2.29 

3.26 

2.26 

2.04 

1.78 

1.90 

1.57 

1.36 

1.73 

MAX 

2.95 

2.60 

2.59  3.29 

3.75 

3.05 

2.66 

2.39 

2.62 

3.00 

1.90 

2.40 

MIN 

1.36 

1.00 

1.40  1.30 

2.43 

1.75 

1.25 

1.45 

0.74 

0.07 

0.39 

1.20 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

16 

26 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  UAS  345 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.02. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.77  AT  9:45  A.M.  ON  HAY  9. 
LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  0.22  ON  OCT  6. 


159 

(MILT  STAfiE  FOR  1991 

RATOU  TECNE  AT  EAST  (MLUMET  FL(X»GATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-A2-0B.  LONG.  91-22-07.  IN  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  END  OF  FLOODGATE,  0.2  NILE 
NORTH  OF  CALUNET,  U.  (STA.  6470010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  O.U  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILARLE.  SEP.  13,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  5.08  FEET  ON  OCT.  3,  1964.  LOUEST,  MINUS  2.34  FEET  ON  DEC.  23,  1953.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

DEC 

1 

2.33 

3.45 

2.95 

2.62 

3.41 

2.97 

2.78 

1.71 

1.98 

1.69 

1.74 

? 

2.36 

3.36 

3.14 

2.60 

3.47 

2.96 

2.77 

2.14 

2.42 

0.96 

1.67 

3 

2.36 

3.31 

3.14 

2.59 

3.43 

2.94 

2.69 

1.90 

2.03 

0.73 

1.65 

4 

2.39 

3.26 

3.10 

2.57 

3.34 

2.90 

2.64 

2.05 

2.55 

1.97 

0.45 

1.37 

5 

2.40 

3.66 

3.06 

2.57 

3.33 

2.86 

2.47 

2.03 

2.72 

1.73 

0.96 

1.78 

6 

2.40 

3.54 

2.97 

2.55 

3.28 

2.85 

2.75 

1.84 

2.47 

0.17 

1.24 

1.92 

7 

2.43 

3.40 

2.96 

2.56 

3.24 

2.83 

2.82 

2.15 

2.30 

0.77 

1.39 

1.84 

8 

2.43 

3.34 

2.95 

2.58 

3.80 

2.80 

2.85 

2.15 

1.94 

1.58 

0.99 

2.09 

9 

2.43 

3.27 

2.93 

2.59 

3.86 

2.79 

2.70 

2.09 

1.94 

1.47 

0.89 

2.23 

10 

2.50 

3.23 

2.92 

2.60 

4.14 

2.81 

2.71 

1.89 

2.05 

1.27 

1.05 

2.05 

11 

3.05 

3.17 

2.86 

2.70 

3.90 

3.10 

2.53 

1.46 

1.94 

1.13 

1.00 

1.84 

17 

3.05 

3.13 

2.85 

2.68 

3.69 

3.08 

2.75 

1.39 

2.20 

1.40  F 

1.32 

1.84 

13 

3.04 

3.08 

2.82 

2.67 

3.35 

3.10 

2.34  F 

0.97 

2.36 

1.30 

1.U 

1.86 

14 

3.01 

3.04 

2.81 

2.69 

3.19 

3.06 

2.39 

2.08 

1.53 

1.78 

1.89 

15 

3.11 

2.97 

2.82 

2.83 

3.29 

3.00 

2.25 

2.40 

1.10 

1.76 

1.93 

16 

3.10 

2.96 

2.78 

2.83 

3.26 

2.96 

1.83 

2.15 

0.93 

1.67 

1.92 

17 

3.07 

2.90 

2.94 

3.04 

3.17 

2.94 

1.67 

1.94 

1.64 

1.60 

1.89 

18 

3.07 

2.87 

2.92 

3.16 

3.14 

3.03 

1.72 

1.97 

1.14 

1.60 

1.91 

19 

3.21 

2.88 

2.90 

3.17 

3.17 

3.19 

2.05 

2.00 

0.86 

1.47 

1.97 

20 

3.18 

2.85 

2.87 

3.13 

3.13 

3.10 

2.00 

0.81 

1.14 

1.78 

1.98 

21 

3.15 

2.94 

2.85 

3.10 

3.09 

3.08 

2.20  F 

1.75 

1.44 

0.86 

1.19 

1.96 

22 

3.12 

3.37 

2.84 

3.06 

3.13 

2.99 

2.54 

1.79 

0.85 

1.38 

1.99 

23 

3.09 

3.31 

2.80 

3.03 

3.06 

2.94 

2.30 

1.80 

0.90 

1.58 

2.00 

74 

3.40 

3.24 

2.78 

3.00 

2.97 

2.91 

2.10 

1.80 

1.56 

0.72 

2.05 

25 

3.42 

3.20 

2.77 

2.99 

2.96 

2.90 

2.15 

1.42 

1.63 

1.38 

2.06 

26 

3.34 

3.16 

2.75 

3.10 

3.04 

2.91 

2.09 

1.21 

1.79 

1.68 

2.06 

77 

3.29 

3.10 

2.72 

3.36 

3.03 

2.86 

2.00 

1.14 

2.19 

1.96 

2.14 

28 

3.32 

3.06 

2.72 

3.36 

3.00 

2.89 

1.86 

1.54 

2.67 

1.76 

2.12 

29 

3.50 

2.70 

3.32 

2.99 

2.85 

1.U 

1.80 

2.77 

1.83 

2.14 

30 

3.64  ' 

2.68 

3.52 

2.95 

2.82 

1.45 

1.94 

2.97 

1.73 

2.15 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.96 

3.18 

2.87 

2.89 

3.28 

2.95 

2.27 

1.82 

1.91 

1.56 

1.37 

1.94 

MAX 

3.64 

3.66 

3.14 

3.52 

4.14 

3.19 

2.85 

2.15 

2.72 

2.97 

1.96 

2.23 

HIM 

2.33 

2.85 

2.65 

2.55 

2.95 

2.79 

1.44 

0.97 

0.81 

0.17 

0.45 

1.37 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

14 

27 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  345 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

TME  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.45. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.29  AT  1:30  P.N.  ON  HAY  9. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.12  ON  OCT  6. 


MO 


DAILY  STAGE  FOG  1991 
■AYOU  VEEMILION  AT  TOMTOMS  MIDGE  <LA.) 


LOCATIOM.  LAT.  30-21-00,  LOMG.  91-S8-S3.  OM  HIGNUAT  726  MIDGE,  NORTHEAST  OF  CARENCRO, 
LA.  (STA.  671S012C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  NAY  6,  1947  TO  AUG.  24,  1973  AMO  NAY  2,  1974  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  21.70  FEET  OH  APR.  21,  1977.  LOWEST,  NIMUS  0.35  FOOT  OH  DEC.  7,  1954. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N.L.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

«T 

NOV 

DEC 

1 

5.33 

12.15 

9.58 

5.79 

13.49 

14.40 

8.83 

5.62 

6.78 

5.33 

10.34 

4.54 

2 

5.14 

10.87 

11.60 

5.93 

12.50 

13.00 

9.03 

5.63 

6.35 

4.86 

9.69 

4.65 

3 

15.14 

9.65 

10.66 

6.05 

11.79 

10.54 

5.67 

6.35 

4.61 

7.82 

12.39 

4 

14.85 

8.59 

9.66 

6.11 

10.74 

10.36 

5.66 

6.37 

4.70 

6.54 

11.00 

5 

13.74 

13.40 

8.85 

5.96 

9.87 

9.38 

5.64 

7.15 

4.96 

5.66 

9.35 

6 

12.57 

14.55 

8.24 

5.82 

9.40 

9.54 

8.53 

7.75 

4.84 

5.25 

7.91 

7 

13.47 

13.24 

7.68 

5.68 

11.51 

8.83 

8.33 

9.75 

4.71 

5.01 

7.10 

8 

11.74 

11.74 

7.18 

5.69 

10.12 

12.55 

7.61 

11.31 

4.78 

5.23 

6.58 

9 

9.89 

10.50 

6.81 

8.89 

11.70 

6.74 

10.44 

4.86 

4.97 

6.21 

10 

15.35 

9.34 

6.47 

8.36 

10.33 

6.20 

9.10 

4.75 

4.64 

5.94 

11 

18.46 

8.37 

6.22  F 

5.80 

10.92 

9.43 

6.07 

7.98 

4.76 

4.42 

5.78 

12 

18.39 

7.60 

6.17 

10.63 

8.83 

8.09 

7.20 

4.75 

4.25 

5.45 

13 

17.57 

7.02 

6.20 

9.59 

8.39 

8.61 

6.64 

4.73 

4.44 

5.25 

14 

16.60 

6.60 

6.03 

9.43 

7.94 

7.39 

6.35 

4.72 

4.69 

11.55 

15 

15.82 

6.09 

5.85  F 

5.40 

8.34 

7.51 

6.62 

6.16 

4.70 

4.98 

11.44 

15.14 

5.64 

5.88 

11.31 

7.76 

8.52 

7.10 

6.05 

4.64 

4.90 

10.31 

17 

14.30 

5.75 

7.85 

12.38 

7.34 

7.37 

6.59 

6.01 

4.65 

5.01 

9.33 

18 

13.36 

5.87 

8.24 

14.77 

9.64 

6.79 

6.36 

5.85 

4.70 

5.17 

8.40 

19 

14.66 

5.87 

7.27 

13.99 

10.12 

6.65 

6.15 

5.77 

4.64 

5.18 

7.84 

20 

13.85 

15.44 

6.70 

12.50 

8.97 

6.78 

6.02 

5.75 

4.56 

7.35 

7.57 

21 

12.77 

16.58 

6.40 

11.09 

15.67 

11.54 

8.48 

5.96 

5.62 

4.49 

8.70 

7.54 

22 

11.89 

16.65 

6.28 

9.94 

14.90 

10.30 

7.99 

5.92 

5.71 

4.51 

6.95 

7.40 

23 

11.13 

15.68 

5.97 

9.17 

14.10 

10.15 

7.11 

5.89 

5.79 

4.86 

5.87 

7.25 

24 

11.20 

14.64 

5.60 

8.55 

15.44 

9.21 

6.50 

5.80 

5.84 

7.74 

5.61 

7.13 

25 

13.29 

13.67 

5.35 

8.04 

14.80 

12.94 

6.13 

5.70 

5.99 

5.87 

5.15 

6.86 

26 

11.95 

12.55 

5.49 

7.85 

13.90 

12.65 

5.94 

5.64 

5.78 

5.17 

4.65 

6.63 

27 

10.86 

11.44 

5.65 

11.09 

13.11 

11.29 

6.11 

5.60 

5.60 

5.10 

4.64 

6.38 

28 

10.24 

10.40 

5.72 

10.10 

13.25 

11.71 

5.85 

5.60 

5.49 

11.50 

4.82 

6.20 

29 

9.67 

5.90 

12.65 

13.20 

10.80 

5.70 

5.60 

5.45 

8.64 

4.92 

5.98 

30 

13.37 

5.97 

14.41 

12.32 

9.81 

5.60 

5.63 

5.44 

7.67 

4.89 

5.69 

31 

5.61 

9.87 

5.49 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  REAOIHGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.07 

10.71 

7.01 

9.04 

14.02 

10.37 

8.07 

6.44 

6.73 

5.51 

5.72 

7.46 

MAX 

18.46 

16.65 

11.60 

14.77 

15.67 

14.40 

12.55 

8.61 

11.31 

11.50 

10.34 

12.39 

NIN 

5.14 

5.64 

5.35 

5.40 

12.32 

7.34 

5.60 

5.60 

5.44 

4.49 

4.25 

4.54 

DAYS 

31 

28 

31 

25 

13 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  342 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.39. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  18.58  AT  5:00  P.N.  ON  JAN  11. 
LOUEST  STAGE  WAS  4.23  ON  NOV  12. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
lAYOU  VERMILION  AT  LONG  IRIDGE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30 

-14-25. 

LONG.  91-57-49. 

OH  HIGHUAY 

94  BRIDGE 

,  EAST  OF 

LAFAYETTE.  LA. 

(STA.  6722S12C. 

) 

GAGE. 

AUTOMATIC  RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY. 

1933. 

DAILY.  OCT. 

.  1937  TO 

DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST 

.  20.4  1 

FEET  ON  AUG.  15. 

1940.  LONEST.  MINUS 

1.04  FEET 

ON  DEC. 

.  6,  1954. 

DAILY 

EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N. 

L.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

DEC 

1 

3.18 

8.50 

8.16 

3.04 

9.11 

10.64 

7.54 

4.04 

4.85 

4.20 

7.75 

3.64 

2 

3.30 

8.13 

8.52 

3.99 

8.89 

10.32 

7.24 

4.15 

4.65 

3.94 

7.27 

3.46 

3 

7.64 

7.61 

8.51 

4.44 

8.68 

9.90 

7.40 

4.22 

4.86 

3.49 

6.21 

6.64 

4 

8.02 

6.90 

8.07 

4.64 

8.39 

9.44 

7.38 

4.15 

4.90 

3.51 

5.20 

6.31 

5 

7.93 

9.34 

7.50 

4.47 

8.37 

8.94 

7.48 

4.10 

6.08 

3.51 

4.47 

5.64 

6 

7.65 

9.30 

6.85 

4.39 

8.09 

8.52 

7.70 

4.96 

6.59 

2.78 

4.24 

5.24 

7 

8.22 

9.19 

6.24 

4.34 

7.64 

8.59 

7.58 

5.34 

6.71 

2.84 

4.02 

4.73 

8 

7.84 

8.84 

5.67 

4.56 

10.84 

8.27 

9.15 

5.25 

7.50 

3.42 

3.85 

4.37 

9 

7.17 

8.38 

5.10 

4.37 

11.30 

7.72 

9.17 

4.87 

7.20 

3.53 

2.97 

4.12 

10 

10.62 

7.76 

4.53 

4.21 

12.00 

7.37 

8.89 

4.60 

6.64 

3.34 

3.00 

3.47 

11 

11.98 

7.07 

4.26 

4.27 

11.72 

8.39 

8.a 

4.36 

6.21 

3.19 

2.95 

3.51 

12 

11.57 

6.35 

4.20 

4.64 

11.59 

8.26 

8.01 

5.56 

5.87 

3.24 

2.92 

3.52 

13 

11.64 

5.80 

4.07 

4.86 

11.67 

7.94 

7.59 

5.74 

5.43 

3.07 

2.83 

3.54 

14 

11.57 

5.27 

3.48 

5.14 

11.84 

7.89 

7.15 

5.31 

5.15 

3.16 

3.22 

5.82 

IS 

11.48 

4.66 

3.07 

9.56 

12.46 

7.31 

6.61 

4.95 

4.95 

2.96 

3.59 

6.40 

16 

11.28 

3.89 

3.54 

8.99 

12.60 

6.72 

6.78 

5.00 

4.75 

2.96 

3.33 

5.94 

17 

11.01 

4.27 

5.45 

8.85 

12.57 

6.26 

6.14 

4.84 

4.72 

2.94 

3.55 

5.58 

18 

10.66 

4.15 

5.39 

9.77 

12.57 

8.00 

5.67 

4.74 

4.49 

3.09 

3.71 

5.12 

19 

10.84 

4.22 

4.62 

9.60 

12.44 

8.17 

5.45 

4.51 

4.56 

2.99 

3.84 

4.74 

20 

10.66 

9.13 

4.49 

9.33 

12.21 

7.75 

5.27 

4.30 

4.27 

2.93 

4.76 

4.80 

21 

10.33 

10.09 

4.41 

8.85 

12.09 

8.46 

5.55 

4.20 

4.16 

2.99 

5.30 

5.02 

22 

9.91 

10.30 

4.54 

8.38 

11.84 

8.26 

5.65 

4.15 

4.34 

3.08 

4.57 

4.69 

23 

9.49 

10.24 

4.38 

7.91 

11.54 

8.40 

5.36 

4.13 

4.45 

3.35 

4.06 

4.56 

24 

9.28 

10.10 

3.71 

7.40 

11.87 

8.04 

4.94 

4.16 

4.53 

4.57 

3.08 

4.18 

2S 

9.55 

9.87 

3.44 

6.92 

11.72 

8.66 

4.66 

4.07 

4.57 

4.28 

2.75 

3.65 

26 

9.25 

9.52 

3.75 

7.00 

11.45 

8.84 

4.50 

4.04 

4.11 

4.12 

3.05 

3.75 

27 

8.83 

9.10 

4.13 

8.32 

11.12 

8.55 

4.53 

4.08 

4.13 

4.90 

3.49 

3.64 

28 

8.64 

8.62 

3.87 

8.00 

10.97 

8.51 

4.37 

4.13 

4.04 

8.52 

3.30 

3.55 

29 

8.22 

4.37 

8.94 

10.75 

8.46 

4.19 

4.14 

4.14 

7.29 

3.48 

3.18 

30 

8.69 

3.64 

9.20 

10.42 

8.07 

4.04 

4.12 

4.17 

7.11 

3.67 

3.39 

31 

8.75 

3.26 

10.77 

4.05 

4.57  - 

7.69  -- 

3.44 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.20 

7.74 

5.01 

6.61 

10.95 

8.35 

6.40 

4.54 

5.10 

3.97 

4.01 

4.50 

MAX 

11.98 

10.30 

8.52 

9.77 

12.60 

10.64 

9.17 

5.74 

7.50 

8.52 

7.75 

6.64 

NIN 

3.18 

3.89 

3.07 

3.04 

7.64 

6.26 

4.04 

4.04 

4.04 

2.78 

2.75 

3.18 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHSER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.36. 

HIGHEST  STAGE  IMS  12.62  AT  4:30  P.H.  ON  HAY  17. 
LOHEST  STAGE  UAS  2.40  ON  NOV  12  ANO  LATER  DATE(S). 
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MUT  STAGE  fOi  1991 
MITM  CANAL  AT  EUTH.  LA.  (tCST) 


LOCATION.  UT.  30-U-IA,  LONG.  91-S3-0S.  ASOUT  250  fUT  OOUNSTAEAN  FMM  CONTAOL  STRUCTUKE,  0.45 
NILE  NELOU  JUNCTION  UlTN  lAYOU  TECHE.  (STA.  4730012C.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  IHFORNATIOH.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  SEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 
ZERO  OF  GAGE  IN  1944  MAS  AT  N.L.G. 

RECORDS  AVAILANLE.  INTERNITTEHTLY,  1945.  DAILY,  JAN.  ^93B  TO  DEC.  19U  AND  JAN.  1944  TO  DATE. 
EXTRENES.  HIGHEST,  18.5  FEET  FRON  AUG.  14  TO  14,  1940.  LOUEST,  0.00  FOOT  OH  DEC.  4,  1947. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6M>  (1970  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.77 

7.32 

7.23 

2.51 

8.00 

9.53 

7.00 

4.44 

4.97 

4.64 

6.48 

3.01 

2 

3.01 

7.14 

7.45 

4.78 

7.98 

9.32 

4.43 

4.47 

4.85 

3.44 

4.06 

2.90 

3 

4.24 

4.45 

7.44 

4.90 

7.81 

8.98 

4.71 

4.68 

4.99 

3.21 

5.08 

5.49 

4 

4.47 

4.02 

7.07 

4.92 

7.40 

8.78 

4.42 

4.70 

5.02 

3.03 

4.31 

5.04 

5 

4.41 

7.49 

4.47 

4.82 

7.51 

8.33 

6.84 

4.65 

5.42 

3.05 

3.85 

4.70 

4 

8.24 

7.98 

5.90 

4.80 

7.33 

7.94 

6.90 

5.08 

5.98 

2.58 

3.50 

4.30 

7 

4.82 

7.94 

5.35 

4.80 

4.94 

7.64 

7.81 

5.23 

6.03 

2.45 

3.30 

4.00 

8 

4.57 

7.74 

4.82 

4.88 

8.85 

7.34 

8.00 

5.17 

6.57 

2.98 

3.29 

3.67 

9 

4.01 

7.37 

4.20 

4.79 

9.33 

7.00 

8.09 

5.00 

4.38 

2.99 

2.46 

3.50 

10 

8.43 

4.70 

3.74 

4.77 

10.04 

4.89 

7.99 

4.85 

6.12 

2.96 

2.72 

2.85 

11 

9.41 

4.03 

3.55 

4.82 

10.43 

7.34 

7.45 

4.83 

5.75 

2.84 

2.32 

2.88 

12 

9.70 

5.54 

3.44 

4.94 

10.85 

7.38 

7.21 

5.35 

5.54 

2.82 

1.52 

2.84 

13 

10.02 

5.00 

3.24 

5.04 

10.92 

7.25 

7.00 

5.40 

5.33 

2.83 

2.42 

2.98 

14 

10.08 

4.50 

2.74 

5.23 

10.77 

7.12 

4.53 

5.18 

5.15 

2.81 

2.74 

4.80 

15 

10.10 

3.80 

2.59 

8.33 

10.99 

4.74 

6.29 

5.04 

5.03 

2.48 

2.95 

5.23 

14 

10.00 

3.21 

2.93 

7.48 

11.11 

4.18 

6.27 

5.03 

4.94 

2.74 

2.78 

4.87 

17 

9.78 

3.58 

4.49 

7.42 

11.13 

4.00 

5.78 

4.98 

4.92 

2.79 

2.97 

4.50 

18 

9.55 

3.44 

4.30 

8.30 

11.18 

7.12 

5.54 

4.91 

4.80 

2.75 

3.10 

4.14 

19 

9.59 

3.50 

3.83 

8.32 

11.04 

7.21 

5.38 

4.80 

4.85 

2.68 

3.21 

3.80 

20 

9.42 

7.73 

3.54 

8.24 

11.00 

6.94 

5.22 

4.73 

4.74 

2.67 

4.03 

3.98 

21 

9.12 

8.25 

3.41 

7.93 

10.87 

7.30 

5.44 

4.68 

4.44 

2.70 

4.22 

4.17 

22 

9.00 

8.42 

3.74 

7.72 

10.44 

7.38 

5.43 

4.45 

4.82 

2.80 

3.77 

3.82 

23 

8.57 

8.74 

3.58 

7.23 

10.45 

7.47 

5.29 

4.44 

4.78 

2.98 

3.40 

3.77 

24 

8.43 

8.73 

2.90 

6.80 

10.64 

7.39 

5.04 

4.67 

4.82 

3.89 

2.43 

5.37 

25 

8.38 

8.41 

2.72 

4.49 

10.54 

7.57 

4.85 

4.43 

4.79 

3.62 

2.54 

2.98 

24 

8.23 

8.42 

3.00 

4.45 

10.13 

7.74 

4.78 

4.41 

4.62 

3.53 

2.61 

3.04 

27 

7.87 

8.07 

3.30 

7.34 

10.08 

7.62 

4.83 

4.63 

4.64 

8.43 

2.92 

2.99 

28 

7.74 

7.47 

3.23 

7.27 

9.92 

7.58 

4.74 

4.62 

4.65 

7.22 

2.67 

2.90 

29 

7.30  • 

3.58 

7.45 

9.74 

7.48 

4.65 

4.63 

4.72 

6.37 

2.89 

2.53 

30 

7.42  ■ 

2.81 

7.97 

9.57 

7.18 

4.63 

4.64 

4.65 

6.89 

3.04 

2.71 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

8.01 

4.44 

4.18 

4.25 

9.78 

7.53 

4.12 

4.84 

5.16 

3.69 

3.27 

3.70 

NAX 

10.10 

8.74 

7.45 

8.33 

11.18 

9.53 

8.09 

5.40 

6.57 

8.43 

6.68 

5.49 

NIN 

2.77 

3.21 

2.59 

2.51 

6.94 

4.00 

4.62 

4.61 

4.62 

2.58 

1.52 

2.53 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  5.74. 
HIGHEST  STAGE  UAS  11.18  ON  HAY  18. 


LOUEST  STAGE  UAS  1.52  ON  NOV  12. 
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MILY  STME  fOi  1991 
VEIMILIOH  RIVE*  AT  UFAYETTE,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-13-00.  LONG.  91-S9-3S.  OH  SURMY  AVENUE  BRIDGE.  (STA.  67373120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  NAIHTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1967.  ZERO  OF 
GAGE  PRIOR  TO  1968  UAS  AT  N.L.G.  FROM  1969  TO  1981  GAGE  ZERO  IMS  MINUS  1.53  FEET  N.L.6.  GAGE 
mo  OF  PURLISHED  REPORTS  FOR  1982  THROUGH  1988  SHOULD  RE  CORRECTED  TO  MINUS  2.07  FEET  N.L.G. 

RECORDS  AVAILA8LE.  FEB.  10,  1961  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1961  TO  1960,  REFER  TO  GAGE  PIN  HOOK  BRIDGE 
(V-A),  2.2  NILES  DOUNSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.02  FEET  ON  HAY  17,  1980.  ESTIMATED  LQUEST,  0.6  FOOT  ON  NOV.  3,  1966. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  2.07  FEET,  N.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.24 

8.67 

8.81 

10.65 

8.15 

4.83 

5.16 

8.38 

4.72 

7 

4.56 

8.45 

8.91 

4.99 

10.45 

7.86 

5.01 

5.04 

7.70 

4.94 

3 

7.04 

8.08 

8.98 

5.51 

10.20 

7.82 

5.07 

4.77 

6.92 

6.57 

4 

7.41 

7.56 

8.43 

5.63 

8.90 

9.88 

7.78 

5.05 

4.83 

6.03 

6.33 

5 

7.45 

9.67 

8.01 

5.44 

8.85 

9.50 

5.12 

4.66 

6.04 

6 

7.70 

9.59 

7.61 

5.37 

8.56 

9.11 

5.57 

3.76 

5.11 

5.86 

7 

8.12 

9.38 

7.00 

5.40 

8.18 

9.01 

5.90 

4.00 

5.06 

5.46 

8 

7.81 

9.16 

6.45 

5.61 

10.75 

8.77 

5.88 

4.57 

4.76 

5.18 

9 

7.46 

8.82 

5.89 

5.39 

11.93 

8.44 

9.63 

5.70 

4.57 

3.92 

4.96 

10 

10.95 

8.35 

5.34 

5.20 

12.11 

8.63 

9.37 

5.39 

4.34 

4.03 

4.35 

11 

12.42 

7.77 

5.22 

5.41 

12.11 

9.09 

8.97 

5.54 

4.14 

3.92 

4.45 

12 

11.62 

7.19 

5.19 

5.85 

11.99 

8.88 

8.57 

6.20 

4.18 

3.90 

13 

11.42 

6.75 

4.96 

6.14 

11.91 

8.72 

8.17 

6.17 

4.09 

3.86 

U 

11.29 

6.20 

4.35 

6.97 

11.83 

8.47 

7.72 

5.87 

4.16 

4.30 

15 

11.35 

5.50 

4.25 

9.88 

12.48 

8.02 

7.29 

5.74 

3.97 

4.60 

16 

11.22 

4.93 

5.06 

8.96 

12.65 

7.56 

7.21 

5.67 

4.01 

4.48 

17 

11.01 

5.U 

6.52 

8.96 

12.47 

7.45 

6.75 

5.69 

4.20 

4.77 

18 

10.97 

5.27 

6.11 

9.64 

12.38 

8.67 

6.37 

5.51 

4.29 

4.94 

19 

11.20 

6.37 

5.58 

9.63 

12.23 

8.54 

6.22 

5.29 

5.56 

4.14 

4.08 

20 

10.85 

9.54 

5.58 

9.50 

12.11 

8.42 

6.04 

5.09 

5.09 

4.16 

5.85 

21 

10.56 

9.96 

5.52 

9.26 

12.00 

8.51 

6.15 

5.12 

5.12 

4.21 

5.75 

22 

10.25 

10.01 

5.70 

8.98 

11.83 

8.66 

6.27 

5.00 

5.31 

4.35 

5.30 

23 

9.96 

9.83 

5.32 

8.63 

11.78 

8.74 

6.07 

5.00 

5.39 

4.59 

4.93 

24 

9.95 

9.75 

4.65 

8.17 

12.01 

8.65 

5.70 

5.03 

5.47 

5.43 

3.81 

25 

9.85 

9.67 

4.51 

11.83 

9.08 

5.45 

4.96 

5.33 

5.32 

3.78 

26 

9.60 

9.48 

4.86 

11.61 

9.07 

5.32 

4.91 

4.87 

5.27 

4.22 

27 

9.39 

9.22 

5.33 

11.39 

8.89 

5.28 

4.97 

4.90 

7.60 

4.55 

28 

9.30 

8.89 

5.12 

11.27 

9.09 

5.14 

4.98 

4.91 

8.69 

4.37 

29 

8.87 

11.02 

9.05 

4.92 

5.13 

8.13 

4.59 

30 

8.99 

10.87 

8.59 

4.78 

5.22 

8.68 

4.75 

31 

8.86 

10.83 

4.81 

8.56 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

9.41 

8.20 

6.04 

7.15 

11.35 

8.89 

6.81 

5.37 

5.19 

5.09 

4.92 

5.35 

MAX 

12.42 

10.01 

8.98 

9.88 

12.65 

10.65 

9.63 

6.20 

5.56 

8.69 

8.38 

6.57 

MIN 

4.24 

4.93 

4.25 

4.99 

8.18 

7.45 

4.78 

4.83 

4.87 

3.76 

3.78 

4.35 

DAYS 

31 

28 

28 

23 

28 

30 

27 

28 

12 

31 

29 

11 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  306 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  UAS  7.17. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.05  AT  11:45  P.M.  ON  JAN  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  3.38  ON  NOV  24. 


OAILr  STMC  rot  1991 

VERMILION  RIVER  AT  RROUSSARO  IRIOGE  (U.) 


1M 


LOCATION.  UT.  30-0B-30.  LONG.  92-04-M.  ON  DOIMSTREAM  SIDE  Of  MIGNUAY  753  RRIDGE,  SOUTHWEST 
or  UFATETTE.  U.  (STA.  6745012C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILADLE.  MAR.  17,  IDAD  TO  DATE. 

EXTROCS.  HIGHEST,  16.33  FEET  ON  NAY  17,  1980.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  ON  DEC.  6.  1954. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAT 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.06 

4.50  5.07 

5.39 

6.35 

4.42 

2.41 

4.03 

3.68 

6.00 

3.03 

2 

3.24 

4.62  5.45 

5.22 

6.02 

4.22 

3.10 

4.02 

3.92 

4.14 

3.10 

3 

4.23 

4.35  6.57 

5.34 

5.77 

4.17 

3.30 

4.23 

3.69 

3.75 

3.65 

4 

3.73 

4.07  4.47  F 

3.77 

5.30 

5.48 

4.26 

3.32 

4.27 

3.70 

2.95 

2.74 

5 

4.02 

8.90  4.00 

2.93 

5.80 

5.13 

4.78 

3.21 

5.47 

3.34 

3.25 

3.15 

6 

4.08 

6.91  4.05 

3.01 

4.94 

4.89 

6.56 

3.09 

5.81 

1.67 

3.40 

3.35 

7 

5.45 

5.37  3.40 

3.05 

4.26 

5.45 

7.36 

3.13 

4.92 

2.63 

3.30 

2.95 

8 

3.91 

4.88  3.35 

3.55 

10.72 

5.35 

7.39 

3.12 

5.57 

3.53 

2.68 

2.90 

9 

3.95 

4.62  2.89 

3.26 

10.69 

5.15 

6.60 

2.92 

4.55 

3.25 

1.67 

2.85 

10 

10.84 

4.33  2.37 

2.94 

10.65 

6.35 

5.88 

2.69 

4.U 

3.02 

2.50 

2.19 

11 

12.15 

3.99  2.94 

3.65 

8.72 

6.86 

5.15 

2.35 

4.33 

2.75 

2.30 

2.64 

12 

9.37 

3.77  3.25 

4.15 

7.43 

5.90 

4.77 

3.64 

4.30 

2.99 

2.39 

3.19 

13 

7.71 

4.00  2.99 

4.25 

7.00 

5.26 

4.a 

3.50 

4.03 

2.91 

2.35 

3.27 

14 

6.85 

3.40  2.20 

4.25 

6.87 

5.02 

3.96 

3.06 

4.07 

3.00 

2.91 

3.96 

15 

7.29 

2.53  2.64 

8.64 

10.00 

4.67 

3.64 

3.50 

4.12 

2.70 

3.57 

2.92 

16 

6.90 

1.57  3.00 

5.41 

10.10 

4.28 

3.77 

3.36 

3.95 

2.94 

3.25 

3.00 

17 

6.33 

3.65  4.80 

5.09 

8.41 

3.90 

3.47 

3.65 

3.73 

3.21 

3.50 

3.30 

18 

6.26 

3.09  3.52 

7.38 

8.04 

6.82 

3.55 

3.52 

3.70 

3.19 

3.52 

3.13 

19 

8.40 

3.32  2.72 

5.89 

7.62 

5.29 

3.75 

3.15 

3.80 

2.95 

3.48 

3.34 

20 

6.60 

7.85  3.05 

5.39 

7.64 

5.13 

3.65 

3.02 

2.36 

3.06 

4  19 

4.39 

21 

6.00 

8.75  3.15 

4.93 

7.52 

4.70 

3.70 

3.14 

3.02 

2.94 

3.28 

4.68 

22 

5.40 

7.49  3.66 

4.96 

7.26 

4.80 

3.69 

3.05 

3. a 

3.10 

3.36 

3.72 

23 

5.46 

5.53  3.25 

5.00 

7.13 

5.06 

3.68 

3.11 

3.U 

3.24 

3.27 

3.87 

24 

5.83 

5.16  2.45 

4.40 

8.16 

4.66 

3.25 

3.14 

3.64 

4.02 

1.30 

2.70 

25 

6.05 

5.25  2.54 

4.60 

7.66 

5.84 

2.M 

3.11 

2.99 

3.95 

2.52 

2.60 

26 

5.53 

4.85 

7.00 

7.13 

5.50 

2.54 

3.02 

2.48 

4.05 

3.22 

2.66 

27 

5.31 

4.79 

7.16 

6.82 

4.79 

2.51 

3.04 

2.95 

10.00 

3.31 

2.70 

28 

6.24 

4.84 

5.80 

7.12 

5.97 

2.44 

2.92 

3.16 

5.95 

2.90 

2.45 

29 

5.30  ' 

6.25 

6.70 

6.28 

2.26 

3.04 

3.74 

5.60 

2.97 

1.95 

30 

5.84 

6.20 

6.35 

4.95 

2.21 

3.01 

3.83 

8.09 

3.00 

2.59 

4.97  • 

6.90 

2.36 

3.87  • 

6.20  ' 

2.50 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.01 

4.87  3.51 

4.92 

7.38 

5.39 

4.10 

3.14 

3.95 

3.85 

3.14 

3.08 

MAX 

12.15 

8.90  6.57 

8.64 

10.72 

6.86 

7.39 

3.87 

5.81 

10.00 

6.00 

4.68 

MIN 

3.06 

1.57  2.20 

2.93 

4.26 

3.90 

2.21 

2.35 

2.36 

1.67 

1.30 

1.95 

DAYS 

31 

28  25 

27 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR 
F>HOT  AT  STATED  TINE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  4.45. 
HIGHEST  STAGE  HAS  13.19  AT  11:30  P.M. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.84  ON  NOV  24. 


WAS  356 
ON  JAN  10. 


DAILY  STACt  FOR  1991 
VERNUION  RIVER  AT  PERRY,  LA. 


165 


LOCATION.  LAT.  29-57-OS,  LONG.  92-09-28.  ON  STATE  NICHtMY  82  MIDGE.  (STA.  6783013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AMO  MAINTAINED  IT  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  NOV.  30,  1976 
GAGE  UAS  MAINTAINED  lY  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  NEW  ORLEANS  DISTRICT.  GAGE  ZERO  PRIoR  TO 
1976  UAS  N.L.G.,  FROM  1976  TKROUGH  1978  N.G.V.D.  AMD  FROM  1979  THROUGH  1981  MINUS  2.95  FEET 
N.G.V.D.  GAGE  ZERO  OF  PUILISHED  REPORTS  FOR  1982  THROUGH  1988  SHOULD  IE  CORRECTED  TO 
MINUS  3.36  FEET  N.G.V.D. 


RECORDS  AVAILABLE 

.  NOV. 

1971  TO  DATE.  FOR  RECORDS 

FROM  JUNE  1931  TO  NAY  1971 . 

REFER  TO 

STATION 

NEAR 

ABBEVILLE 

,  LA. 

EXTREMES 

1976. 

.  (FROM 

1971  TO  OATC)  highest,  12.05  ON  MAY 

17.  1980.  LOUEST, 

MINUS  1 

.66  FEET  ON  JAN. 

MEAN  DAILY  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

MINUS 

3.36  FEET 

HGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.39 

6.69 

5.78 

3.92 

5.97 

6.99 

6.89 

5.16 

6.96 

5.63 

2 

1.50 

6.98 

6.06 

6.57 

5.85 

6.60 

6.85 

5.66 

5.16 

6.32 

3 

1.66 

6.83 

6.09 

5.28 

6.16 

6.26 

5.78 

5.01 

6.19 

6 

1.26 

6.81 

6.13 

5.11 

6.16 

6.47 

5.26 

3.74 

5 

1.65 

7.65 

6.80 

4.77 

6.09 

5.87 

6.60 

6.68 

6 

1.66 

6.66 

6.69 

6.82 

6.98 

5.66 

3.61 

4.71 

7 

1.67 

6.92 

6.52 

5.07 

5.09 

5.26 

6.30 

6.76 

8 

3.07 

6.66 

6.18 

5.22 

7.56 

5.15 

6.92 

3.72 

9 

6.63 

6.60 

3.86 

6.86 

8.93 

5.20 

6.69 

3.06 

10 

8.80 

6.37 

3.78 

6.66 

8.37 

6.80 

6.35 

3.96 

11 

10.05 

6.23 

6.57 

5.33 

7.36 

6.92 

6.15 

3.90 

12 

8.66 

6.62 

6.73 

5.90 

6.16 

6.06 

6.25 

3.98 

13 

6.88 

6.93 

6.23 

6.21 

5.67 

5.99 

6.10 

6.65 

6.21 

6.06 

16 

5.93 

6.17 

3.63 

6.38 

5.77 

5.71 

4.31 

4.87 

6.28 

6.69 

15 

6.69 

3.05 

6.29 

7.26 

7.23 

5.58 

6.82 

6.98 

6.01 

6.82 

16 

5.50 

3.93 

5.66 

6.16 

7.92 

5.28 

4.53 

5.12 

6.31 

6.81 

17 

5.28 

5.21 

5.98 

5.69 

6.70 

5.00 

6.76 

6.62 

5.16 

18 

5.99 

5.06 

4.70 

6.13 

6.19 

6.32 

6.56 

3.91 

5.26 

19 

6.76 

5.70 

6.80 

5.83 

6.09 

5.50 

6.26 

6.29 

5.26 

20 

5.51 

6.81 

5.23 

5.21 

6.06 

5.22 

6.17 

6.39 

5.12 

21 

6.67 

7.15 

5.26 

5.03 

5.73 

6.96 

6.26 

6.78 

6.26 

22 

6.62 

6.38 

5.66 

5.61 

5.69 

6.97 

6.26 

4.91 

6.55 

6.62 

23 

5.16 

6.56 

6.72 

5.28 

5.80 

5.07 

6.60 

6.83 

6.36 

26 

5.58 

6.73 

6.19 

5.16 

6.13 

6.97 

6.66 

5.36 

2.55 

25 

5.36 

6.86 

6.67 

5.58 

5.89 

5.62 

6.63 

5.39 

3.68 

26 

5.15 

6.15 

5.01 

7.63 

5.64 

5.26 

6.38 

5.66 

6.52 

27 

5.35 

6.63 

5.50 

7.93 

6.88 

5.15 

6.56 

6.50 

6.76 

28 

5.77 

5.09 

5.31 

7.02 

6.78 

6.16 

6.50 

6.58 

6.54 

29 

30 

5.68  - 

5.26 

3.80 

7.10 

6.37 

5.08 

5.16 

6.25 

5.26 

6.55 

6.68 

6.69 

7.63 

6.75 

4.92 

6.98 

31 

6.36  - 

3.69 

5.61 

4.96  -- 

DEC 

5. 

6. 
3. 
3. 
6. 


6. 

7. 

6. 

6. 

3. 


6. 

6. 

6. 

6. 

3. 


6. 

6. 

6. 

6. 

5. 


5. 

6. 
6. 
3. 
6. 


6. 

6. 

6. 

3. 
6.52 
6.23 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

6.86 

5.01 

6.78 

5.69 

6.16 

5.33 

6.87 

6.66 

6.99 

5.07 

6.62 

6.52 

MAX 

10.05 

7.65 

6.09 

7.93 

8.93 

6.32 

6.89 

6.96 

6.67 

7.63 

5.63 

7.65 

MIN 

1.26 

3.05 

3.63 

3.92 

6.78 

6.26 

6.85 

6.10 

3.91 

3.61 

2.55 

3.36 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

21 

2 

19 

22 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  302 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  5.06. 

HIGHEST  STAGE  UAS  10.56  AT  11:15  A.M.  ON  JAN  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.95  ON  DEC  31. 


DAILY  STAOC  FOR  19»1 
VEMULION  RIVER  NEAR  RANCXER,  LA. 


1M 


LOCATION.  LAT.  29-S0-21,  LONG.  92-07-36.  ON  RIGHT  RANK.  THREE  NILES  SOUTH  OF  RANCXER.  LA. 
<STA.  6787S13.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  FES.  6,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.72  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS.  1965.  ESTIMATED  LOUEST,  MINUS 
2.20  FEET  ON  NM.  2,  1966. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N.L.G. 

DAY 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.20 

2.49 

3.43 

1.60 

3.45 

3.40 

2.63 

1.90 

3.55 

3.09 

2.82 

2.46 

2 

2.94 

2.71 

3.25 

1.94 

3.10 

2.89 

2.34 

2.80 

3.56 

3.44 

1.30 

2.35 

3 

2.39 

2.13 

2.44 

2.65 

3.53 

2.45 

2.56 

2.62 

3.70 

3.20 

1.70 

1.33 

4 

2.04 

2.00 

0.62 

2.25 

3.30 

2.03 

2.52 

2.83 

3.73 

3.25 

1.14 

0.80 

5 

2.70 

3.10 

1.58 

1.95 

3.15 

1.93 

2.85 

2.93 

3.85 

2.82 

2.29 

2.17 

6 

2.05 

2.31 

1.86 

1.96 

1.57 

1.84 

4.26 

2.84 

3.76 

1.35 

2.50 

2.53 

7 

1.79 

1.64 

1.34 

1.96 

2.23 

3.61 

3.46 

3.06 

3.54 

2.37 

2.61 

2.22 

8 

0.92 

1.31 

1.31 

2.24 

3.65 

3.80 

3.59 

3.01 

3.22 

3.00 

1.53 

2.47 

9 

1.56 

1.47 

1.09 

2.24 

3.72 

4.16 

3.44 

2.89 

3.00 

2.60 

1.25 

2.49 

10 

3.46 

1.57 

1.08 

1.91 

4.12 

4.64 

3.15 

2.40 

3.37 

2.19 

2.18 

1.76 

11 

3.77 

1.47 

1.83 

3.10 

3.73 

4.20 

2.87 

1.90 

3.25 

2.07 

1.89 

2.35 

12 

2.68 

1.74 

2.10 

3.64 

3.59 

4.00 

2.71 

2.12 

3.37 

2.24 

2.07 

2.45 

13 

2.36 

2.55 

1.88 

3.89 

3.62 

3.56 

2.35 

1.96 

3.30 

2.34 

2.05 

2.52 

14 

2.72 

1.80 

1.35 

3.87 

3.65 

3.30 

1.85 

2.36 

3.24 

2.40 

2.71 

1.76 

15 

3.37 

0.95 

2.26 

3.74 

3.85 

3.09 

1.58 

3.25 

3.47 

1.99 

2.67 

0.82 

16 

1.96 

1.55 

3.14 

3.72 

4.00 

2.84 

1.97 

2.50 

3.35 

2.43 

2.49 

1.39 

17 

2.34 

3.37 

3.94 

3.11 

3.37 

2.57 

1.76 

3.00 

3.04 

2.88 

2.74 

1.77 

18 

3.19 

2.79 

2.57 

3.10 

3.25 

2.59 

2.11 

2.89 

3.14 

2.70 

2.70 

1.65 

19 

3.40 

2.77 

2.20 

2.63 

3.35 

2.44 

2.43 

2.42 

3.16 

2.23 

2.60 

2.34 

20 

2.29 

2.17 

2.59 

1.99 

3.43 

2.44 

2.76 

2.48 

1.87 

2.48 

2.62 

3.50 

71 

1.35 

2.09 

1.79 

1.60 

3.05 

2.74 

3.10 

2.62 

2.72 

2.23 

1.84 

3.70 

72 

1.20 

2.40 

2.50 

2.42 

3.68 

3.03 

3.25 

2.56 

3.04 

2.41 

2.35 

2.72 

73 

1.71 

1.15 

1.78 

2.41 

4.10 

3.02 

3.15 

2.60 

2.98 

2.60 

2.35 

2.95 

74 

2.16 

1.69 

1.25 

2.51 

4.20 

2.99 

2.69 

2.65 

3.13 

3.24 

0.54 

1.52 

25 

1.75 

1.90 

1.70 

3.57 

4.12 

2.96 

2.40 

2.57 

1.70 

3.41 

2.05 

2.35 

76 

2.08 

1.04 

2.40 

3.88 

3.94 

2.74 

2.35 

2.43 

2.10 

3.49 

2.90 

2.35 

77 

2.17 

2.15 

3.53 

3.12 

3.86 

2.75 

2.12 

2.75 

2.05 

3.90 

2.97 

1.96 

78 

2.74 

2.89 

3.09 

3.35 

3.84 

3.26 

2.00 

2.60 

2.70 

4.54 

2.46 

1.57 

79 

2.85 

3.60 

3.85 

3.67 

2.95 

1.74 

2.71 

3.36 

4.41 

2.43 

1.15 

30 

3.00 

0.85 

3.54 

3.59 

2.79 

1.55 

2.60 

3.U 

4.49 

2.38 

1.81 

31 

1.95 

4.08  ■ 

1 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.34 

2.04 

2.12 

2.79 

3.53 

3.03 

2.56 

2.64 

3.12 

2.90 

2.20 

2.09 

MAX 

3.77 

3.37 

3.94 

3.89 

4.20 

4.64 

4.26 

3.47 

3.85 

4.54 

2.97 

3.70 

MIN 

0.92 

0.95 

0.62 

1.60 

1.57 

1.84 

1.55 

1.90 

1.70 

1.35 

0.54 

0.80 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

TIC  TOTAL  NUMSER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.62. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.76  AT  9:45  A.M.  ON  JUN  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  0.14  ON  NOV  24. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
■AYOU  MEZRIQUE  NEAR  RASILE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-S0,  LONG.  92-S7-S5.  U.  S.  HIGHUAY  190  BRIDGE,  TWO  NILES  UEST  OF  BASILE. 

(STA.  7007516.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  WIRE  UEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AMD  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  527 
SQUARE  MILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  1938  TO  DATE.  PU8LISNED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946.  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  34.39  FEET  ON  NAT  20,  1953.  LOUEST,  0.98  FOOT  ON  OCT.  18,  1987. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  3.39  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.81 

15.61 

18.07 

6.84 

19.38 

19.50 

14.00 

4.40 

7.17 

2.70 

18.99 

5.23 

? 

6.43 

13.29 

17.93 

5.95 

19.95 

19.20 

10.80 

4.30 

7.42 

2.78 

19.57 

15.37 

3 

14.97 

10.22 

17.50 

5.31 

19.87 

18.40 

8.20 

4.00 

7.92 

2.61 

19.11 

19.26 

4 

19.01 

7.67 

15.95 

4.77 

19.60 

16.80 

4.80 

3.50 

8.76 

2.28 

17.87 

20.65 

5 

20.43 

10.81 

13.18 

4.58 

19.82 

13.80 

7.20 

3.10 

7.94 

2.05 

15.68 

20.76 

6 

20.67 

16.15 

10.05 

4.95 

19.93 

10.80 

9.30 

3.30 

11.96 

1.86 

12.40 

20.42 

7 

20.73 

17.27 

7.61 

5.68 

19.74 

8.10 

11.40 

4.20 

15.91 

1.79 

8.55 

19.80 

8 

20.88 

17.03 

6.00 

6.16 

19.78 

8.30 

13.50 

4.00 

16.79 

1.80 

5.66 

19.01 

9 

20.67 

16.18 

5.07 

5.59 

20.70 

9.00 

16.00 

4.20 

16.25 

1.78 

4.22 

18.16 

10 

21.18 

14.87 

4.46 

5.48 

23.80 

8.40 

17.60 

4.80 

14.13 

1.80 

3.71 

17.25 

11 

22.96 

12.46 

4.03 

6.71 

24.50 

8.00 

17.80 

4.50 

10.40 

1.80 

3.31 

15.49 

1? 

23.98 

9.03 

3.76 

10.59 

24.10 

13.00 

16.90 

7.00 

6.89 

1.77 

3.02 

12.53 

13 

23.84 

6.49 

3.76 

14.24 

23.10 

15.40 

14.40 

11.20 

4.70 

1.74 

2.83 

13.48 

14 

23.04 

5.25 

3.69 

15.49 

22.20 

15.10 

10.50 

12.60 

3.84 

1.75 

2.71 

20.92 

15 

22.31 

4.71 

3.50 

17.52 

22.00 

14.20 

7.80 

11.79 

3.33 

1.64 

2.57 

23.47 

16 

21.87 

4.34 

3.55 

20.18 

22.20 

13.50 

7.90 

10.86 

2.88 

1.53 

2.37 

23.99 

17 

21.49 

3.96 

7.26 

21.36 

22.50 

12.00 

9.40 

9.45 

2.92 

1.50 

2.22 

23.38 

18 

21.10 

3.61 

12.09 

21.44 

22.30 

9.80 

9.50 

7.36 

3.50 

1.49 

3.82 

22.59 

19 

21.03 

3.43 

11.77 

21.21 

21.80 

10.80 

7.20 

6.35 

3.21 

1.47 

8.69 

21.92 

20 

21.21 

3.59 

9.57 

20.82 

21.20 

13.60 

6.00 

9.62 

2.81 

1.45 

13.24 

21.36 

21 

21.00 

9.08 

7.33 

20.38 

20.60 

13.80 

5.00 

7.90 

2.52 

1.43 

16.83 

20.77 

22 

20.56 

17.16 

5.87 

19.82 

20.00 

13.00 

4.40 

5.51 

2.28 

1.42 

17.73 

20.01 

23 

19.90 

19.77 

5.15 

19.19 

19.20 

11.80 

4.30 

4.00 

2.12 

1.42 

17.29 

19.00 

24 

19.26 

20.26 

5.40 

18.42 

18.00 

10.70 

5.10 

3.28 

2.78 

1.66 

15.92 

17.24 

25 

18.87 

20.20 

5.50 

17.18 

16.50 

10.70 

5.20 

3.09 

5.14 

3.80 

12.65 

14.24 

76 

18.51 

19.80 

4.91 

14.59 

15.90 

13.00 

4.90 

2.81 

5.82 

3.44 

8.65 

11.06 

77 

17.71 

19.22 

5.10 

11.99 

15.80 

14.70 

4.60 

2.49 

4.56 

2.62 

5.85 

8.45 

28 

16.30 

18.55 

5.04 

10.41 

14.50 

15.40 

4.30 

2.40 

3.59 

2.62 

4.45 

6.61 

79 

14.38 

5.33 

10.66 

13.50 

16.00 

4.20 

3.18 

3.21 

2.74 

3.90 

5.61 

30 

15.64 

8.87 

16.80 

16.80 

15.90 

4.40 

3.26 

2.99 

7.87 

3.67 

5.11 

31 

16.50 

8.40 

18.90 

4.20 

16.08 

4.84 

^  •  1  b 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

19.14 

12.14 

7.93 

12.81 

19.94 

13.09 

8.74 

5.60 

6.46 

2.67 

9.25 

16.39 

MAX 

23.98 

20.26 

18.07 

21.44 

24.50 

19.50 

17.80 

12.60 

16.79 

16.08 

19.57 

23.99 

MIN 

6.43 

3.43 

3.50 

4.58 

13.50 

8.00 

4.20 

2.40 

2.12 

1.42 

2.22 

4.84 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  11.18. 

HIGHEST  STAGE  IMS  24.50  AT  8:00  A.H.  ON  MAY  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  1.41  ON  OCT  23. 


MYOU  DES  CANNES  NEAE  EUNICE.  LA. 

LOCATION.  UT.  30-29-00,  LONG.  92-29-25.  U.  $.  MIGHUAY  190  MIOGE,  fOUK  NILES  WEST  OF  EUNICE. 
(STA.  7015016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECONOEE  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  NAINTAIHEO  RY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  131 
SQUARE  NILES. 

HCORDS  AVAILAILE.  STAGE,  OCT.  1938  TO  DATE.  PURLISNED  RV  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946.  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PURLISNED  RY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.36  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST  NOT  DETERMINED. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  14.84  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.63 

10.58 

6.33 

2.82 

15.50 

7.92 

2.95 

2.83 

2.03 

15.80 

3.52 

2 

5.42 

5.37 

10.05 

3.08 

10.86 

4.67 

2.88 

2.69 

3.65 

14.21 

13.41 

3 

15.72 

4.11 

8.49 

3.35 

12.53 

3.43 

5.36 

2.54 

3.15 

8.10 

17.00 

4 

15.96 

4.47 

5.50 

3.86 

14.47 

3.21 

3.67 

2.51 

2.52 

3.93 

16.24 

5 

12.00 

15.61 

3.90 

3.95 

13.65 

2.86 

3.78 

2.44 

2.41 

2.97 

12.09 

6 

6.06 

16.31 

3.26 

3.62 

9.67 

8.95 

5.45 

3.66 

2.57 

2.61 

6.06 

7 

12.91 

12.79 

2.90 

4.77 

5.63 

10.43 

3.98 

2.90 

3.91 

2.53 

4.21 

8 

12.36 

6.95 

2.67 

4.64 

12.25 

5.15 

6.88 

2.60 

8.59 

2.56 

3.69 

9 

6.58 

4.54 

2.52 

5.16 

17.79 

3.40 

12.29 

2.61 

4.51 

2.48 

3.48 

10 

14.47 

3.71 

2.54 

4.50 

18.29 

3.16 

9.78 

3.32 

2.91 

2.33 

4.17 

11 

18.39 

3.45 

2.47 

5.98 

18.06 

5.82 

6.69 

4.92 

2.52 

2.21 

3.73 

1? 

18.49 

3.19 

2.45 

6.48 

16.64 

10.71 

5.28 

6.71 

2.30 

3.40 

13 

17.92 

3.23 

2.33 

4.46 

12.06 

6.29 

4.32 

5.43 

2.12 

8.17 

14 

15.19 

3.18 

2.15 

6.56 

6.47 

4.61 

3.51 

3.99 

2.06 

17.76 

15 

12.49 

2.93 

2.10 

17.00 

13.94 

3.86 

3.41 

3.74 

2.06 

18.15 

16 

11.57 

2.60 

2.23 

17.51 

17.21 

3.09 

5.13 

3.88 

2.20 

17.72 

17 

7.43 

2.61 

6.49 

15.68 

16.08 

2.83 

4.81 

3.16 

3.44 

2.23 

15.09 

18 

6.95 

2.65 

5.59 

11.25 

14.70 

4.60 

4.07 

2.95 

2.61 

8.09 

9.96 

19 

15.06 

3.18 

3.15 

7.73 

11.42 

6.86 

3.61 

3.04 

2.11 

6.15 

5.70 

20 

13.89 

9.29 

2.65 

5.63 

6.37 

3.91 

3.39 

2.54 

2.04 

11.32 

3.85 

21 

8.19 

14.90 

2.66 

4.54 

6.58 

2.93 

3.65 

2.57 

2.03 

11.98 

3.08 

22 

4.84 

17.39 

2.66 

3.64 

5.61 

3.54 

3.20 

2.70 

6.14 

3.00 

23 

4.11 

17.14 

2.71 

4.64 

4.22 

3.34 

4.00 

2.48 

2.07 

3.78 

3.27 

24 

10.57 

14.90 

2.88 

3.67 

6.16 

2.99 

3.33 

2.39 

11.88 

2.81 

3.90 

25 

12.88 

8.93 

2.74 

4.89 

7.40 

4.61 

2.79 

2.16 

7.77 

2.58 

3.02 

26 

7.71 

5.46 

3.45 

6.59 

7.96 

4.53 

2.82 

2.13 

2.21 

3.57 

2.49 

2.69 

27 

5.07 

4.35 

3.76 

9.03 

5.82 

3.55 

2.70 

2.17 

2.07 

3.68 

2.67 

2.68 

28 

4.46 

3.42 

4.19 

6.35 

5.05 

6.54 

2.89 

2.12 

4.90 

2.61 

2.57 

29 

5.73 

7.49 

11.46 

9.95 

4.82 

2.67 

2.09 

6.33 

2.55 

2.50 

30 

15.99 

6.97 

16.44 

13.19 

3.40 

2.86 

2.07 

14.39 

2.65 

2.51 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TA8LE 

AROVE 

MEAN 

10.86 

7.40 

3.98 

6.98 

11.23 

4.87 

4.35 

3.01 

2.87 

7.88 

5.11 

7.07 

MAX 

18.49 

17.39 

10.05 

17.51 

18.29 

10.71 

12.29 

6.71 

8.59 

16.34 

15.80 

18.15 

MIN 

2.63 

2.60 

2.10 

2.82 

4.22 

2.83 

2.67 

2.04 

2.03 

2.07 

2.21 

2.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

23 

9 

25 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  331 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.29. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.55  AT  MIDHIGHT  ON  JAN  11. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  PLAOUOtlW  BRULE  AT  ESTERWOOD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-11-S2.  LONG.  92-27-4«.  ON  INTAKE  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERWOOD  PUNPING  PLANT. 
(STA.  7030016.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  24,  1947  TO  OATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  20.SS  FEET  (FRON  WATERMARK)  IH  AUG.  1940.  LOWEST,  MINUS  2.1  FEET  ON  JULY  13, 
1951  AMO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  NAY  31.  1978. 


DAILY 

EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M. 

.L.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.9 

5.5 

4.0 

3.1 

6.3 

5.9 

4.2 

3.3 

3.8 

3.2 

4.6 

3.6 

? 

3.0 

4.7 

5.0 

3.2 

5.7 

5.4 

4.2 

3.4 

3.7 

3.4 

4.3 

3.6 

3 

5.0 

4.6 

5.0 

3.0 

4.9 

5.1 

4.0 

3.2 

3.6 

3.4 

4.0 

4.7 

4 

5.7 

4.4 

4.3 

3.2 

4.9 

4.9 

3.9 

3.3 

3.9 

3.3 

3.9 

4.4 

5 

5.7 

6.3 

4.0 

3.3 

5.0 

4.8 

3.9 

3.3 

3.8 

3.3 

3.8 

3.7 

6 

5.1 

7.0 

4.2 

3.2 

4.8 

4.9 

4.0 

3.2 

4.0 

3.0 

3.8 

4.0 

7 

5.2 

6.9 

4.0 

3.3 

4.6 

4.8 

4.0 

3.3 

4.3 

3.2 

3.8 

4.0 

8 

4.4 

6.1 

3.7 

3.3 

7.1 

4.8 

4.9 

3.2 

4.2 

3.1 

3.6 

3.9 

9 

4.0 

4.9 

3.5 

3.2 

7.1 

4.5 

4.7 

3.2 

4.3 

3.0 

3.5 

3.8 

10 

5.0 

4.5 

3.4 

3.2 

8.3 

4.2 

4.7 

3.2 

4.1 

2.9 

3.4 

3.8 

11 

8.4 

4.3 

3.4 

3.5 

9.6 

5.3 

4.5 

3.2 

4.0 

3.0 

3.5 

3.8 

12 

9.2 

4.1 

3.4 

3.6 

9.4 

5.5 

4.4 

3.5 

4.0 

2.9 

3.4 

3.7 

13 

9.4 

4.0 

3.5 

3.7 

9.0 

5.3 

4.3 

3.6 

4.0 

2.8 

3.3 

3.7 

14 

9.1 

3.9 

3.2 

3.8 

8.2 

5.0 

4.2 

3.4 

3.9 

2.6 

3.3 

4.9 

15 

8.3 

3.7 

3.0 

6.8 

7.6 

4.8 

4.1 

3.5 

4.1 

2.9 

3.4 

5.1 

16 

7.6 

3.4 

3.1 

7.3 

8.4 

4.7 

4.0 

3.6 

3.9 

2.8 

3.3 

4.0 

17 

6.8 

3.5 

3.5 

7.0 

8.4 

4.5 

3.8 

3.5 

3.9 

2.9 

3.3 

4.2 

18 

6.0 

3.8 

3.4 

6.5 

8.0 

4.5 

3.7 

3.4 

3.9 

2.9 

3.5 

4.6 

19 

6.8 

3.8 

3.4 

6.0 

7.3 

4.6 

3.7 

3.4 

3.8 

3.0 

3.4 

4.8 

20 

6.8 

4.0 

3.6 

5.4 

6.7 

4.2 

3.6 

3.4 

3.6 

2.9 

4.0 

4.6 

21 

6.0 

5.4 

3.5 

4.9 

6.4 

4.3 

3.5 

3.3 

3.5 

2.8 

3.9 

4.5 

22 

5.5 

6.5 

3.8 

6.0 

4.3 

3.5 

3.3 

3.4 

2.8 

3.8 

4.3 

23 

5.6 

6.5 

3.6 

4.5 

5.7 

4.4 

3.5 

3.4 

3.5 

2.9 

3.8 

4.2 

24 

5.0 

5.1 

3.5 

4.4 

5.8 

4.2 

3.4 

3.3 

3.6 

3.2 

3.6 

4.0 

25 

5.6 

4.5 

3.5 

4.3 

6.1 

4.9 

3.4 

3.3 

3.5 

3.0 

3.5 

3.8 

26 

5.2 

4.4 

3.5 

4.1 

5.5 

5.1 

3.3 

3.2 

3.4 

3.3 

3.5 

3.6 

27 

4.8 

4.2 

3.8 

5.5 

5.2 

4.5 

3.5 

3.2 

3.3 

3.2 

3.5 

3.5 

28 

4.8 

4.1 

3.5 

5.4 

5.1 

4.4 

3.4 

3.2 

3.2 

3.4 

3.5 

3.6 

29 

4.7 

3.9 

5.0 

5.2 

4.6 

3.3 

3.2 

3.1 

3.3 

3.5 

3.4 

30 

5.4 

3.1 

6.3 

5.9 

4.4 

3.3 

3.2 

3.2 

4.0 

3.5 

3.4 

31 

6.1 

3.3 

3.3 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.9 

4.8 

3.7 

4.5 

6.6 

4.8 

3.9 

3.3 

3.7 

3.1 

3.6 

4.0 

MAX 

9.4 

7.0 

5.0 

7.3 

9.6 

5.9 

4.9 

3.6 

4.3 

4.8 

4.6 

5.1 

MIN 

2.9 

3.4 

3.0 

3.0 

4.6 

4.2 

3.3 

3.2 

3.1 

2.6 

3.3 

3.3 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.3. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.6  ON  NAY  11. 

LOWEST  STAGE  WAS  2.6  ON  OCT  14. 
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DAILY  ITAOE  FOK  1991 
mWENTAU  RIVER  AT  HERNENTAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-11-21,  LONG.  92-35-26.  ON  SGUTNERH  PACIFIC  RAILROAD  MIDGE.  (STA.  7037516.) 
GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  NAINTAIHED  RT  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINK  JAN. 1965.  STAGES  FROM  JAN. 

FED.  17.  1976  WERE  OiTAINED  FROM  THE  NATIONAL  HEATHER  SERVICE,  FES.  17.  1974  THRU  DEC.  31,  1964  FROM  THE 
U.S.  ARAy  corps  of  engineers.  PRIOR  TO  1965  GAGE  HAS  AT  N.L.G.  FROM  19B5  TO  1967  GAGE  ZERO  HAS  0.58  FEET 
N.G.V.0.(1952  ADJ) 


RECORDS  AVAILADLE.  AUG.  28,  1941,  TO  DATE. 


EXTROfES.  HIGHEST,  14.3  FEET  (FROM  IMTERMARK)  IN  AUG.  1940.  LOHEST,  MINUS  0.70  FOOT  ON  JULY  13. 
1951 .  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESEHT  DATUM. 


MEAN  DAILY 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

MINUS  0.54  NOW 

(1983  ADJ. 

) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.45 

3.04 

2.70 

1.60 

3.23 

3.74 

2.53 

1.48 

1.92 

1.72 

2.42 

1.98 

7 

1.57 

2.92 

2.79 

1.64 

3.21 

3.57 

2.45 

1.53 

1.91 

1.71 

2.36 

2.18 

3 

2.04 

2.80 

2.66 

1.66 

3.25 

3.40 

2.38 

1.56 

2.02 

1.76 

2.26 

2.22 

4 

2.20 

2.70 

2.47 

1.66 

3.21 

3.25 

2.35 

1.54 

2.11 

1.81 

2.15 

2.12 

5 

2.37 

3.17 

2.56 

1.57 

3.27 

3.09 

2.29 

1.55 

2.18 

1.60 

2.18 

2.14 

6 

2.48 

3.42 

2.61 

1.64 

3.01 

3.01 

2.39 

1.60 

2.31 

1.36 

2.20 

2.21 

7 

2.53 

3.42 

2.29 

1.74 

2.86 

2.95 

2.61 

1.61 

2.44 

1.49 

2.15 

2.23 

8 

2.35 

3.30 

1.95 

1.71 

3.39 

2.91 

2.79 

1.63 

2.49 

1.55 

1.84 

2.21 

9 

2.24 

3.01 

1.81 

1.67 

4.10 

2.83 

2.82 

1.64 

2.48 

1.54 

1.84 

2.18 

10 

3.17 

2.79 

1.85 

1.54 

4.67 

3.04 

2.83 

1.61 

2.46 

1.52 

1.86 

2.07 

11 

4.69 

2.60 

1.91 

1.78 

5.27 

3.27 

2.76 

1.69 

2.43 

1.52 

1.79 

2.05 

12 

5.26 

2.49 

1.94 

2.08 

5.72 

3.37 

2.68 

1.78 

2.42 

1.52 

1.73 

2.09 

13 

5.61 

2.53 

1.81 

2.22 

5.82 

3.31 

2.59 

1.79 

2.39 

1.47 

1.70 

2.22 

14 

5.77 

2.24 

1.55 

2.33 

5.48 

3.22 

2.45 

1.82 

2.37 

1.50 

1.70 

2.26 

15 

5.69 

1.90 

1.49 

3.03 

5.44 

3.17 

2.29 

1.92 

2.34 

1.34 

1.71 

2.18 

16 

5.24 

1.92 

1.63 

3.22 

5.56 

3.04 

2.17 

1.97 

2.29 

1.29 

1.71 

2.24 

17 

4.62 

2.16 

1.88 

3.29 

5.50 

2.92 

2.08 

1.96 

2.22 

1.39 

1.78 

2.53 

18 

4.13 

2.17 

1.84 

3.45 

5.31 

2.85 

2.05 

1.88 

2.18 

1.38 

1.93 

2.81 

19 

4.31 

2.12 

1.87 

3.45 

5.02 

2.82 

2.02 

1.83 

1.97 

1.32 

2.02 

2.85 

20 

4.25 

1.95 

1.94 

3.27 

4.75 

2.74 

2.00 

1.83 

1.81 

1.25 

2.16 

2.83 

21 

3.85 

2.36 

2.00 

3.01 

4.49 

2.72 

1.93 

1.80 

1.88 

1.31 

2.11 

2.75 

22 

3.56 

2.96 

2.14 

2.92 

4.19 

2.67 

1,92 

1.73 

1.94 

1.34 

2.15 

2.62 

23 

3.38 

2.98 

1.91 

2.75 

3.94 

2.63 

1.91 

1.68 

1.95 

1.34 

2.05 

2.50 

24 

3.29 

2.92 

1.81 

2.58 

3,92 

2.54 

1.87 

1.65 

2.01 

1.45 

1.90 

2.23 

25 

3.35 

2.78 

1.85 

2.54 

3.89 

2.71 

1.83 

1.59 

1.83 

1.U 

1.90 

2.11 

26 

3.27 

2.56 

1.96 

2.66 

3.73 

2.67 

1.79 

1.58 

1.79 

1.46 

1.91 

2.00 

27 

3.12 

2.51 

2.07 

3.07 

3.59 

2.53 

1.78 

1.58 

1.72 

1.50 

1.91 

1.90 

28 

3.06 

2.43 

1.99 

3.16 

3.55 

2.65 

1.71 

1.58 

1.73 

1.61 

1.87 

1.84 

29 

3.01  -■ 

1.94 

3.24 

3.57 

2.75 

1.60 

1.55 

1.70 

1.67 

1.91 

1.75 

30 

3.15  - 

1.51 

3.25 

3.71 

2.67 

1.54 

1.55 

1.70 

2.16 

1.91 

1.74 

31 

3.06  - 

1.53 

3.80 

1.49 

1.73  -- 

2.39 

1.68 

THE  FOLLOHING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3.49 

2.65 

2.01 

2.46 

4.21 

2.97 

2.19 

1.69 

2.10 

1.54 

1.97 

2.22 

MAX 

5.77 

3.42 

2.79 

3.45 

5.82 

3.74 

2.83 

1.97 

2.49 

2.39 

2.42 

2.85 

MIN 

1.45 

1.90 

1.49 

1.54 

2.86 

2.53 

1.49 

1.48 

1.70 

1.25 

1.70 

1.68 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.46. 


HIGHEST  STAGE  HAS  5.87  AT  4:00  A.N.  OH  HAY  13. 


LOHEST  STAGE  HAS  1.18  ON  OCT  16. 


171 


OAILT  STAGE  FOG  1991 
NEGHENTAU  GIVEG  AT  UUCE  AGTNUG,  U. 

LOCATIOG.  LAT.  30-04-18,  LONG.  92-38-SS.  OH  WALK  LEADING  TO  HAGNOLIA  OIL  CO.  UHAGF,  1.1  NILES 
UPSTGEAM  FGOH  HIGHUAY  U  8GI0GE.  <STA.  70S2S16.} 

SAGE.  AUTOMATIC  GECOGOEG  AND  STAFF. 

GENEGAL  IHFOGMATIOH.  GAGE  HEAD  AND  MAINTAINED  GY  U.S.  GEOLOGICAL  SUGVEY  SINCE  JAN.  1965.  PGIOG  TO  1985 
GAGE  GEAD  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  AGMY  COGPS  OF  EN6INEEGS.  PGIOG  TO  1965  GAGE  ZEGO  UAS  AT  H.L.G. 

REOOGOS  AVAILABLE.  INTEGNITTENTLY,  1952  TO  1955.  DAILY.  NAG.  30,  1956,  TO  DATE. 

EXTGEMES.  HIGHEST,  8.5  FEET  ON  MAT  20,  1960.  LOUEST,  0.83  FOOT  ON  JUNE  17,  1963.  EXTGEMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PGESENT  DATUM. 


THE  TOTAL  NUMBEG  OF  DAYS  FOG  THE  YEAG  UAS  277 
THE  MEAN  STAGE  FOG  THE  YEAG  UAS  3.61. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.86  AT  9:00  A.M.  ON  MAY  17. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.48  ON  OCT  16. 
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OAILY  STAGE  fOI  1991 

NEMCMTAU  SIVCR  AT  UkCASSIME  REFUGE  (LA.) 


LOCATION.  UT.  30-00-09,  LONG.  92-46-52.  ON  DOCK  AT  LACASSIME  UILOLIFE  REFUGE  HEADQUARTERS. 
(STA.  7060016.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILASLE.  JUNE  25.  1947  TO  DATE.  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  HOV.  04,  1985.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  0.47  FOOT  ON  JUNE  10.  AMO  LATER  OATES  IN  1951. 

OAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FER  NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.79 

4.07  3.64 

2.85 

4.19 

4.76 

3.75 

2.73 

3.11 

3.07 

3.36 

3.24 

2 

2.89 

4.06  3.83 

2.88 

4.22 

4.70 

3.70 

2.76 

3.16 

2.97 

3.41 

3.43 

3 

3.03 

4.00  3.63 

2.95 

4.36 

3.66 

2.79 

3.28 

3.01 

3.30 

3.28 

4 

3.14 

3.92  3.64 

2.93 

4.29 

3.62 

2.77 

3.37 

3.06 

3.28 

3.20 

5 

3.30 

4.14  3.71 

2.86 

4.28 

3.58 

2.76 

3.46 

3.00 

3.39 

3.34 

6 

3.39 

4.16  3.64 

2.94 

4.01 

4.16 

3.68 

2.72 

3.57 

2.77 

3.37 

3.36 

7 

3.37 

4.11  3.52 

2.95 

4.00 

4.17 

3.80 

2.73 

3.63 

2.81 

3.44 

3.38 

8 

3.36 

4.07  3.32 

2.94 

4.26 

4.20 

3.95 

2.76 

3.67 

2.83 

3.24 

3.33 

9 

3.33 

4.02  3.19 

2.93 

4.54 

4.18 

3.93 

2.73 

3.68 

2.83 

3.17 

3.36 

10 

3.68 

3.89  3.14 

2.80 

4.74 

4.33 

3.94 

2.70 

3.71 

2.77 

3.21 

3.28 

11 

4.30 

3.95  3.19 

3.07 

4.87 

4.33 

3.89 

2.75 

3.58 

2.74 

3.12 

3.28 

12 

4.43 

3.80  3.19 

3.31 

4.91 

4.41 

3.82 

2.90 

3.67 

2.77 

3.06 

3.32 

13 

4.62 

3.80  3.09 

3.48 

4.97 

4.39 

3.74 

2.92 

3.65 

2.75 

3.04 

3.39 

14 

4.77 

3.64  2.95 

3.48 

4.98 

4.39 

3.60 

3.01 

3.63 

2.75 

3.04 

3.26 

15 

5.01 

3.32  2.86 

3.54 

5.23 

4.37 

3.49 

3.06 

3.62 

2.63 

3.04 

3.20 

16 

4.85 

3.32  3.02 

3.71 

5.28 

4.25 

3.43 

3.08 

3.55 

2.64 

3.05 

3.29 

17 

4.77 

3.47  3.20 

3.84 

5.36 

4.14 

3.33 

3.11 

3.52 

2.66 

3.13 

3.33 

18 

4.66 

3.48  3.13 

3.96 

5.32 

4.09 

3.29 

3.07 

3.46 

2.65 

3.21 

3.40 

19 

4.75 

3.53  3.14 

4.03 

5.28 

4.06 

3.24 

3.04 

3.35 

2.61 

3.26 

3.53 

20 

4.77 

3.31  3.20 

3.92 

5.32 

3.97 

3.25 

3.03 

3.20 

2.55 

3.35 

3.73 

21 

4.50 

3.48  3.22 

3.90 

5.23 

3.94 

3.20 

2.99 

3.20 

2.56 

3.34 

3.68 

22 

4.45 

3.72  3.30 

3.93 

5.16 

3.89 

3.19 

2.96 

3.24 

2.60 

3.42 

3.70 

23 

4.43 

3.66  3.21 

3.79 

5.04 

3.84 

3.18 

2.92 

3.25 

2.63 

3.21 

3.60 

24 

4.30 

3.74  3.12 

3.77 

5.00 

3,76 

3.12 

2.88 

3.35 

2.70 

3.16 

3.42 

25 

4.33 

3.76  3.13 

3.74 

5.00 

3.78 

3.05 

2.84 

3.16 

2.72 

3.19 

3.35 

26 

4.32 

3.59  3.23 

3.87 

4.93 

3.74 

3.02 

2.82 

3.15 

2.72 

3.22 

3.32 

27 

4.26 

3.64  3.27 

4.08 

4.80 

3.72 

3.01 

2.85 

3.16 

2.76 

3.27 

3.18 

28 

4.25 

3.64  3.22 

4.18 

4.79 

3.79 

2.95 

2.80 

3.10 

2.85 

3.23 

3.15 

29 

4.20 

.  3.07 

4.18 

4.77 

3.86 

2.81 

2.80 

3.09 

2.91 

3.17 

3.06 

30 

4.21 

.  2.87 

4.16 

4.75 

3.82 

2.77 

2.76 

3.09 

3.26 

3.21 

3.08 

THE  I 

FOLLOUING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.08 

3.76  3.25 

3.50 

4.80 

4.11 

3.41 

2.87 

5.39 

2.81 

3.23 

3.34 

NAX 

5.01 

4.16  3.83 

4.18 

5.36 

4.76 

3.95 

3.11 

3.71 

3.50 

3.44 

3.73 

NIN 

2.79 

3.31  2.82 

2.80 

4.00 

3.72 

2.77 

2.70 

3.09 

2.55 

3.04 

3.05 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

27 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  HAS  362 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  3.54. 


HIGHEST  STAGE  HAS  5.40  AT  5:00  P.M.  ON  NAY  19. 


LOUEST  STAGE  HAS  2.52  ON  OCT  20. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

NERNENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POIHT  COHTRa  STRUCTURE  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  UT.  29-51-4S.  LONG.  92-51-00.  ON  LOCK  UALL  AT  NORTHUEST  END  OF  STRUCTURE.  (STA.  7067517.) 
GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILAU.E.  APR.  27,  1951  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGICST,  8.3  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LCUEST,  NINUS  0.80  FOOT  ON 
MC.  26,  1975. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G.  (1951  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.52 

3.89 

3.05 

2.63 

3.92 

4.41 

3.45 

2.62 

2.92 

2.91 

3.09 

2.88 

2 

2.70 

3.82 

3.40 

2.65 

4.01 

4.32 

3.40 

2.60 

3.00 

2.81 

3.18 

2.90 

3 

2.85 

3.69 

3.32 

2.70 

3.91 

4.22 

3.36 

2.59 

3.19 

2.84 

3.19 

3.00 

4 

3.06 

3.61 

3.20 

2.70 

3.91 

4.12 

3.22 

2.62 

3.20 

2.86 

3.19 

3.01 

5 

3.06 

3.70 

3.26 

2.66 

3.80 

3.99 

3.30 

2.62 

3.29 

2.84 

3.20 

3.00 

6 

3.05 

3.78 

3.19 

2.65 

3.80 

3.91 

3.33 

2.71 

3.30 

2.99 

3.06 

3.00 

7 

3.10 

3.73 

3.20 

2.64 

3.80 

4.02 

3.42 

2.70 

3.38 

2.80 

3.09 

2.92 

8 

3.10 

3.70 

3.15 

2.55 

4.01 

4.10 

3.60 

2.72 

3.40 

2.74 

3.04 

2.97 

9 

3.10 

3.62 

3.00 

2.56 

4.15 

4.11 

3.69 

2.69 

3.48 

2.74 

2.98 

2.95 

10 

3.29 

3.49 

3.00 

2.71 

4.33 

4.05 

3.70 

2.65 

3.50 

2.68 

2.91 

3.05 

11 

3.79 

3.49 

2.80 

2.85 

4.39 

4.10 

3.62 

2.70 

3.51 

2.52 

2.82 

2.99 

17 

3.90 

3.36 

2.80 

2.90 

4.45 

4.15 

3.59 

2.82 

3.45 

2.50 

2.80 

2.99 

13 

4.10 

3.28 

2.71 

3.00 

4.45 

4.18 

3.51 

2.84 

3.43 

2.55 

2.77 

2.98 

14 

4.10 

3.20 

2.71 

2.94 

4.49 

4.12 

3.40 

2.80 

3.40 

2.50 

2.80 

3.05 

15 

4.30 

3.09 

2.91 

3.35 

4.70 

4.10 

3.25 

2.99 

3.40 

2.48 

2.80 

3.11 

16 

4.30 

3.08 

2.95 

3.40 

4.79 

4.00 

3.20 

3.00 

3.30 

2.59 

2.78 

3.00 

17 

4.28 

3.02 

3.00 

3.50 

4.87 

3.90 

3.14 

2.99 

3.30 

2.50 

2.85 

3.00 

18 

4.65 

3.05 

2.95 

3.50 

4.90 

3.80 

3.03 

2.95 

3.24 

2.50 

2.90 

3.02 

19 

4.31 

3.10 

2.95 

3.60 

4.95 

3.80 

3.02 

2.92 

3.40 

2.47 

2.91 

3.20 

20 

4.30 

3.30 

2.99 

3.61 

5.00 

3.70 

3.00 

2.92 

3.29 

2.42 

2.99 

3.48 

21 

4.39 

3.39 

3.00 

3.62 

4.90 

3.61 

3.07 

2.89 

3.11 

2.40 

3.00 

3.37 

7? 

4.10 

3.09 

3.00 

3.55 

4.80 

3.51 

2.95 

2.87 

3.04 

2.41 

2.99 

3.30 

23 

4.10 

3.30 

2.93 

3.50 

4.72 

3.50 

3.10 

2.81 

3.00 

2.40 

2.97 

3.29 

4.20 

3.30 

2.80 

3.41 

4.84 

3.49 

2.95 

2.78 

3.05 

2.54 

2.80 

3.15 

25 

4.01 

3.20 

2.70 

3.37 

4.81 

3.45 

2.90 

2.73 

3.07 

2.55 

2.90 

3.12 

76 

3.95 

3.29 

2.79 

3.33 

4.71 

3.41 

2.85 

2.70 

2.90 

2.55 

2.99 

3.19 

77 

3.91 

3.15 

2.82 

3.40 

4.63 

3.40 

2.84 

2.69 

3.01 

2.55 

3.02 

3.06 

28 

3.95 

3.21 

2.82 

3.50 

4.54 

3.50 

2.79 

2.70 

2.94 

2.50 

2.95 

2.84 

79 

3.90  ' 

2.75 

3.70 

4.49 

3.59 

2.70 

2.68 

2.98 

2.65 

2.89 

2.79 

30 

3.91  • 

2.87 

4.01 

4.45 

3.53 

2.63 

2.60 

2.90 

3.07 

2.88 

2.80 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

HEAR 

3.75 

3.39 

2.96 

3.15 

4.45 

3.87 

3.18 

2.76 

3.21 

2.65 

2.96 

3.04 

MAX 

4.65 

3.89 

3.40 

4.01 

5.00 

4.41 

3.70 

3.00 

3.51 

3,21 

3.20 

3.48 

NIN 

2.52 

3.02 

2.70 

2.55 

3.80 

3.40 

2.63 

2.59 

2.90 

2.40 

2.77 

2.79 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DAILY  STAGE  KM  1991 

MEEHEHTAU  IIVER  AT  CATFISN  POINT  CONTUl  STRUCTURE  (U.)  (SOUTH  AUTO.) 

LOCATION.  UT.  29-51-46,  LONG.  92-51-01.  ON  LOCXUALL  AT  SOUTMCST  END  OF  STRUCTURE. 

(STA.  7075017.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  JUNE  15,  1949  TO  DATE.  SURTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  B.3  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOUEST,  MINUS  1.70  FEET  ON 
DEC.  23,  1909. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

M.L.G. 

(1951  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.30 

3.B0 

3.30 

2.B0 

3.B7 

4.29 

3.35 

2.B4 

3.70 

3.28 

2.97 

2 

2.5B 

3.72 

3.46 

2.05 

3.96 

4.20 

3.35 

2.90 

3.40 

3.71 

3.04 

3 

2.69 

3.60 

3.22 

3.25 

3.B0 

4.10 

3.33 

3.04 

3.52 

3.19 

3.01 

4 

2.97 

3.52 

3.10 

3.25 

3.05 

3.91 

3.20 

2.94 

3.83 

3.21 

2.97 

5 

2.99 

3.64 

3.17 

2.B8 

3.74 

3.79 

3.26 

2.74 

4.10 

2.90 

2.88 

6 

2.92 

3.63 

3.10 

2.60 

3.67 

3.74 

3.29 

2.64 

3.60 

2.78 

2.80 

7 

2.90 

3.60 

2.99 

2.51 

3.63 

3.BB 

3.39 

3.20 

3.52 

3.19 

2.83 

B 

2.93 

3.59 

2.B6 

2.30 

3.09 

4.02 

3.49 

3.09 

3.38 

3.51 

2.64 

9 

2.96 

3.51 

2.72 

2.47 

4.00 

4.22 

3.56 

3.10 

3.19 

2.88 

2.78 

10 

3.1B 

3.39 

2.65 

2.45 

4.25 

4.65 

3.6B 

3.19 

3.30 

2.81 

2.72 

11 

3.64 

3.30 

2.55 

2.7B 

4.30 

4.39 

3.74 

3.01 

3.47 

2.57 

2.65 

12 

3.70 

3.14 

2.52 

3.12 

4.34 

4.20 

3.62 

3.20 

3.60 

2.51 

2.63 

13 

3.09 

3.12 

2.55 

3.51 

4.39 

4.32 

3.50 

2.77 

3.46 

2.50 

2.63 

14 

3.99 

3.0B 

2.60 

4.07 

4.42 

4.22 

3.37 

3.05 

3.41 

2.70 

2.74 

15 

4.20 

2.94 

2.7B 

3.75 

4.B4 

4.01 

3.20 

3.20 

3.45 

2.39 

2.74 

16 

4.12 

2.94 

3.17 

3.B1 

4.74 

3.91 

3. OB 

2.91 

3.42 

2.49 

2.66 

17 

4.12 

2.90 

3.41 

3.09 

4.69 

3.70 

3.02 

2.94 

3.21 

2.68 

2.79 

IB 

4.42 

3.11 

3.20 

3.09 

4.70 

3.63 

2.94 

2.67 

3.20 

2.42 

2.80 

19 

4.25 

3.52 

3.42 

3.51 

4.77 

3.65 

2.94 

2.B1 

3.35 

2.33 

2.78 

20 

4.22 

3.16 

3.53 

3.42 

4.B4 

3.57 

2.92 

2.86 

3.20 

2.41 

2.78 

21 

4.12 

3.23 

3.27 

3.45 

4.B0 

3.49 

3.01 

2.B0 

3.04 

2.50 

2.79 

22 

4.06 

2.99 

3.40 

3.40 

4.01 

3.46 

3.45 

2.81 

2.92 

2.53 

2.73 

23 

4.10 

3.12 

^BO 

3.39 

4.B1 

3.40 

3.2B 

3.35 

2.90 

2.58 

2.65 

24 

4.02 

3.13 

2.50 

3.39 

4.69 

3.3B 

3.14 

2.90 

3.05 

2.99 

2.69 

25 

4.13 

3.12 

2.45 

3.50 

4.6B 

3.43 

3.2B 

2.90 

2.75 

3.00 

2.80 

26 

4.21 

3.10 

2.61 

4.20 

4.5B 

3.3B 

3.27 

2.85 

2.72 

3.09 

2.92 

27 

4.24 

3.01 

2.50 

4.60 

4.50 

3.67 

3.11 

3.15 

2.93 

3.30 

3.01 

2B 

3.7B 

3.10 

2.70 

4.15 

4.44 

3.45 

3.07 

2.65 

3.05 

4.20 

2.94 

29 

5-2 

2.55 

4.30 

4.41 

3.4B 

2.B6 

3.05 

3.50 

4.05 

2.90 

30 

31 

3.75 

3.79 

2.67 

2.62 

3.95 

4.34 

4.40 

3.52 

2.90 

2.99 

3.12 
3.85  -- 

3.33 

3.82 

3.82 

2.87 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3.64 

3.29 

2.92 

3.38 

4.36 

3.84 

3.24 

2.99 

3.32 

2.96 

2.80 

2.95 

MAX 

4.42 

3.80 

3.53 

4.60 

4.84 

4.65 

3.74 

3.85 

4.10 

4.20 

3.04 

3.40 

MIN 

2.30 

2.94 

2.45 

2.30 

3.63 

3.38 

2.86 

2.64 

2.72 

2.33 

2.63 

2.12 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
TK  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.31. 


HIGHEST  STAGE  WAS  5.05  AT  7:00  A.M.  ON  HAY  15. 


LOUEST  STAGE  UAS  1.14  OH  AUG  B. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

NERHENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POIHT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  STAFF) 

LOCATION.  UT.  29-51-A6.  LONG.  92-51-01.  ON  BOATHOUSE  AT  HORTHUEST  END  OF  STRUCTURE. 

(STA.  7002517.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  27,  1951  TO  DATE. 

EXTjmS.  HIGHEST,  8.30  FEET  (FROM  HIGHUATER  HARK)  ON  JON.  27,  1957.  LOUEST,  NIHUS  1.70  FEET  ON 
DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  H. 

L.G. 

(1951  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.A5 

3.80 

3.90 

3.00 

3.85 

4.30 

3.35 

2.85 

3.70 

3.15 

3.05 

1 

2.ra 

3.70 

3.45 

2.80 

3.85 

4.20 

3.35 

2.95 

3.40 

3.85 

2.95 

3 

2.75 

3.60 

3.20 

3.00 

3.90 

4.05 

3.30 

3.00 

3.70 

3.30 

2.95 

4 

2.90 

3.50 

3.10 

2.90 

3.80 

3.95 

3.20 

2.90 

3.90 

3.30 

2.95 

5 

3.00 

3.65 

3.15 

2.60 

3.70 

3.80 

3.20 

3.00 

4.00 

3.20 

3.00 

6 

2.95 

3.60 

3.05 

2.55 

3.70 

3.75 

3.25 

3.00 

3.90 

2.80 

2.95 

7 

2.95 

3.60 

2.90 

2.45 

3.60 

3.85 

3.35 

3.30 

3.90 

3.20 

2.95 

8 

2.95 

3.60 

3.00 

2.4^ 

3.90 

4.00 

3.50 

3.50 

3.60 

3.45 

2.80 

9 

2.90 

3.50 

2.75 

2.50 

4.00 

4.15 

3.60 

3.40 

3.45 

3.20 

2.80 

10 

3.20 

3.40 

2.60 

2.50 

4.30 

4.75 

3.90 

3.25 

3.80 

2.95 

2.80 

11 

3.70 

3.35 

2.55 

2.80 

4.20 

4.40 

3.90 

2.75 

3.55 

2.80 

2.70 

12 

3.70 

3.20 

2.65 

2.60 

4.25 

4.45 

3.75 

3.15 

3.75 

2.85 

2.65 

13 

3.90 

3.20 

2.60 

3.65 

4.40 

4.10 

3.50 

2.75 

3.60 

2.65 

2.65 

14 

4.00 

3.10 

2.60 

4.10 

4.40 

4.00 

3.35 

2.80 

3.45 

2.70 

2.70 

15 

A.25 

3.00 

2.80 

3.50 

5.00 

4.00 

3.10 

3.20 

3.65 

2.40 

2.70 

16 

4.10 

3.00 

3.30 

3.70 

4.65 

3.85 

3.00 

2.90 

3.50 

2.50 

2.65 

17 

4.15 

3.40 

4.20 

3.40 

4.65 

3.75 

2.95 

3.15 

3.20 

2.80 

2.70 

18 

4.40 

3.15 

3.20 

3.50 

4.70 

3.60 

2.95 

2.85 

3.40 

2.75 

2.85 

19 

4.30 

3.50 

3.40 

3.35 

4.75 

3.65 

2.90 

2.85 

3.40 

2.40 

2.80 

20 

4.25 

3.10 

3.40 

3.45 

4.85 

3.60 

2.95 

2.95 

3.20 

2.50 

2.90 

21 

4.15 

3.15 

2.85 

3.45 

4.80 

3.50 

3.10 

3.00 

3.15 

2.50 

2.80 

22 

3.^ 

2.90 

2.90 

3.40 

4.90 

3.45 

3.45 

2.95 

3.40 

2.70 

2.90 

23 

4.05 

3.10 

2.40 

3.40 

4.85 

3.45 

3.50 

3.20 

3.35 

2.70 

2.85 

24 

4.05 

3.15 

2.50 

3.40 

4.70 

3.40 

3.35 

3.20 

3.35 

3.50 

2.75 

25 

3.90 

3.15 

2.50 

3.55 

4.65 

3.55 

3.30 

2.90 

2.80 

3.55 

2.80 

26 

3.80 

3.10 

2.50 

4.10 

4.55 

3.35 

3.40 

2.90 

3.30 

3.60 

2.90 

27 

3.80 

3.05 

2.80 

4.60 

4.50 

3.50 

3.20 

3.00 

3.00 

3.95 

2.95 

28 

3.80 

3.10 

2.80 

4.60 

4.40 

3.45 

3.25 

2.95 

3.10 

4.10 

2.85 

29 

3.75  • 

3.60 

4.30 

4.35 

3.50 

2.70 

3.20 

3.60 

4.00 

2.80 

30 

3.80  - 

2.^ 

3.95 

4.25 

3.45 

2.80 

3.20 

3.45 

3.85 

2.75 

31 

3.80  - 

2.80  - 

4.35  ■ 

2.60 

3.80  - 

3.85 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

HEAR 

3.62 

3.31 

2.97 

3.32 

4.35 

3.83 

3.26 

3.06 

3.48 

3.13 

2.83 

HAX 

4.40 

3.80 

4.20 

4.60 

5.00 

4.75 

3.90 

3.80 

4.00 

4.10 

3.05 

HIH 

2.45 

2.90 

2.40 

2.40 

3.60 

3.35 

2.60 

2.75 

2.80 

2.40 

2.65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  NAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.3A. 
HIGHEST  STAGE  UAS  5.00  OH  HAY  15. 


LOUEST  STAGE  UAS  2.25  ON  DEC  3. 
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DAILY  STAGE  FO*  1991 
MERMEMTAU  RIVER  AT  GRAMD  CMENIERE,  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  29-46-08,  LONG.  92-59-24.  OH  NIGMMY  82  BRIDGE.  (STA.  7090017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  15.  1943  TO  JULY  12,  1954.  AND  APR.  13,  1956  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE 
2W0  REPOmO  PRiS  TO  ifcirWESEMT  ZERO* IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.0  FEET  (CAUSED  BY  HURRICAME)  OH  JUME  27,  1957,  LOUEST,  NIMUS  2.39  FEET  OH 
FEB.  28,  1964. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M.L 

.G. 

<1951  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.75 

1.78 

1.75 

2.88 

3.97 

4.10 

3.30 

2.54 

3.10 

3.35 

1.80 

2 

i.60 

2.31 

1.99 

3.25 

4.00 

4.26 

3.57 

2.74 

3.45 

3.65 

2.22 

3 

i.4S 

2.42 

0.82 

3.10 

4.12 

3.80 

3.12 

2.72 

3.72 

3.66 

1 .62 

4 

2.06 

2.70 

1.89 

3.19 

4.36 

3.23 

3.38 

2.75 

4.05 

3.62 

1.46 

5 

3.14 

3.35 

2.51 

3.41 

4.19 

3.15 

3.40 

3.09 

4.24 

2.81 

1.55 

6 

2.96 

3.07 

2.37 

3.10 

3.10 

3.20 

3.40 

3.15 

3.81 

2.65 

1.40 

7 

2.21 

2.93 

2.68 

4.06 

3.59 

3.65 

3.30 

3.15 

3.04 

2.25 

1.60 

8 

2.30 

3.16 

3.35 

3.35 

3.72 

4.05 

3.80 

2.99 

2.60 

2.34 

0.80 

9 

2.08 

3.08 

3.14 

3.41 

3.63 

4.62 

3.28 

2.83 

2.24 

1.79 

1.50 

10 

2.62 

3.09 

3.18 

2.61 

3.89 

4.27 

3.56 

2.54 

2.59 

1.36 

1.50 

11 

2.55 

3.05 

3.46 

3.09 

3.54 

4.13 

3.08 

2.22 

2.65 

1.10 

1.60 

12 

1.27 

3.06 

3.37 

3.25 

3.25 

4.10 

2.99 

1.75 

2.94 

1.26 

1.95 

13 

1.95 

2.89 

1.31 

3.50 

3.60 

3.85 

2.95 

2.44 

2.77 

1.61 

2.15 

14 

2.53 

2.69 

1.08 

3.80 

3.95 

4.00 

2.79 

2.55 

3.08 

1.95 

2.98 

IS 

3.45 

2.48 

1.85 

3.24 

4.28 

4.10 

2.64 

2.85 

3.U 

2.30 

2.95 

16 

1.90 

3.15 

3.37 

4.24 

4.68 

3.96 

2.65 

2.61 

3.44 

2.79 

2.51  F 

3.06 

17 

2.10 

2.90 

3.20 

3.80 

4.81 

3.30 

2.69 

2.76 

3.22 

2.89 

2.85 

2.55 

18 

3.31 

3.06 

2.50 

4.35 

4.93 

3.56 

2.73 

2.60 

3.27 

2.65 

2.68 

1.32 

19 

2.00 

3.07 

3.00 

4.02 

5.05 

3.38 

2.85 

2.63 

2.87 

2.14 

1.96 

1.65 

20 

2.75 

2.16 

3.80 

3.42 

4.65 

2.97 

3.02 

2.90 

2.79 

2.06 

1.35 

2.11 

21 

2.04 

2.75 

3.80 

4.15 

4.19 

2.98 

3.20 

2.93 

3.00 

2.02 

1.75 

22 

2.79 

1.86 

4.19 

4.29 

4.36 

2.90 

3.13 

2.87 

2.80 

1.85 

1.30 

23 

3.06 

1.45 

3.40 

3.49 

4.64 

2.85 

2.74 

2.71 

2.61 

1.64 

1.70 

24 

3.20 

2.15 

3.35 

3.19 

4.55 

2.94 

3.15 

2.55 

2.40 

2.19 

1.30 

25 

3.52 

2.04 

3.60 

3.45 

4.00 

3.04 

2.95 

2.55 

1.75 

2.12 

2.10 

26 

3.32 

1.30 

3.68 

3.50 

4.05 

3.05 

2.77 

2.49 

1.61 

2.40 

2.40 

27 

4.00 

1.65 

3.50 

4.22 

3.94 

3.17 

2.75 

2.81 

1.60 

3.02 

2.91 

28 

4.15 

1.96 

3.87 

4.25 

4.06 

3.25 

2.66 

2.38 

2.10 

3.45 

2.40 

29 

1.60 

2.45 

3.50 

3.90 

3.79 

2.10 

2.44 

2,66 

3.64 

2.20 

30 

i.tf 

2.84 

3.60 

4.08 

3.38 

1.94 

2.42 

3.05 

4.21 

1.91 

31 

0.97 

2.57 

4.42 

2.16 

2.85  - 

3.90 

1.10 

THE  FOLLOUIHG  REFER  OMLT  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.43 

2.56 

2.83 

3.56 

4.11 

3.57 

2.97 

2.67 

2.90 

2.54 

1.92 

1.98 

P1AX 

4.15 

3.35 

4.19 

4.35 

5.05 

4.62 

3.80 

3.15 

4.24 

4.21 

2.98 

3.06 

MIN 

0.75 

1.30 

0.82 

2.61 

3.10 

2.85 

1.94 

1.75 

1.60 

1.10 

0.80 

1.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

20 

16 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  340 
F»HOT  AT  STATED  TIME  _ 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.90. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.25  AT  5:00  A.M.  ON  MAY  15  AND  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.40  ON  FEB  IS. 


MILT  STMC  FOI  1991 
CALCASIEU  RIVES  NEAR  OttSLIN.  U. 

LOCATION.  UT.  30-S8-2V  LONG.  92-4S-S0.  ON  NIGNUAY  26  RRIOGE.  THREE  MILES  NCtTHUEST  OF 
OSCRLIH,  lA.  (STA.  7305016.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  NAIHTAIHEO  RT  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  753 
SGUARE  NILES. 

RECORDS  AVAILADLE.  STAGE.  AUG.  1922  TO  JAN.  1925.  AND  SEP.  193S  TO  MTE.  STAGES  ARE  PUGLISNED  SY 
CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946.  MILY  OISCNARtf  IS  COMPUTED  AND  PURLISNED  RY  U.S.  GEaOGICAL 
SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.53  FEET  OH  MAT  19,  1953.  LOUEST,  1.10  FEET  CM  OCT.  26,  1908. 


MEAN  MILT  STAGE  IN  FEET 


GAGE  EERO,  39.43  FEET,  HGW 


MY 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

5.29 

9.41 

14.31 

7.79 

10.92 

9.40 

10.96 

3.55 

5.36 

3.80 

12.91 

2 

6.86 

9.07 

13.47 

9.01 

10.36 

9.36 

10.28 

3.54 

4.52 

3.74 

10.93 

3 

12.24 

8.76 

13.65 

9.67 

12.64 

9.13 

9.52 

3.59 

4.37 

3.61 

8.54 

4 

13.28 

8.27 

15.09 

9.80 

15.07 

8.23 

9.06 

3.66 

4.36 

3.52 

7.13 

5 

12.61 

7.88 

14.41 

9.50 

15.34 

7.55 

10.16 

3.64 

4.57 

3.43 

6.80 

6 

11.55 

7.82 

12.93 

8.93 

15.67 

7.44 

10.22 

3.52 

5.89 

3.35 

6.91 

7 

10.58 

7.61 

11.75 

8.07 

15.67 

8.36 

10.84 

3.U 

6.63 

3.28 

7.12 

8 

10.49 

7.60 

11.09 

6.67 

16.48 

8.77 

11.66 

3.41 

6.50 

3.22 

7.36 

9 

10.76 

10.93 

S.4C 

18.60 

7.53 

11.76 

3.40 

6.03 

3.17 

7.45 

10 

12.52 

11.03 

5.12 

.3.76 

6.22 

10.95 

3.78 

6.12 

3.13 

6.89 

11 

15.43 

10.71 

6.29 

18.25 

7.56 

10.35 

4.37 

6.36 

3.10 

5.78 

1? 

16.12 

9.90 

9.48 

17.56 

9.84 

9.87 

6.76 

6.48 

3.07 

4.76 

13 

16.09 

7.46 

8.67 

10.75 

17.05 

11.34 

9.79 

7.52 

6.39 

3.04 

4.19 

14 

15.23 

8.38 

7.12 

12.48 

16.67 

10.77 

9.73 

7.34 

6.14 

3.01 

3.90 

15 

13.77 

9.14 

5.83 

16.53 

16.28 

8.32 

9.28 

6.70 

5.84 

2.98 

3.73 

16 

13.90 

9.12 

5.04 

17.69 

15.96 

6.38 

8.93 

7.01 

5.45 

2.94 

3.62 

17 

15.27 

8.08 

4.80 

17.59 

15.17 

5.92 

7.83 

7.68 

4.92 

2.91 

3.53 

18 

15.38 

6.56 

4.88 

17.04 

14.03 

5.93 

6.40 

7.96 

4.48 

2.88 

3.49 

19 

15.43 

5.80 

4.91 

16.46 

13.40 

6.25 

5.22 

8.08 

4.20 

2.86 

3.49 

20 

15.11 

7.11 

4.82 

15.86 

12.56 

6.54 

4.62 

8.22 

4.01 

2.84 

4.42 

21 

14.65 

9.76 

4.74 

14.97 

11.52 

6.02 

4.36 

8.57 

4.10 

2.82 

6.52 

22 

14.00 

13.37 

4.79 

13.82 

10.36 

5.38 

4.20 

8.90 

3.97 

2.80 

7.80 

23 

13.16 

14.18 

4.87 

12.79 

9.39 

5.62 

4.06 

9.08 

3.77 

2.80 

7.89 

24 

12.76 

13.91 

4.86 

12.10 

9.14 

7.28 

3.98 

9.22 

3.70 

2.87 

7.48 

25 

13.25 

12.87 

4.74 

11.49 

9.33 

8.34 

3.93 

9.13 

4.39 

2.79 

6.78 

26 

13.11 

12.13 

4.53 

10.72 

9.70 

9.72 

3.87 

8.63 

4.72 

2.78 

6.65 

27 

12.43 

13.50 

4.27 

9.89 

9.22 

10.02 

3.78 

7.68 

3.87 

2.81 

6.93 

28 

11.80 

14.67 

4.04 

9.46 

8.79 

10.32 

3.69 

6.60 

3.69 

2.83 

7.35 

29 

11.22 

4.06 

10.25 

8.50 

10.98 

3.63 

5.61 

3.61 

3.65 

7.78 

30 

10.61 

5.62 

11.32 

8.31 

11.37 

3.58 

4.73 

3.67 

12.08 

7.96 

31 

9.95 

6.93 

9.02 

3.55 

4.86 

15.13 

THE  FOLLOMING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TARLE  AROVE 


MEAN 

12.74 

9.69 

8.03 

11.23 

13.22 

8.20 

7.42 

6.13 

4.94 

3.78 

6.54 

11.48 

MAX 

16.12 

14.67 

15.09 

17.69 

18.76 

11.37 

11.76 

9.22 

6.63 

15.13 

12.91 

19.63 

NIN 

5.29 

5.80 

4.04 

5.12 

8.31 

5.38 

3.55 

3.40 

3.61 

2.78 

3.49 

5.51 

MYS 

31 

24 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMRER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  8.60. 
HIGHEST  STAGE  UAS  19.63  OH  DEC  15. 

LOUEST  STAGE  UAS  2.78  OH  OCT  26. 
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OAUT  *TMf  rai  1991 
MTOU  SCWCMt  HEM  fEMTOM.  U. 

LOCATIOH.  LAT.  30-33-15.  LONG.  92-54-10.  OH  U.  S.  NICNMY  105  MIDGE,  1.7  HUES  NGETNEAST  OF 
FENTOH,  U.  (STA.  TSiOOIO.) 

GAGE.  AUTOMATIC  EECQHKE  AND  UIEE-UEIGMT. 

RECQEOS  AVAIUGLE.  SEF.  20,  1950  TO  AM.  10,  1958,  OCT.  12  TO  18,  1900,  AND  JULY  25,  1902  TO 
DATE. 

EXTEEMES.  highest,  29.80  FEET  ON  NAY  17,  1980.  LOICST,  8.07  FEET  ON  NOV.  0  AND  LATEE  OATES  IN  1987. 
DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IH  FEET  GAGE  2EE0  IS  AT  HGW  (1970  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

AM 

NAY 

ABI 

JUL 

AUG  SEP 

WT 

NOV 

DEC 

1 

8.93 

12.49 

9.31 

9.30 

12.51 

15.11 

10.32 

9.04  16.65 

8.48 

22.07 

8.83 

2 

8.78 

10.71 

15.12 

9.33 

10.29 

12.49 

9.90 

9.03  12.70 

8.43 

17.01 

17.35 

3 

24.14 

9.93 

12.19 

9.00 

9.82 

10.74 

9.50 

9.02  10.87 

8.45 

12.47 

18.30 

4 

23.02 

9.57 

10.31 

9.48 

9.70 

9.83 

9.U 

9.01  12.14 

8.42 

10.54 

13.14 

5 

10.32 

10.77 

9.02 

9.72 

14.50 

9.U 

18.20 

8.71  10.58 

8.44 

9.76 

10.89 

0 

12.54 

14.38 

9.44 

9.U 

17.30 

10.65 

16.08 

11.19  18.33 

8.44 

9.34 

10.07 

7 

15.02 

11.47 

9.28 

9.43 

12.34 

9.86 

14.59 

9.52  16.04 

8.57 

9.23 

9.61 

8 

13.48 

10.31 

9.12 

9.50 

21.72 

9.49 

16.79 

9.46  12.40 

8.49 

9.27 

9.35 

9 

11.U 

9.74 

9.24 

10.04 

24.80 

9.42 

15.00 

9.18  10.64 

8.43 

9.13 

9.22 

10 

22.83 

9.45 

9.07 

9.84 

24.20 

9.96 

13.11 

9.11  9.81 

8.41 

9.07 

10.95 

11 

20.07 

9.20 

8.89 

11.32 

19.55 

19.09 

11.U 

9.10  9.39 

8.42 

0.86 

9.87 

12 

20.25 

9.09 

8.89 

11.22 

13.55 

13.96 

10.52 

14.79  9.12 

8.39 

8.78 

9.49 

13 

25.04 

9.00 

8.94 

10.35 

11.23 

11.03 

9.82 

13.36  10.33 

8.36 

8.75 

9.37 

14 

19.52 

9.02 

9.45 

10.18 

10.00 

9.52 

11.34  9.47 

8.33 

8.92 

26.23 

15 

15.34 

8.80 

9.05 

24.55 

22.05 

9.43 

10.04  9.09 

8.30 

8.67 

25.89 

10 

15.20 

8.75 

8.73 

23.0.-^ 

24.04 

9.76 

9.83  8.85 

8.32 

24.45 

17 

12.29 

8.09 

12.40 

15. 7U 

20.15 

9.68 

9.22  9.58 

8.27  F 

8.59 

15.95 

18 

10.75 

8.70 

11.12 

12.21 

15.09 

9.84 

9.04 

8.28 

16.18 

12.35 

19 

21.70 

8.80 

9.08 

11.10 

12.20 

9.48 

8.86 

8.22 

13.54 

10.83 

20 

10.35 

8.99 

9.49 

11.12 

12.54 

9.40 

8.66 

8.21 

17.65 

9.79 

21 

12.34 

13.85 

9.39 

10.57 

12.70 

8.55 

8.18 

15.94 

9.67 

22 

10.57 

21.50 

9.43 

9.80 

11.04 

F 

9.45 

8.43 

8.15 

11.93 

9.26 

23 

10,02 

14.95 

9.47 

11.99 

10.05 

10.00 

8.36 

8.11 

10.40 

9.22 

24 

13.22 

11.16 

9.44 

10.02 

9.70 

9.62 

9.15 

8.36 

9.62 

9.26 

25 

15.00 

9.91 

9.30 

11.14 

9.39 

9.91 

8.37 

9.24 

9.14 

20 

12.05 

11.43 

9.40 

11.84 

11.37  F 

10.57 

F 

8.59  9.43 

8.38 

9.04 

8.94 

27 

10.60 

10.04 

10.06 

11.50 

9.96 

10.28 

F 

8.48  8.92 

8.33 

0.94 

8.90 

28 

10.23 

9.47 

9.90 

10.24 

9.47 

14.81 

9.74  8.84 

8.32 

8.87 

8.89 

29 

10.03 

10.19 

15.35 

9.55 

14.95 

8.99  8.72 

8.50 

8.77 

0.86 

30 

21.19 

10.09 

18.09 

10.90 

11.83 

8.79  8.64 

22.04 

8.73 

8.74 

31 

17.10 

10.06 

19.88  - 

. F 

9.05 

16.95  . 

23.90  - 

8.68 

THE  FOLLOUING  EEFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

15.76 

10.94 

9.88 

11.95 

14.44 

11.86 

11.25 

10.11 

10.39 

9.30 

11.01 

11.98 

MAX 

26.67 

21.50 

15.12 

24.55 

24.80 

19.09 

18.20 

16.95 

18.33 

23.90 

22.07 

26.23 

MIN 

8.78 

8.69 

8.73 

9.33 

9.39 

9.42 

9.05 

8.48 

8.36 

8.11 

8.59 

8.08 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

18 

24 

23 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  337 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOE  THE  YEAR  UAS  11.01. 

HIGHEST  STAGE  UAS  20.07  AT  8:00  A.H.  ON  JAN  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 


OAKY  STAGE  FOR  1991 
INOIAN  BAYOU  NEAR  LAKE  CHARLES,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-18-10,  LONG.  93-14-52.  ON  HIGHWAY  378  BRIDGE  APPROXIMATELY  THREE  NILES  WEST 
OF  MOSS  BLUFF,  LA.  (STA.  7348021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  FOR  RECORDS,  1946  TO  1982,  REFER  TO  GAGE  WEST  FORK  CALCASIEU  RIVER  NEAR 
LAKE  CHARLES,  LA. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  IS,  1983  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.07  FEET  ON  JUL.  2,  1989.  LOWEST,  MINUS  2.05  FEET  ON  FEB. 

28,  1984. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1968  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.72 

1.87 

2.90 

1.82 

2.34 

3.39 

1.89 

1.73 

2.46 

2.15 

2.20 

1.93 

2 

2.02 

1.94 

2.46 

1.89 

2.30 

3.20 

1.77 

1.81 

2.32 

2.27 

1.58 

1.96 

3 

3.12 

1.70 

1.63 

2.08 

2.37 

2.49 

1.85 

1.86 

2.39 

2.28 

1.40 

0.94 

4 

2.59 

1.44 

0.85 

2.11 

2.10 

2.11 

1.46 

1.81 

2.41 

2.30 

1.37 

1.27 

5 

2.39 

1.75 

1.13 

1.65 

2.43 

1.54 

1.67 

1.82 

2.63 

2.20 

1.84 

1.96 

6 

2.14 

1.28 

1.41 

1.71 

1.50 

1.70 

2.09 

1.83 

2.48 

1.41 

1.62 

2.27 

7 

1.52 

1.76 

0.85 

1.50 

1.65 

2.17 

2.43 

1.88 

2.64 

1.68 

1.75 

1.72 

8 

1.05 

1.79 

1.46 

2.15 

2.83 

3.01 

2.35 

1.87 

2.23 

2.01 

0.48 

1.88 

9 

1.32 

1.10 

1.30 

1.91 

3.52 

2.99 

2.38 

1.40 

2.40 

2.12 

0.90 

1.95 

10 

3.28 

1.30 

1.13 

1.54 

4.02 

3.40 

2.36 

1.82 

2.50 

1.95 

1.25 

1.26 

11 

5.25 

1.67 

1.45 

2.50 

4.30 

3.57 

2.31 

1.86 

2.54 

1.80 

0.96 

1.79 

12 

5.15 

1.63 

1.55 

3.14 

4.27 

3.39 

2.11 

1.98 

2.54 

1.84 

1.24 

1.61 

13 

4.21 

1.84 

2.18 

2.92 

4.00 

3.09 

1.94 

1.78 

2.47 

1.58 

1.06 

2.16 

14 

3.35 

1.27 

1.36 

2.95 

3.66 

2.90 

1.66 

1.65 

2.54 

1.65 

1.80 

3.77 

15 

3.75 

1.13 

1.59 

3.70 

3.86 

2.60 

1.35 

2.13 

2.57 

1.53 

1.80 

4.24 

16 

2.75 

1.13 

2.03 

3.68 

3.90 

2.34 

1.42 

1.79 

2.35 

1.48 

1.57 

4.79 

17 

2.54 

2.24 

2.73 

3.52 

4.00 

2.11 

1.64 

2.05 

2.17 

1.66 

1.93 

4.82 

18 

2.66 

2.14 

1.71 

3.13 

3.90 

1.52 

1.82 

1.90 

2.18 

1.70 

1.92 

4.18 

19 

3.51 

2.19 

1.90 

2.87 

3.U 

1.56 

1.75 

1.76 

2.00 

1.68 

2.26 

3.28 

20 

2.68 

1.19 

1.96 

2.60 

3.18 

1.71 

1.87 

1.83 

0.93 

1.62 

1.95 

3.37 

21 

1.66 

1.65 

1.91 

2.02 

2.90 

1.96 

1.85 

1.97 

1.75 

1.68 

0.62 

3.08 

22 

1.17 

2.44 

1.66 

2.32 

2.84 

2.13 

1.73 

1.78 

2.01 

1.78 

1.17 

2.10 

23 

1.49 

1.26 

1.37 

2.25 

3.45 

2.12 

1.93 

1.57 

2.06 

1.84 

1.00 

2.14 

24 

2.02 

2.12 

1.63 

2.21 

3.45 

2.00 

1.88 

1.90 

2.18 

2.12 

0.66 

1.46 

25 

1.58 

1.16 

1.84 

2.72 

3.24 

1.84 

1.88 

1.73 

1.34 

2.20 

1.62 

1.60 

76 

1.95 

0.74 

1.96 

2.68 

2.97 

1.74 

1.78 

1.94 

1.92 

2.23 

1.55 

1.54 

77 

2.10 

1.61 

2.30 

3.40 

2.65 

1.72 

1.71 

1.96 

2.00 

2.25 

1.81 

1.21 

78 

2.37 

1.94 

2.23 

3.06 

2.51 

2.02 

1.81 

1.82 

1.94 

2.39 

1.65 

0.85 

79 

2.24 

2.39 

2.90 

2.54 

1.78 

1.51 

1.87 

2.10 

2.51 

2.07 

0.43 

30 

2.56 

0.85 

2.40 

2.91 

1.75 

1.88 

1.85 

2.15 

3.15 

1.93 

0.90 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.50 

1.62 

1.73 

2.51 

3.10 

2.33 

1.88 

1.85 

2.21 

2.00 

1.50 

2.16 

MAX 

5.25 

2.44 

2.90 

3.70 

4.30 

3.57 

2.43 

2.26 

2.64 

3.15 

2.26 

4.82 

MIN 

1.05 

0.74 

0.85 

1.50 

1.50 

1.52 

1.35 

1.40 

0.93 

1.41 

0.48 

0.43 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.12. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.37  AT  9:30  A.M.  ON  JAN  11. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  0.34  ON  NOV  24. 
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OAILT  STAGE  FOB  1991 

CALCASIEU  GIVES  SALT  HATES  SASSIES  CHAIMEL  AT  LAKE  CHASLES,  LA.  (HAV.  E.) 

LOCATIOS.  LAT.  30-15-13,  LONG.  93-13-05.  IS  HAVIGATIOH  CMAHHEL  OH  EAST  SIDE  Of  STSUCTUSE. 
(STA.  7347221.) 

GAGE.  STAFF  TTK. 

SECOSOS  AVAILAtLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 


EXTSENES. 

HIGHEST,  9.40  FEET  ON 

JUL.  2  AND  3 

,  1989. 

LOHEST, 

MINUS  0.75 

FOOT 

ON  FEB.  3 

,  1970. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  2ES0 

IS  AT 

N.L.G. 

(1965  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAS 

APS 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.50 

2.60 

3.70 

2.50 

3.00 

3.60 

2.50 

2.50 

3.20 

2.95 

3.05 

2.70 

? 

2.80 

2.70 

3.20 

2.50 

2.80 

3.40 

2.35 

2.60 

3.15 

3.00 

2.40 

3 

3.25 

2.50 

2.35 

2.70 

3.00 

3.00 

2.40 

2.60 

3.25 

3.10 

2.20 

2.10 

4 

2.90 

2.25 

1.25 

2.70 

2.80 

2.70 

2.30 

2.55 

3.20 

3.10 

2.55 

1.50 

5 

2.90 

2.35 

1.90 

2.40 

3.20 

2.20 

2.40 

2.60 

3.45 

3.05 

2.50 

2.65 

6 

2.85 

2.10 

2.15 

2.40 

2.20 

2.35 

2.90 

2.65 

3.20 

2.30 

2.80 

2.95 

7 

2.30 

2.20 

1.50 

2.50 

2.40 

2.95 

3.05 

2.70 

3.40 

2.60 

3.00 

2.60 

8 

2.00 

2.70 

2.30 

2.95 

3.35 

3.80 

3.00 

2.70 

2.90 

2.75 

1.90 

2.70 

9 

2.20 

2.30 

2.30 

2.80 

3.90 

3.65 

3.00 

2.00 

3.10 

2.95 

1.70 

2.80 

10 

3.70 

2.30 

2.20 

2.40 

4.35 

3.80 

3.00 

2.60 

3.25 

2.75 

2.60 

2.00 

11 

4.45 

2.50 

2.30 

3.30 

4.60 

4.05 

2.80 

2.80 

3.30 

2.60 

2.30 

2.65 

12 

4.15 

2.55 

2.15 

3.80 

4.70 

3.70 

2.70 

2.80 

3.30 

2.60 

2.35 

2.50 

13 

3.90 

2.80 

2.70 

3.60 

4.55 

3.30 

2.70 

2.30 

3.25 

2.40 

2.20 

2.60 

14 

3.70 

2.30 

2.10 

3.60 

4.10 

2.90 

2.00 

2.30 

3.40 

2.45 

2.60 

3.10 

15 

4.35 

2.00 

2.40 

3.60 

4.20 

2.80 

2.00 

2.90 

3.35 

2.40 

2.70 

3.15 

16 

3.00 

1.90 

2.70 

3.60 

4.30 

2.50 

2.10 

2.70 

3.15 

2.40 

2.40 

4.00 

17 

3.00 

3.00 

3.55 

3.50 

4.00 

2.30 

2.30 

2.90 

3.00 

2.50 

2.60 

4.80 

18 

3.35 

2.70 

2.50 

3.35 

3.90 

2.40 

2.55 

2.85 

3.00 

2.50 

3.25 

4.50 

19 

4.00 

2.85 

2.60 

3.45 

3.70 

2.35 

2.50 

2.55 

2.75 

2.45 

2.95 

3.95 

20 

2.90 

1.90 

2.70 

3.00 

3.70 

2.70 

2.70 

2.45 

1.70 

2.45 

3.00 

4.40 

21 

2.10 

2.00 

2.55 

2.60 

3.50 

2.80 

2.60 

2.70 

2.50 

2.45 

2.25 

4.30 

22 

1.95 

2.80 

2.40 

2.80 

3.60 

2.85 

2.30 

2.70 

2.85 

2.50 

2.85 

3.30 

23 

2.20 

1.80 

2.15 

2.95 

4.20 

2.85 

2.75 

2.30 

2.85 

2.70 

2.80 

3.40 

24 

2.65 

2.60 

2.20 

3.00 

4.30 

2.75 

2.75 

2.70 

2.90 

2.90 

1.80 

2.20 

25 

2.20 

2.25 

2.60 

3.55 

3.80 

2.50 

2.80 

2.40 

2.30 

3.05 

2.50 

2.35 

26 

2.70 

2.50 

2.60 

3.40 

3.55 

2.40 

2.50 

2.65 

2.80 

3.00 

2.70 

2.30 

27 

2.70 

2.75 

5.10 

4.20 

3.20 

2.20 

2.45 

2.80 

2.70 

3.00 

2.90 

2.05 

28 

2.90 

2.95 

3.00 

3.75 

3.10 

2.40 

2.50 

2.60 

2.70 

3.10 

2.50 

1.90 

29 

3.00  " 

3.15 

3.60 

3.00 

2.65 

2.40 

2.65 

2.90 

3.10 

2.60 

1.45 

30 

3.40  -- 

1.60 

3.05 

3.45 

2.50 

2.70 

2.60 

2.90 

3.95 

2.70 

2.05 

31 

2.15  -- 

2.55 

3.55  - 

2.70 

3.00  " 

3.60 

2.00 

THE  FOLLOHIHG  SEFES  ONLY  TO  SEAOINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.97 

2.43 

2.47 

3.12 

3.61 

2.88 

2.57 

2.62 

2.99 

2.80 

2.56 

2.82 

MAX 

4.45 

3.00 

3.70 

4.20 

4.70 

4.05 

3.05 

3.00 

3.45 

3.95 

3.25 

4.80 

MIN 

1.95 

1.80 

1.25 

2.40 

2.20 

2.20 

2.00 

2.00 

1.70 

2.30 

1.70 

1.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NU«ES  OF  OATS  FOB  THE  YEAS  HAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAS  HAS  2.82. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.80  ON  DEC  17. 

LOHEST  STAGE  HAS  1.25  ON  MAR  4. 
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MILT  STAGE  F«  1991 

CALCASIEU  tIVER  SALT  UATER  lARtlER  CMAHNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (HAV.  U.) 

LOCATION.  LAT.  30-1S-13.  LONG.  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  UEST  SIDE  Of  STRUCTURE. 

(STA.  7347321.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.21  FEET  ON  JUL.  2,  1989.  LOWEST,  MINUS  3.00  FEET  ON  FEB.  28,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

1 

8 

IS  AT 

N.L.G. 

(1965  AOJ.) 

MY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

WT 

NOV 

DEC 

1 

2.39 

2.49 

3.65 

2.15 

2.95 

3.15 

1.70 

1.91 

3.20 

2.97 

2.80 

2.34 

2 

2.79 

2.59 

3.08 

2.10 

2.80 

3.00 

2.00 

2.22 

3.06 

3.39 

2.00 

2.15 

3 

2.91 

2.10 

2.12 

2.09 

2.90 

2.55 

2.05 

2.47 

3.31 

3.22 

2.27 

1.83 

4 

2.54 

1.88 

0.95 

2.14 

2.69 

2.40 

2.00 

2.50 

3.39 

3.25 

1.70 

1.25 

5 

2.69 

2.27 

1.79 

1.82 

2.77 

2.09 

1.99 

2.60 

3.34 

3.06 

2.41 

2.32 

6 

2.49 

1.89 

2.00 

1.99 

1.90 

2.01 

2.83 

2.57 

3.47 

1.98 

2.56 

2.61 

7 

1.80 

1.11 

1.31 

1.84 

2.19 

2.83 

3.00 

2.62 

3.29 

2.82 

2.74 

2.47 

8 

1.48 

1.30 

1.14 

2.50 

3.10 

3.80 

2.99 

2.60 

3.00 

3.17 

1.55 

2.63 

9 

1.80 

1.37 

1.25 

2.60 

3.50 

3.60 

3.11 

2.53 

2.89 

3.09 

1.59 

2.77 

10 

3.40 

1.49 

1.15 

2.29 

3.90 

4.20 

3.04 

2.13 

3.20 

2.79 

2.35 

1.84 

11 

3.61 

1.40 

1.90 

3.21 

4.10 

3.94 

2.81 

2.02 

3.23 

2.50 

2.07 

2.59 

1? 

2.98 

1.70 

2.11 

3.73 

4.05 

3.74 

2.54 

2.19 

3.25 

2.61 

2.23 

2.47 

13 

2.91 

2.50 

1.90 

3.62 

4.10 

3.07 

2.24 

1.91 

3.22 

2.39 

2.03 

2.58 

14 

3.00 

1.95 

1.74 

3.69 

3.31 

2.92 

2.05 

2.00 

3.32 

2.53 

2.52 

2.50 

15 

3.70 

1.69 

2.33 

3.50 

3.90 

2.65 

1.63 

2.82 

3.39 

2.10 

2.64 

2.24 

16 

2.40 

1.88 

3.25 

3.51 

3.85 

2.40 

1.60 

2.52 

3.21 

2.10 

2.38 

2.95 

17 

2.69 

3.26 

3.84 

3.10 

3.39 

2.20 

1.81 

2.35 

3.05 

2.63 

2.44 

3.49 

18 

3.12 

2.60 

2.45 

2.98 

3.27 

2.30 

2.21 

2.70 

3.11 

2.58 

3.15 

3.28 

19 

3.65 

2.50 

2.50 

2.79 

3.16 

2.26 

2.39 

2.50 

2.79 

2.39 

2.85 

3.02 

20 

2.52 

1.30 

2.50 

2.49 

3.29 

2.51 

2.56 

2.56 

2.08 

2.43 

2.20 

3,99 

21 

1.61 

1.24 

1.99 

2.18 

3.12 

2.72 

2.54 

2.56 

2.79 

2.52 

2.11 

3.97 

22 

1.37 

1.52 

2.10 

2.65 

3.22 

3.05 

2.71 

2.58 

2.91 

2.69 

2.72 

3.08 

23 

1.75 

0.20 

1.72 

2.79 

4.10 

2.87 

2.64 

2.49 

2.91 

2.78 

2.50 

3.25 

24 

2.35 

1.44 

1.09 

2.91 

4.18 

2.72 

2.59 

2.52 

3.04 

3.28 

1.20 

2.08 

25 

1.82 

1.70 

1.55 

3.50 

3.81 

2.60 

2.48 

2.31 

2.07 

3.40 

2.20 

2.24 

26 

2.40 

1.30 

2.20 

3.40 

3.70 

2.45 

2.29 

2.20 

2.59 

3.40 

2.59 

2.22 

27 

2.48 

2.33 

3.08 

4.30 

3.58 

2.25 

2.19 

2.59 

2.56 

3.60 

2.71 

1.98 

28 

2.80 

2.79 

3.04 

4.03 

3.27 

2.U 

2.12 

2.49 

2.68 

3.82 

2.30 

1.60 

29 

2.90  • 

3.27 

3.52 

2.85 

2.14 

1.60 

2.57 

3.11 

3.72 

2.40 

1.16 

30 

3.20  ■ 

1.45 

3.00 

3.20 

2.10 

1.69 

2.45 

3.10 

3.89 

2.29 

1.85 

3.30  • 

3.54 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.56 

1.85 

2.15 

2.88 

3.34 

2.77 

2.29 

2.43 

3.02 

2.92 

2.32 

2.47 

MAX 

3.70 

3.26 

3.84 

4.30 

4.18 

4.20 

3.11 

3.00 

3.47 

3.89 

3.15 

3.99 

MIN 

1.37 

0.20 

0.95 

1.82 

1.90 

2.01 

1.60 

1.91 

2.07 

1.98 

1.20 

1.16 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.59. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.60  AT  11:30  A.M.  ON  NAY  15. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.10  ON  FEB  15. 


DAILY  STAfiE  fOS  1991 

CALCASIEU  RIVER  SALT  IMTER  RARRIER  CHAIWEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAV.  U.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-13,  LONG.  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  UEST  SIDE  OF  STRUCTURE. 
(STA.  73*7421.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  OH  JUL.  3,  19S9.  LOUEST,  MINUS  2.30  FEET  OH  DEC.  23,  1969. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N 

L.G. 

(1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.40 

2.50 

3.60 

2.15 

2.75 

3.20 

2.00 

2.00 

3.15 

3.00 

2.95 

2.40 

7 

2.80 

2.60 

3.10 

2.10 

2.75 

3.00 

1.85 

2.25 

3.10 

3.40 

2.20 

3 

2.90 

2.20 

2.10 

2.05 

2.90 

2.55 

2.20 

2.45 

3.30 

3.20 

2.00 

1.90 

* 

2.55 

1.80 

0.90 

2.15 

2.70 

2.40 

2.20 

2.50 

3.40 

3.25 

2.25 

1.30 

5 

2.60 

2.20 

1.70 

1.80 

2.80 

2.10 

1.95 

2.60 

3.35 

3.05 

1.70 

2.30 

6 

2.50 

1.85 

2.00 

1.90 

1.90 

2.05 

2.80 

2.60 

3.30 

1.95 

2.60 

2.65 

7 

1.80 

1.20 

1.30 

1.80 

2.25 

2.90 

3.00 

2.65 

3.30 

2.80 

2.70 

2.45 

8 

1.45 

1.35 

1.50 

2.50 

3.15 

3.90 

2.95 

2.60 

3.00 

3.30 

1.50 

2.65 

9 

1.80 

1.40 

1.25 

2.60 

3.55 

3.60 

3.10 

2.50 

2.90 

3.05 

1.50 

2.75 

10 

3.40 

1.45 

1.05 

2.30 

3.95 

4.20 

2.95 

2.40 

3.25 

2.80 

2.50 

1.85 

11 

3.65 

1.40 

1.90 

3.25 

4.00 

3.95 

2.80 

2.00 

3.20 

2.50 

2.10 

2.60 

1? 

3.00 

1.70 

1.95 

3.75 

4.00 

3.60 

2.60 

2.10 

3.25 

2.60 

2.25 

2.40 

13 

2.90 

2.70 

1.90 

3.60 

4.10 

3.20 

2.50 

1.65 

3.25 

2.40 

2.05 

2.55 

1* 

3.00 

2.00 

1.70 

3.60 

3.75 

2.80 

1.70 

2.10 

3.35 

2.55 

2.50 

2.50 

15 

4.00 

1.65 

2.30 

3.25 

3.85 

2.65 

1.50 

2.80 

3.40 

2.15 

2.60 

2.15 

16 

2.40 

1.85 

3.25 

3.30 

4.10 

2.40 

1.50 

2.55 

3.20 

2.15 

2.35 

2.90 

17 

2.40 

3.25 

3.85 

3.00 

3.50 

2.15 

1.75 

2.80 

3.15 

2.60 

2.50 

3.65 

18 

3.20 

2.55 

2.45 

2.90 

3.20 

2.35 

2.20 

2.75 

3.15 

2.60 

3.25 

3.30 

19 

3.65 

2.40 

2.40 

2.75 

3.20 

2.30 

2.40 

2.50 

2.75 

2.45 

2.90 

3.10 

20 

2.45 

1.20 

2.55 

2.45 

3.30 

2.55 

2.60 

2.55 

2.10 

2.45 

2.35 

4.00 

?1 

1.60 

1.25 

2.00 

2.15 

3.15 

2.75 

2.55 

2.55 

2.75 

2.55 

2.15 

3.95 

22 

1.30 

1.60 

2.10 

2.65 

3.40 

3.05 

2.60 

2.60 

2.95 

2.80 

2.75 

3.05 

23 

1.75 

0.30 

1.75 

2.80 

4.20 

2.80 

2.80 

2.45 

2.90 

2.90 

2.50 

3.25 

2* 

2.35 

1.40 

1.20 

2.95 

4.20 

2.75 

2.55 

2.55 

3.00 

3.25 

1.25 

2.10 

25 

1.85 

1.80 

1.55 

3.50 

3.80 

2.60 

2.45 

2.30 

2.10 

3.45 

2.25 

2.25 

26 

2.40 

1.30 

2.35 

3.35 

3.65 

2.50 

2.20 

2.15 

2.50 

3.45 

2.60 

2.25 

27 

2.45 

2.30 

3.10 

4.35 

3.30 

2.45 

2.10 

2.60 

2.50 

3.60 

2.75 

1.95 

28 

2.80 

2.80 

3.05 

4.00 

3.25 

2.20 

1.60 

2.50 

2.65 

3.85 

2.35 

1.60 

29 

2.90 

3.25 

3.50 

3.20 

2.60 

1.55 

2.55 

3.05 

3.75 

2.40 

1.15 

30 

3.30 

1.40 

3.00 

3.45 

2.40 

1.60 

2.50 

3.15 

3.90 

2.40 

1.85 

31 

1.95 

2.30 

3.45 

1.90 

3.00  -- 

3.55 

1.75 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.56 

1.86 

2.15 

2.85 

3.38 

2.80 

2.27 

2.45 

3.01 

2.95 

2.34 

2.48 

MAX 

4.00 

3.25 

3.85 

4.35 

4.20 

4.20 

3.10 

3.00 

3.40 

3.90 

3.25 

4.00 

MIN 

1.30 

0.30 

0.90 

1.80 

1.90 

2.05 

1.50 

1.65 

2.10 

1.95 

1.25 

1.15 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  36* 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.60. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.35  ON  APR  27. 

LOUEST  STAGE  UAS  0.30  ON  FEB  23. 


2*S!;^s«d;  otsDiss  Soi^SiS  sasss; 
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MILT  STAGE  K»  1991 

CALCASIEU  RIVER  SALT  IMTER  MRRIER  CHAiWEL  AT  LAKE  CHARLES,  U.  (FLOT.  E.) 

LOCATION.  UT.  30-15-08,  LONG.  93-13-05.  IN  FLOOOUAT  CHANNEL  CN  EAST  SIDE  Of  STRUCTURE  AT  GATE 
RUNNER  ONE.  (STA.  73A7621.) 

GAGE.  STAff  TYPE. 

RECORDS  AVAILA8LE.  FE8.  1968  TO  DATE. 


EXTRENES. 

HIGHEST,  9.40 

FEET  ON 

ML.  2  AND  3 

1989. 

LOUEST, 

NIHUS  0.75 

FOOT 

ON 

FEB.  3, 

1970. 

MILY  EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

N. 

L.G.  (1965  AOJ.) 

MY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.50 

2.60 

3.70 

2.50 

3.00 

3.60 

2.50  C 

2.50 

3.20 

G 

2.95 

3.05 

2.70 

2  6 

2.80 

2.70 

3.20 

2.50 

2.80 

3.40 

2.35  G 

2.60 

3.15 

3.00 

2.40 

3 

3.25 

2.50 

2.35 

2.70 

3.00 

3.00 

2.40  G 

2.60 

3.25 

G 

3.10 

2.20 

2.10 

4 

2.90 

2.25 

1.25 

2.70 

2.80 

2.70 

2.30  6 

2.55  G 

3.20 

G 

3.10 

2.55 

1.50 

5 

2.90 

2.35 

1.90 

2.40 

3.20 

2.20 

2.40  G 

2.60 

3.45 

G 

3.05 

2.50 

2.65 

6 

2.85 

2.10 

2.15 

2.40 

2.20 

2.35 

2.90  G 

2.65 

3.20 

G 

2.30 

2.80 

2.95 

7 

2.30 

2.20 

1.50 

2.50 

2.40 

2.95 

3.05  G 

2.70 

3.40 

G 

2.60 

3.00 

2.60 

8 

2.00 

2.70 

2.30 

2.95 

3.35 

3.80 

3.00  G 

2.70 

2.90 

G 

2.75 

1.90 

2.70 

9 

2.20 

2.30 

2.30 

3.25 

3.90 

3.65 

3.00 

2.00  G 

3.10 

G 

2.95 

1.70 

2.80 

10 

3.70 

2.30 

2.30 

2.40 

4.35 

3.80 

3.00  G 

2.60 

3.25 

G 

2.75 

2.60 

2.00 

11 

4.45 

2.50 

2.30 

3.30 

4.60 

4.05 

2.K 

2.80 

3.30 

G 

2.60 

2.30 

2.65 

12 

4.15 

2.55 

2.15 

3.80 

4.70 

3.70 

2.70 

2.80 

3.30 

G 

2.60 

2.35 

2.50 

13 

3.90 

2.80 

2.70 

3.60 

4.55 

3.30 

2.70 

2.30 

3.25 

6 

2.40 

2.20 

2.60 

14 

3.70 

2.30 

2.15 

3.65 

4.20 

2.90 

2.00 

2.30 

3.40 

G 

2.45 

2.60 

3.10 

15 

4.35 

2.00 

2.40 

3.60 

4.20 

2.80 

2.00 

2.90 

3.35 

G 

2.40 

2.70 

3.15 

16 

3.00 

1.90 

2.70 

3.60 

4.30 

2.50 

2.10 

2.70 

3.15 

G 

2.40 

2.40 

4.00 

17 

3.00 

3.00  G 

3.55 

3.50 

4.00 

2.30 

2.30 

2.90 

3.00 

G 

2.50 

2.60 

4.80 

18 

3.35  G 

2.70 

2.50 

3.35 

3.90 

2.40 

2.55 

2.85 

3.00 

G 

2.50  G 

3.25 

3.95 

19 

4.00  G 

2.85 

2.65 

3.45 

3.70 

2.35 

2.50 

2.55 

2.75 

G 

2.45 

2.95 

3.95 

20 

2.90 

1.90 

2.70 

3.00 

3.70 

2.70 

2.70 

2.45 

1.70 

G 

2.45 

3.00 

4.40 

21 

2.10 

2.00 

2.55 

2.60 

3.50 

2.80 

2.60  G 

2.70  G 

2.50 

G 

2.45 

2.25 

4.30 

22 

1.95 

2.80 

2.40 

2.80 

3.60 

2.85 

2.30  G 

2.70  G 

2.85 

G 

2.50 

2.85 

3.30 

23 

2.20 

1.75 

2.15 

2.95 

4.20  G 

2.85 

2.75 

2.30  G 

2.85 

G 

2.70 

2.80 

3.40 

24 

2.65 

2.60 

2.20 

3.00 

4.30  G 

2.75  G 

2.75  G 

2.70  G 

2.90 

G 

2.90 

1.80 

2.20 

25 

2.20 

2.25  G 

2.60 

3.55 

3.80 

2.50  G 

2.80 

2.40  G 

2.35 

G 

3.05 

2.50 

2.35 

26 

2.70 

2.50  6 

2.60 

3.40 

3.55 

2.40  G 

2.50 

2.65 

2.80 

G 

3.00 

2.70 

2.30 

27 

2.70 

2.75  G 

3.10 

4.20 

3.20 

2.20  G 

2.45 

2.80  G 

2.70 

G 

3.00 

2.90 

2.05 

28 

2.90 

2.95  G 

3.00 

3.75 

3.10 

2.40  G 

2.50 

2.60  G 

2.70 

G 

3.10 

2.50 

1.90 

29 

3.00  -- 

. G 

3.15 

3.60 

3.00 

2.50  G 

2.40 

2.65  C 

2.90 

G 

3.10 

2.60 

1.45 

30 

3.40  " 

2.55 

3.05 

3.45 

2.50  6 

2.70  G 

2.60  G 

2.90 

3.95 

2.55 

2.05 

31 

2.15  - 

1.60 

3.55  - 

. G 

2.70  G 

3.00  " 

3.60 

2.00 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


HEAR 

2.97 

2.43 

2.47 

3.13 

3.62 

2.87 

2.57 

2.62 

2.99 

2.80 

2.56 

2.80 

NAX 

4.45 

3.00 

3.70 

4.20 

4.70 

4.05 

3.05 

3.00 

3.45 

3.95 

3.25 

4.80 

NIN 

1.95 

1.75 

1.25 

2.40 

2.20 

2.20 

2.00 

2.00 

1.70 

2.30 

1.70 

1.45 

MYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  IMS 
THE  NEAR  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  2.82. 
HIGHEST  STAGE  IMS  4.80  OH  DEC  17. 

LOWEST  STAGE  IMS  1.25  ON  NAR  4. 
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IV 


DAILY  STAGE  FOG  1991 

CALCASIEU  GIVES  SALT  GATES  SASSIU  CSAIMEL  AT  LAKE  CKASLES,  LA.  (FLDY.  U.) 

LOCATION.  LAT.  SO-IS-M,  LONG.  95-15-OS.  IN  FLQODIMY  CHANNEL  ON  UEST  SIDE  OF  STSUCTUSE  AT  GATE 
HUNKS  OK.  (STA.  7347821.) 

GAK.  STAFF  TYM. 

SECONDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTSEKS.  HIGHEST,  9.00  FEET  OH  JUL.  5,  1989.  LOWEST,  HIHUS  2.50  FEET  ON  DEC.  25,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZESO 

IS  AT 

H.L 

.G. 

(1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAS 

APS 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

KP 

OCT 

NOV 

MC 

1 

2.40 

2.50 

3.60 

2.15 

2.95 

3.20 

2.00  C 

2.00 

3.15 

G 

3.00 

2.95 

2.40 

7 

6  2.80 

2.60 

3.10 

2.10 

2.75 

3.00 

1.85  C 

2.25 

3.10 

3.40 

2.20 

3 

2.90 

2.20 

2.10 

2.05 

2.90 

2.55 

2.20  G 

2.45 

3.30 

G 

3.20 

2.00 

1.90 

4 

2.55 

1.80 

0.90 

2.15 

2.70 

2.45 

2.20  G 

2.50 

G 

3.40 

G 

3.25 

2.25 

1.30 

5 

2.60 

2.20 

1.70 

1.80 

2.80 

2.10 

1.95  G 

2.60 

3.35 

G 

3.05 

1.70 

2.30 

6 

2.50 

1.85 

2.00 

1.90 

1.90 

2.05 

2.80  G 

2.60 

3.50 

G 

1.95 

2.60 

2.65 

7 

1.80 

1.20 

1.30 

1.80 

2.25 

2.90 

3.00  C 

2.65 

3.30 

C 

2.80 

2.70 

2.45 

8 

1.45 

1.35 

1.50 

2.50 

3.15 

3.90 

2.95  G 

2.60 

3.00 

G 

3.15 

1.50 

2.65 

9 

1.80 

1.40 

1.25 

2.60 

3.55 

3.60 

3.10 

2.50 

G 

2.90 

G 

3.05 

1.50 

2.75 

10 

3.40 

1.45 

1.05 

2.30 

3.95 

4.20 

2.95 

2.40 

3.25 

G 

2.80 

2.50 

1.85 

11 

3.65 

1.40 

1.90 

3.25 

4.00 

3.95 

2.80 

2.00 

3.20 

G 

2.50 

2.10 

2.60 

1? 

3.00 

1.70 

1.95 

3.75 

4.00 

3.60 

2.60 

2.10 

3.25 

G 

2.60 

2.25 

2.40 

13 

2.90 

2.70 

1.90 

3.60 

4.10 

3.20 

2.50 

1.65 

3.25 

G 

2.40 

2.05 

2.55 

14 

3.30 

2.00 

1.70 

3.60 

3.75 

2.80 

1.70 

2.10 

3.35 

G 

2.55 

2.50 

2.50 

15 

4.00 

1.65 

2.30 

3.25 

3.85 

2.65 

1.50 

2.80 

3.40 

G 

2.15 

2.60 

2.15 

16 

2.40 

1.85 

3.25 

3.25 

4.10 

2.40 

1.50 

2.55 

3.20 

G 

2.15 

2.35 

2.90 

17 

2.40 

3.25 

G 

3.85 

3.00 

3.50 

2.15 

1.75 

2.80 

3.15 

G 

2.60 

2.50 

3.65 

18 

3.20  G 

2.55 

2.45 

2.90 

3.20 

2.35 

2.20 

2.75 

3.15 

G 

2.50  G  3.25 

3.10 

19 

3.65  G 

2.40 

2.40 

2.80 

3.20 

2.30 

2.40 

2.50 

2.75 

G 

2.45 

2.90 

3.10 

20 

2.40 

1.20 

2.55 

2.45 

3.30 

2.55 

2.60 

2.55 

2.10 

G 

2.45 

2.35 

4.00 

71 

1.60 

1.25 

2.00 

2.15 

3.15 

2.75 

2.55  C 

2.55 

G 

2.75 

G 

2.55 

2.15 

3.95 

77 

1.30 

1.60 

2.10 

2.65 

3.40 

3.05 

2.60  G 

2.60 

G 

2.95 

G 

2.80 

2.75 

3.05 

73 

1.75 

0.30 

1.20 

2.80 

4.20  6 

2.80 

2.80 

2.45 

G 

2.90 

G 

2.90 

2.50 

3.25 

74 

2.35 

1.40 

1.20 

2.95 

4.20  G 

2.75  G 

2.55  G 

2.55 

G 

3.00 

G 

3.25 

1.25 

2.10 

25 

1.85 

1.80 

G 

1.55 

3.50 

3.80 

2.60  G 

2.45 

2.30 

G 

2.10 

G 

3.45 

2.25 

2.25 

76 

2.40 

1.30 

G 

2.35 

3.35 

3.65 

2.50  G 

2.20 

2.15 

2.50 

G 

3.45 

2.60 

2.25 

77 

2.45 

2.30 

G 

3.10 

4.35 

3.30 

2.45  G 

2.10 

2.60 

G 

2.50 

G 

3.60 

2.75 

1.95 

78 

2.80 

2.80 

G 

3.05 

4.00 

3.25 

2.20  G 

1.60 

2.50 

G 

2.50 

G 

3.85 

2.35 

1.60 

79 

2.90  - 

G 

3.25 

3.50 

3.20 

2.40  G 

1.55 

2.55 

G 

3.05 

G 

3.75 

2.40 

1.15 

30 

3.30  - 

2.30 

3.00 

3.45 

2.40  G 

1.60  G 

2.50 

G 

3.15 

3.90 

2.30 

1.85 

31 

3.55 

THE  1 

FOLLOUING  SEFES  ONLY 

TO  HEADINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

NEAN 

2.57 

1.86 

2.14 

2.85 

3.39 

2.79 

2.27 

2.45 

3.01 

2.94 

2.34 

2.47 

NAX 

4.00 

3.25 

3.85 

4.35 

4.20 

4.20 

3.10 

3.00 

3.50 

3.90 

3.25 

4.00 

HIN 

1.30 

0.30 

0.90 

1.80 

1.90 

2.05 

1.50 

1.65 

2.10 

1.95 

1.25 

1.15 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  HUNKS  OF  DAYS  FOB  THE  YEAS  HAS  564 
TK  NEAN  STAGE  FOS  THE  YEAS  UAS  2.60. 

HIGHEST  STAK  UAS  4.55  ON  APB  27. 

LOKST  STAGE  UAS  0.50  ON  FEB  25. 


DAILY  STAGE  fCt  1991 

CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  LAtt  CHARLES,  LA. 

LOCATIQH.  LAY.  30-13-W,  LOHG.  93-15-12.  CM  EAST  END  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  TERMIHAL  DISTRICT 
DOCKS.  (STA.  7355021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  19,  1937  TO  OCT.  A.  1973  AMO  MAR.  21,  197A  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.8  FEET  OH  HAY  22,  1953.  LOHEST,  NIMUS  2.40  FEET  OH  FEB.  28,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IH  FEET  GAGE  ZERO,  HIHUS  0.59  FOOT,  HGVD 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

DEC 

1 

2.69 

2.89  3.89 

2.57 

3.60 

3.75 

2.63 

2.56 

3.57 

3.20 

3.00 

2.70 

2 

3.18 

2.96  3.59 

2.51 

3.58 

3.39 

2.77 

2.71 

3.41 

3.68 

2.23 

2.43 

3 

3.32 

2.53  2.67 

2.70 

3.62 

2.99 

2.75 

2.82 

3.57 

3.26 

2.43 

2.12 

4 

2.97 

2.26  1.51 

2.79 

3.22 

2.94 

2.57 

2.88 

3.73 

3.30 

1.94 

1.50 

S 

3.07 

2.67  2.25 

2.35 

3.23 

2.46 

2.75 

2.93 

3.73 

2.97 

2.87 

2.59 

6 

2.89 

2.14  2.41 

2.38 

2.14 

2.35 

3.16 

2.80 

3.80 

2.25 

2.93 

2.87 

7 

2.19 

1.53  1.74 

2.27 

2.49 

3.16 

3.57 

2.97 

3.77 

3.05 

3.17 

2.72 

8 

1.90 

1.56  1.54 

2.76 

3.33 

4.13 

3.40 

2.95 

3.51 

3.46 

2.00 

2.92 

9 

2.22 

1.71  1.49 

2.72 

3.64 

3.99 

3.42 

3.04 

3.32 

3.25 

2.05 

3.00 

10 

3.70 

1.84  1.41 

2.29 

4.02 

4.56 

3.35 

2.87 

3.58 

3.03 

2.76 

2.21 

11 

3.76 

1.65  2.14 

3.43 

4.14 

4.40 

3.30 

2.71 

3.50 

2.78 

2.45 

2.90 

12 

2.94 

2.04  2.36 

3.87 

4.32 

4.22 

3.06 

2.74 

3.63 

2.91 

2.63 

2.69 

13 

^  04 

2.76  2.31 

4.13 

4.38 

3.92 

2.79 

2.49 

3.54 

2.68 

2.41 

2.86 

U 

J.23 

2.23  1.99 

4.34 

4.21 

3.74 

2.49 

2.91 

3.52 

2.85 

2.06 

2.54 

15 

4.21 

1.96  2.62 

3.98 

4.55 

3.40 

2.24 

3.22 

3.62 

2.37 

2.93 

2.22 

16 

2.63 

2.21  3.64 

4.03 

4.26 

3.01 

2.14 

2.82 

3.40 

2.34 

2.66 

2.7B 

17 

3.04 

3.59  4.21 

3.84 

3.70 

2.85 

2.37 

3.13 

3.12 

2.87 

2.85 

3.19 

18 

3.52 

2.96  2.89 

3.69 

3.59 

2.49 

2.55 

2.96 

3.39 

2.71 

3.35 

3.04 

19 

3.97 

2.94  2.96 

3.41 

3.44 

2.57 

2.72 

2.80 

3.00 

2.55 

3.14 

2.93 

2D 

3.05 

1.73  3.14 

2.58 

3.53 

2.63 

2.91 

2.85 

2.50 

2.66 

2.67 

4.00 

21 

2.00 

1.75  2.54 

2.38 

3.41 

2.95 

2.95 

2.86 

3.04 

2.70 

2.36 

4.10 

22 

1.76 

1.85  2.65 

2.77 

3.61 

3.31 

3.02 

2.80 

3.10 

2.97 

2.96 

3.33 

23 

2.13 

0.47  2.13 

2.68 

4.49 

3.15 

3.09 

2.99 

3.08 

3.06 

2.77 

3.44 

24 

2.61 

1.76  1.59 

2.96 

4.a 

3.10 

2.92 

2.80 

3.37 

3.60 

1.52 

2Ai 

25 

2.24 

2.02  1.86 

3.69 

4.33 

3.06 

2.93 

2.69 

2.22 

3.49 

2.52 

2.65 

26 

2.59 

1.59  2.49 

3.77 

4.19 

2.97 

2.82 

2.65 

2.9« 

3.56 

2.89 

2.57 

27 

2.76 

2.58  3.24 

4.68 

4.03 

3.24 

2.75 

2.99 

2.87 

3.91 

3.05 

2.32 

28 

3.16 

3.04  3.25 

4.41 

3.94 

3.09 

2.76 

2.83 

3.06 

4.12 

2.66 

1.96 

29 

3.16  * 

.  3.20 

4.16 

3.85 

2.83 

2.43 

2.95 

3.46 

4.00 

2.75 

1.53 

30 

3.47  - 

.  1.88 

3.69 

3.95 

2.91 

2.51 

2.89 

3.42 

3.95 

2.67 

2.12 

31 

2.35  * 

.  2.59  • 

4.00 

2.76 

3.43  • 

3.80  • 

2.00 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.90 

2.19  2.52 

3.26 

3.78 

3.25 

2.83 

2.87 

3.33 

3.14 

2.65 

2.67 

MAX 

4.21 

3.59  4.21 

4.68 

4.55 

4.56 

3.57 

3.43 

3.80 

4.12 

3.35 

4.10 

MIN 

1.76 

0.47  1.41 

2.27 

2.14 

2.35 

2.14 

2.49 

2.22 

2.25 

1.52 

1.50 

DATS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAH  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.95. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.84  AT  10:00  A.H.  OH  NAY  15. 
LOWEST  STAGE  UAS  0.38  OH  FEB  23. 


1W 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  HACKBERRY,  LA. 

LOCATION.  UT.  30-00-20,  LONG.  93-20-05.  ON  AMERICAN  OIL  CO.  WHARF  ABOUT  900  FEET  SOUTH  OF  BLACK 
LAKE  BAYOU.  (STA.  7360021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  1943  TO  DATE.  PRIOR  TO  AUG.  1970  GAGE  WAS  LOCATED  IN  BLACK  LAKE  BAYOU. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.25  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.36  FEET  ON 
DEC.  23,  1989. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS  0.55 

FOOT 

,  NGVD  (1965  ADJ. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.25 

1.75 

2.62 

1.30 

2.70 

2.80 

2.07 

1.85 

2.81 

2.58 

2.06 

1.83 

? 

1.70 

1.95 

2.38 

1.36 

2.65 

2.49 

2.27 

2.03 

2.72 

3.00 

1.20 

1.52 

3 

1.71 

1.70 

1.69 

1.69 

2.68 

2.15 

2.19 

2.16 

2.80 

2.60 

1.35 

1.09 

4 

1.55 

1.47 

0.53 

1.70 

2.37 

2.09 

2.11 

2.21 

3.02 

2.63 

0.99 

0.45 

5 

1.98 

1.73 

1.30 

1.45 

2.36 

1.62 

2.22 

2.25 

3.10 

2.40 

1.77 

1.U 

A 

1.70 

1.19 

1.36 

1.40 

1.30 

1.55 

2.35 

2.10 

3.01 

1.56 

1.85 

1.79 

7 

1.01 

0.79 

0.94 

1.29 

1.65 

2.10 

2.60 

2.28 

2.90 

2.18 

2.11 

1.58 

A 

0.81 

0.46 

0.59 

1.69 

2.18 

3.02 

2.56 

2.20 

2.59 

2.39 

1.16 

1.77 

9 

0.94 

0.54 

0.51 

1.58 

2.44 

3.04 

2.48 

2.09 

2.45 

2.26 

1.25 

1.97 

10 

2.12 

0.59 

0.46 

1.30 

2.86 

3.41 

2.49 

1.97 

2.70 

2.02 

1.75 

1.51 

11 

2.05 

0.52 

1.10 

2.19 

2.81 

3.24 

2.U 

1.71 

2.74 

1.84 

1.52 

1.95 

1? 

1.12 

0.77 

1.34 

2.54 

2.97 

3.09 

2.27 

1.76 

2.88 

2.00 

1.72 

1.89 

13 

1.39 

1.50 

1.01 

2.80 

3.11 

2.86 

2.18 

1.70 

2.80 

1.90 

1.55 

2.13 

14 

1.70 

1.05 

0.78 

3.06 

3.11 

2.70 

2.02 

2.16 

2.78 

2.05 

1.50 

15 

2.35 

0.70 

1.35 

2.90 

3.55 

2.48 

1.85 

2.45 

2.95 

1.62 

1.15 

16 

1.15 

0.91 

2.45 

2.95 

3.36 

2.16 

1.81 

2.00 

2.75 

1.66 

1.55 

17 

1.60 

2.34 

2.99 

2.75 

2.92 

2.01 

1.75 

2.31 

2.53 

2.15 

1.88 

1A 

2.00 

2.00 

1.86 

2.70 

2.79 

1.65 

1.77 

2.15 

2.61 

1.99 

1.70 

19 

2.34 

2.07 

1.82 

2.44 

2.65 

1.70 

1.86 

1.94 

2.26 

1.75 

1.79 

20 

2.06 

0.90 

2.04 

1.60 

2.54 

1.67 

2.09 

2.01 

1.86 

1.81 

F  1.46 

2.91 

21 

0.99 

0.87 

1.59 

1.45 

2.46 

1.94 

2.19 

2.05 

2.25 

1.80 

1.35 

2.99 

2? 

1.00 

0.56 

1.74 

1.75 

2.77 

2.16 

2.22 

2.01 

2.40 

1.96 

1.79 

2.35 

23 

1.21 

-0.52 

1.05 

1.69 

3.45 

2.02 

2.33 

2.05 

2.34 

2.04 

1.60 

2.49 

24 

1,27 

0.43 

0.65 

1.82 

3.34 

2.02 

2.12 

2.02 

2.54 

2.55 

0.54 

1.71 

25 

1.09 

0.70 

0.90 

2.40 

3.30 

2.19 

2.05 

1.90 

1.44 

2.52 

1.46 

1.90 

26 

1.12 

0.21 

1.54 

2.68 

3.09 

1.92 

1.85 

2.00 

2.69 

2.01 

1.89 

27 

1.27 

1.09 

2.13 

3.50 

2.98 

2.23 

1.80 

2.19 

2.06 

3.00 

2.26 

1.70 

28 

1,55 

1.57 

2.05 

3.39 

2.92 

2.35 

1.82 

2.01 

2.34 

3.33 

1.96 

1.22 

29 

1.83 

2.00 

3.32 

2.91 

2.22 

1.60 

2.15 

2.67 

3.32 

1.99 

0.85 

30 

31 

2.14 

1.09 

1.01 
1.25  • 

2.78 

3.00 

3.08 

2.35 

1.58 

1.84 

2.20 
2.78  ■ 

2.74 

3.39 

1.81 

1.19 

1.06 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.52 

1.07 

1.45 

2.18 

2.78 

2.32 

2.09 

2.08 

2.57 

2.32 

1.60 

1.70 

MAX 

2.35 

2.34 

2.99 

3.50 

3.55 

3.41 

2.60 

2.78 

3.10 

3.39 

2.26 

2.99 

MIN 

0.81 

-0.52 

0.46 

1.29 

1.30 

1.55 

1.58 

1.70 

1.44 

1.56 

0.54 

0.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

24 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 

F^NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.87  AT  5:00  A.M.  ON  OCT  30. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.53  ON  FEB  23. 
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DAILY  STAOE  FOD  1441 

CALCASIEU  RIVES  AMD  PASS  REAS  CAMERON,  LA. 

'■^CAMERON  'Ll'  ”sTA  ’tSMOM  )”'”’**’  CAL“S«U  '"-OTS  DOCItS  ,  TWO  MILES  SOUTHWEST  Of 

6A«E.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  WIRE  WEIGHT. 

MCOROS  AVAILAILE.  APR.  1939  TO  DATE. 

'’"s^NeEt’on'Ie*  1465'  J«*  27.  1457.  LOWEST.  MIMUS 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

1 

0.27 

1.65 

1.30 

1.89 

3.40 

3.52 

2 

1.06 

2.26 

1.90 

2.25 

3.55 

3.46 

3 

0.85 

2.35 

0.70 

2.72 

3.49 

3.24 

4 

1.80 

2.47 

1.40 

2.80 

3.35 

2.71 

5 

2.53 

2.40 

2.03 

2.50 

3.42 

2.50 

6 

2.46 

2.40 

2.00 

2.75 

2.47 

2.57 

7 

1.74 

1.93 

2.14 

2.80 

2.95 

3.25 

8 

1.81 

1.45 

1.60 

2.45 

3.10 

3.90 

9 

1.65 

0.95 

1.84 

2.50 

3.02 

4.08 

10 

2.03 

0.80 

1.36 

2.04 

3.40 

3.79 

11 

1.55 

0.41 

1.27 

2.64 

2.99 

3.60 

12 

-0.30 

0.35 

1.19 

2.65 

2.75 

3.50 

13 

0.73 

0.94 

0.85 

2.90 

3.15 

3.20 

14 

1.06 

0.41 

0.66 

3.06 

3.38 

3.29 

15 

1.30 

-0.69 

1.45 

3.02 

3.63 

3.29 

16 

0.40 

0.74 

3.10 

3.60 

4.00 

3.12 

17 

0.81 

1.96 

2.85 

3.45 

4.00 

2.85  F 

18 

1.60 

2.18 

2.02 

3.70 

3.83 

2.79 

19 

2.55 

2.55 

2.80 

3.17 

3.85 

2.73 

20 

2.29 

1.95 

3.15 

2.81 

3.85 

2.55 

21 

1.63 

2.30 

2.99 

3.00 

3.54 

2.61 

22 

1.90 

1.30 

3.01 

3.05 

3.80 

2.41 

23 

2.25 

0.30 

2.70 

2.50 

4.03 

2.47 

24 

1.95 

0.85 

2.10 

2.50 

3.85 

2.45 

25 

1.M 

0.90 

1.80 

2.66 

3.53 

2.44 

26 

1.35 

-0.26 

1.98 

2.8S 

3.42 

27 

0.90 

-0.05 

2.11 

3.65 

3.35 

2.83 

28 

0.35 

0.96 

1.55 

3.65 

3.47 

2.79 

29 

0.85 

2.20 

3.37 

3.40 

3.32 

30 

31 

0.77 

0.35 

1.60 

1.40 

3.30 

3.56 

3.70 

2.77 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.37 

1.28 

1.90 

2.87 

3.46 

3.04 

MAX 

2.55 

2.55 

3.15 

3.70 

4.03 

4.08 

MIN 

-0.30 

-0.69 

0.66 

1.89 

2.47 

2.41 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  362 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.16. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.50  AT  10:00  P.N.  ON  HAY  8. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.10  ON  NOV  23. 


GAGE  ZERO 

IS  AT 

N.L.G. 

(1965  AOJ.] 

► 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2.86 

2.19 

2.84 

3.00 

1.05 

1.90 

5-H 

2.25 

2.95 

3.35 

1.90 

1.75 

2-99 

2.30 

3.20 

3.15 

1.21 

0.72 

2.20 

3.57 

3.00 

0.94 

-0.01 

2.90 

2.65 

3.65 

2.23 

1.15 

0.56 

5-^ 

2.60 

3.27 

2.00 

0.91 

0.76 

3.14 

2.65 

2.40 

1.75 

1.10 

0.52 

3.09 

2.54 

2.10 

1.70 

0.50 

0.81 

3.01 

2.35 

1.80 

1.33 

0.85 

1.35 

1.80 

2.30 

1.03 

1.07 

1.56 

2.71 

1.05 

2.20 

0.77 

1.09 

1.78 

2.66 

1.06 

2.45 

1.07 

1.56 

2.03 

2.63 

1.40 

2.30 

1.35 

1.69 

2.41 

1.82 

2.75 

1.65 

2.60 

1.45 

2.37 

2.15 

2.87 

1.90 

2.46 

1.77 

1.97 

2.95 

2.32 

2.42 

1.90 

1.20 

2.35 

2.93 

2.48 

2.69 

1.84 

2.12 

2.25 

2.88 

2.40 

2.32 

1.24 

2-29 

2.10 

2.40 

2.10 

1.92 

1.06 

2.53 

2.30 

2.39 

2.19 

0.93 

1.57 

2-9? 

2.27 

2.46 

2.25 

0.05 

0.96 

2.55 

2.45 

2.35 

1.45 

0.43 

0.70 

2.35 

2.30 

2.05 

1.22 

-0.50 

0.85 

2.56 

2.10 

1.92 

1.67 

-0.36 

1.15 

2.40 

2.04 

1.26 

1.80 

0.75 

1.43 

2.23 

1.76 

1.00 

1.90 

2.05 

2.12 

2.20 

1.61 

1.36 

2.40 

2.65 

2.37 

1.45 

2.05 

2.95 

2.27 

1.95 

1.82 

2.10 

2.40 

3.14 

2.63 

1.74 

1.80 

2.24 

2.85 

3.40 

2.11 

1.70 

1.97 

2.55  - 

3.60 

1.10 

2.49 

2.09 

2.46 

2.15 

1.41 

1.39 

3.14 

2.65 

3.65 

3.60 

2.69 

2.41 

1.20 

1.05 

1.00 

0.77 

-0.50 

-0.01 

29 

31 

30 

31 

30 

31 

1« 

MILT  STAGt  FOR  1991 
MYOU  DUME  AT  FLOCOGATE  (UiST)  (LA.) 

LOCATION.  UT.  29-M-28,  LONG.  89-S0-2A.  ON  HONTMCST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7600504.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGNEST,  3.52  FEET  (CAUSED  GY  HURRICANE)  ON  OCT.  30,  1905.  LOUEST,  MINUS  2.34  FEET  OH 
APR.  12,  1908. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1903  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.68  1.15 

0.35 

2.14 

1.35 

1.30 

1.40 

2.01 

1.90 

1.95 

0.85 

7 

1.38  1.48 

-0.05 

1.55 

1.02 

1.31 

1.52 

1.98 

1.98 

1.28 

0.55 

3 

0.59  1.35 

0.50 

1.42 

0.89 

1.42 

1.51 

2.09 

1.93 

1.40 

0.65 

4 

0.40  -0.40 

0.54 

1.36 

0.75 

1.28 

1.47 

1.93 

1.86 

1.19 

0.25 

5 

0.85  -0.39 

0.50 

1.21 

0.80 

1.27 

1.42 

2.02 

1.64 

1.23 

0.25 

6 

0.55  -0.40 

0.43 

1.12 

1.39 

1.46 

1.37 

2.05 

1.72 

1.00 

0.30 

7 

0.14  -0.34 

0.54 

1.63 

2.17 

1.63 

1.27 

1.66 

1.72 

1.20 

0.45 

8 

0.04  0.15 

0.74 

2.06 

2.30 

1.72 

1.15 

1.46 

1.52 

1.34 

0.65 

9 

-0.20  0.51 

0.94 

2.03 

2.19 

1.48 

1.03 

1.63 

1.45 

0.89 

1.00 

10 

F  1.17 

-0.35  -0.02 

0.78 

2.13 

2.17 

1.20 

0.39 

1.95 

1.35 

0.82 

1.05 

11 

1.84 

-0.05  -0.74 

1.38 

1.99 

2.21 

0.95 

0.68 

1.93 

1.09 

0.77 

1.00 

12 

1.26 

0.04  -0.27 

1.64 

1.78 

2.02 

0.75 

0.70 

1.80 

1.07 

1.14 

1.00 

13 

1.06 

0.27  0.16 

1.90 

1.71 

1.80 

0.30 

0.93 

1.70 

1.39 

1.25 

1.10 

14 

0.78 

0.50  0.26 

1.85 

1.56 

1.67 

0.50 

1.33 

1.72 

1.50 

1.36 

0.44 

15 

1.55 

-0.70  1.24 

2.07 

1.49 

1.46 

0.30 

1.34 

1.74 

1.40 

1.45 

1.15 

16 

1.14 

0.14  1.39 

1.96 

1.40 

1.25 

0.89 

1.49 

1.67 

1.60 

1.30 

0.37 

17 

1.26 

0.55  1.61 

1.57 

1.15 

1.00 

1.30 

1.43 

1.59 

1.39 

1.05 

-0.15 

18 

1.16 

0.72  1.45 

1.41 

1.37 

1.10 

1.37 

1.28 

1.62 

1.10 

1.25 

-0.30 

19 

2.00 

0.77  1.15 

1.19 

1.55 

1.28 

1.36 

1.28 

1.64 

0.87 

1.35 

1.25 

20 

1.00 

0.49  0.80 

1.26 

1.95 

1.05 

1.37 

1.34 

1.73 

0.85 

1.63 

2.07 

21 

0.40 

0.19  0.55 

0.84 

2.51 

1.08 

1.50 

1.25 

1.70 

0.86 

1.25 

1.85 

22 

-0.17 

0.08  0.63 

0.52 

2.64 

1.36 

1.49 

1.10 

1.74 

1.11 

1.07 

1.37 

23 

•0.37 

-0.75  0.29 

0.76 

2.79 

1.30 

1.36 

1.25 

1.45 

1.53 

0.85 

1.35 

24 

1.25 

-0.30  0.06 

1.31 

2.77 

1.35 

1.20 

1.30 

1.37 

1.77 

0.25 

1.10 

25 

1.40 

•0.20  0.12 

1.85 

2.59 

1.34 

0.97 

1.32 

1.25 

2.03 

0.65 

1.20 

26 

0.99 

0.25  0.22 

2.14 

2.46 

1.26 

0.95 

1.12 

1.25 

2.26 

0.85 

1.05 

27 

0.79 

0.19  0.45 

2.15 

2.21 

1.42 

0.65 

1.36 

1.60 

2.35 

1.20 

1.29 

28 

1.64 

0.54  0.60 

2.20 

1.98 

1.28 

0.86 

1.12 

1.72 

2.25 

1.15 

1.00 

29 

1.48 

.  0.90 

2.05 

1.88 

1.35 

0.96 

1.40 

2.00 

2.15 

0.97 

0.20 

30 

1.95 

.  0.80 

2.58 

1.72 

1.24 

0.96 

1.60 

2.05 

2.09 

0.90 

0.16 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.15 

0.28  0.51 

1.26 

1.86 

1.43 

1.14 

1.26 

1.73 

1.61 

1.13 

0.80 

MAX 

2.00 

1.68  1.61 

2.58 

2.79 

2.30 

1.72 

1.87 

2.09 

2.35 

1.95 

2.07 

MIN 

-0.37 

-0.75  -0.74 

-0.05 

1.12 

0.75 

0.30 

0.39 

1.25 

0.85 

0.25 

-0.30 

DAYS 

22 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMOER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  356 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.19. 

HIGHEST  STAGE  UAS  2.84  AT  1:15  P.H.  ON  HAY  24. 
LOUFtTT  STAGE  UAS  MINUS  1.82  ON  FEB  15. 
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OAILT  STAGE  fOt  1991 
■AYOU  OUPM  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 

LOCATIOM.  LAT.  29-5A-35,  LONG.  89-50-2*.  <*  AOtTAEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  /60100*.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.62  FEET  (CAUSED  BT  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1965.  LOMEST,  MINUS  2.47  FEET 
ON  APR.  12,  198&. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IH  FEET  GAOE  ZERO  IS  AT  HGWD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

1 

0.85 

1.70 

0.90 

0.38 

1.90 

z 

1.13 

1.33 

1.11 

-0.07 

1.1* 

3 

1.70 

0.55 

1.12 

0.52 

1.05 

4 

1.59 

0.39 

-0.50 

0.51 

1.10 

5 

1.37 

0.72 

-0.33 

0.40 

0.88 

6 

1.20 

0.29 

-0.35 

0.28 

0.95 

7 

0.*8 

-0.21 

-0.26 

0.38 

1.68 

B 

0.2* 

-0.35 

0.17 

0.47 

2.07 

9 

0.16 

-0.*9 

0.37 

0.82 

1.9* 

10 

1.0* 

-0.6* 

-0.13 

0.70 

2.21 

11 

1.29 

-o.*o 

-0.87 

1.3* 

2.05 

12 

0.03 

-0.39 

-0.** 

1.57 

1.81 

13 

0.22 

-0.16 

-0.15 

2.07 

1.87 

14 

0.05 

0.10 

0.0* 

2.28 

1.59 

15 

0.89 

-1.16 

1.27 

2.00 

1.42 

16 

0.32 

0.12 

1.*7 

1.9* 

1.32 

17 

0.75 

0.*2 

3.04 

1.23 

1.08 

18 

0.85 

0.77 

1.3* 

0.92 

1.21 

19 

2.56 

0.98 

1.15 

0.50 

1.30 

20 

0.99 

0.55 

0.75 

0.59 

1.85 

21 

0.15 

0.08 

0.40 

0.27 

2.67 

22 

-0.2* 

-0.35 

0.5* 

0.1* 

2.35 

23 

-0.53 

-0.95 

0.10 

0.53 

1.59 

2* 

0.91 

-0.62 

-0.1* 

1.29 

3.18 

25 

0.82 

-0.56 

-0.02 

1.80 

2.79 

26 

0.06 

-0.09 

0.06 

2.05 

2.65 

27 

-0.03 

-0.21 

0.31 

2.10 

2.18 

28 

0.93 

0.20 

0.50 

2.40 

2.00 

29 

1.02 

0.90 

2.18 

1 .87 

30 

31 

1.*8 

1.27 

0.80 

0.97 

3.83 

1.65 

1.45 

JUH 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1.15 

1.28 

1.41 

2.52  F 

2.50 

1.8* 

0.8* 

1.25 

1.5* 

2.37  F 

2.50 

1.29 

0.75 

1.46 

1.53 

2.62 

2.22 

1.27 

0.60 

1.25 

1.52 

3.18 

1.98 

1.07 

0.71 

1.26 

1.57 

2.41 

1.60 

1.14 

1.42 

1.50 

1.52 

2.23 

1.92 

0.75 

2.80 

1.7* 

1.39 

1.62 

1.68 

1.05 

2.93 

1.82 

1.33 

1.52 

1.47 

1.25 

3.0* 

1.51 

1.12 

1.73 

1.35 

0.85 

3.00 

1.16 

0.46 

2.0* 

1.2* 

0.85 

2.45 

0.95 

0.75 

1.93 

1.00 

0.89 

2.09 

0.72 

0.70 

1.90 

1.1* 

1.31 

1.76 

0.1* 

0.92 

1.80 

1.55 

1.41 

1.60 

0.35 

1.30 

1.78 

1.65 

1.51 

1.17 

0.19 

1.32 

1.95 

1.53 

1.59 

0.90 

0.86 

1.53 

1.90 

1.86 

1.27 

0.67 

1.3* 

1.50 

1.76 

1.55 

0.98 

0.95 

1.40 

1.3* 

1.88 

1.16 

1.34 

1.22 

1.38 

1.41 

1.87 

0.88 

1.21 

0.99 

1.42 

1.57 

1.99 

0.87 

1.26 

1.07 

1.68 

1.37 

1.80 

0.80 

0.90 

1.40 

1.62 

1.1* 

1.8* 

0.90 

0.87 

1.30 

1.48 

1.32  F 

1.45 

1.37 

0.70 

1.37 

1.30 

1.47  F 

1.45 

1.65 

0.20 

1.36 

1.05 

1.40  F 

1.45 

2.0* 

0.95 

1.2* 

0.95 

1.18  F 

1.45 

2.35 

1.12 

1.45 

0.75 

1.51 

1.70 

2.52 

1.40 

1.22 

0.9* 

1.16 

1.9* 

3.17 

1.30 

1.37 

0.95 

1.55 

2.45 

3.20 

1.00 

1.25 

0.95 

1.8*  F 

2.50  F 

3.65 

0.93 

1.43 

2.20 

2.75 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


mean 

0.76 

0.06 

0.46 

1.18 

1.77 

1.47 

1.16 

1.35 

1.97 

1.81 

MAX 

2.56 

1.70 

3.0* 

3.83 

3.18 

3.0* 

1.82 

2.20 

3. 18 

3.65 

NIN 

-o.ss 

-1.16 

-0.87 

-0.07 

0.88 

0.60 

0.1* 

0.46 

1.45 

0.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

1.11 

1.8* 

0.20 

30 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F«NOT  AT  STATED  TIME  , 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WS  1.16. _ 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.87  AT  8:30  A.M.  ON  APR  30. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS 


1.50  ON  FEB  IS. 


DEC 

0.83 

0.39 

0.50 

0.33 

0.23 

0.30 

0.*9 

0.72 

1.22 

1.28 

1.33 

1.28 

1.18 

0.*3 

1.2* 

0.36 

-0.17 

-0.33 

1.38 

2.19 

1.90 

1.10 

1.28 

0.91 

1.32 

1.15 

1.*1 

0.65 

0.10 

0.09 

0.10 


0.81 

2.19 

-0.33 

31 
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DAILT  STAOE  FOB  1991 
■ATQU  IIENVENUE  AT  PABIS  ROMO  (U.) 

'■**(ST?‘7BM06**)  H16AWAT  47  (PARIS  ROAD)  RBIOOE. 

fiABE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  UIRE  UEIGNT. 

RECORDS  AVAILABLE.  OEC.  19,  1974  TO  DATE. 

EXTREMIS.  HIGHEST,  4.82  FEET  OH  NAT  3,  1978.  LOUIST,  HIMUS  2.93  FEET  OH  APR.  12,  1988 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NOW 

DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

MT 

1 

1.27 

1.70 

1.38 

0.37 

2.28 

1.40 

1.11 

1.18 

1.93 

1.94 

2 

1.23 

1.39 

1.62 

-0.02 

1.84 

1.22 

1.18 

1.28 

1.92 

1.96 

3 

1.69 

0.80 

1.44 

0.52 

1.75 

0.93 

1.10 

1.25 

2.07 

1.84 

4 

1.S6 

0.69 

0.16 

0.89 

1.67 

0.83 

0.99 

1.07 

2.06 

1.81 

5 

1 .3/ 

1.17 

-0.13 

1.03 

1.66 

0.74 

0.84 

0.94 

1.98 

1.68 

6 

1.34 

1.07 

-0.16 

1.06 

1.36 

1.09 

0.95 

0.83 

2.06 

1.66 

7 

1.25 

0.76 

-0.08 

1.12 

1.73 

2.22 

1.14 

1.81 

1.90 

8 

0.82 

0.52 

0.44 

1.35 

2.28 

2.38 

1.36 

1.S4 

1.72 

9 

0.77 

0.27 

0.86 

1.32 

2.28 

2.37 

1.06 

1.^ 

1.70 

10 

1.59 

0.09 

0.50 

1.14 

2.19 

2.33 

0.80 

2.03 

1.61 

11 

2.08 

0.24 

-0.09 

1.58 

2.04 

2.26 

0.61 

2.09 

1.35 

12 

1.39 

0.37 

0.17 

1.88 

1.84 

1.96 

0.45 

1.95 

1.23 

13 

1.05 

0.46 

0.54 

2.00 

1.70 

1.76 

0.38 

1.76 

1.17 

14 

0.79 

0.53 

0.51 

1.99 

1.54 

1.64 

0.45 

1.63 

1.30 

15 

1.32 

-0.65 

1.10 

2.30 

1.53 

1.53 

0.69 

1.59 

1.23 

16 

1.00 

0.03 

1.51 

1.99 

1.40 

1.54 

0.62 

1.55 

1.38 

17 

1.00 

0.44 

1.96 

1.81 

1.42 

1.26 

0.95 

1.45 

1.21 

18 

0.95 

0.61 

1.61 

1.68 

1.63 

0.99 

1.09 

1.44 

1.00 

19 

2.12 

0.91 

1.25 

1.72 

1.87 

1.09 

1.05 

1.57 

1.02 

20 

1.22 

0.73 

1.11 

1.80 

2.14 

0.92 

0.94 

1.66 

1.00 

21 

0.39 

0.70 

1.03 

1.42 

0.71 

1.05 

1.66 

1.14 

22 

0.09 

0.87 

1.10 

1.15  F 

2.78 

0.89 

1.08 

1.74 

1.44 

23 

0.00 

•0.10 

0.87 

1.21 

2.94 

0.81 

0.95 

1.72 

1.78 

24 

0.21 

0.74 

1.44 

3.03 

0.87 

0.82 

1.63 

2.01 

25 

1.S8 

0.36 

0.70 

1.99 

2.72 

0.86 

0.64 

1.40 

2.26 

26 

1.26 

0.54 

0.80 

2.38 

2.53 

0.85 

0.70 

1.40 

2.36 

27 

0.99 

0.51 

1.02 

2.47 

2.19 

0.98 

0.51 

i.4t 

2.40 

28 

1.50 

0.68 

0.91 

2.19 

1.96 

1.01 

0.60  F 

1.38 

1.57 

2.34 

29 

1.85 

1.01 

2.11 

1.05 

0.70 

1.44 

1.92 

2.24 

30 

31 

2.10 

1.78 

oo 

1.72 
1.61  - 

1.03 

0.74 

1.10 

1.53 

1.81  -- 

1.97 

2.21 

2.15 

THE  FaLOUIMG  REFER  OHLT  TO  REAOIHGS  IM  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.24 

0.57 

0.82 

1.51 

1.98 

1.32 

0.86 

1.27 

1.74 

1.68 

MAX 

2.12 

1.70 

1.96 

2.47 

3.03 

2.38 

1.38 

1.81 

2.09 

2.40 

MIN 

0.00 

-0.65 

-0.16 

-0.02 

1.36 

0.71 

0.38 

0.83 

1.40 

1.00 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

30 

30 

31 

10 

30 

31 

341 

24. 
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DAILY  STASE  FOR  19D1 

BAYOU  BIEMVENUE  AT  FLOODGATE  <UEST)  TLA.) 

LOCATION.  LAT.  29-S9-A7,  LONG.  BD-SA-S?.  ON  HORTMCST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7602404.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NAY  9,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  3.91  FEET  ON  APR.  13,  1960.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  2.03  FEET 
OH  HAY  3,  1978. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

HGVD  (1963  ADJ.) 

DAY 

JAN  FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.51 

2.43 

1.40 

1.25 

2.10 

1.99 

2.13 

1.28 

2 

0.14 

1.86 

1.15 

1.30 

2.10 

2.03 

1.45 

1.13 

3 

0.65 

1.80 

0.95 

1.30 

2.20 

1.97 

1.62 

1.13 

4 

0.89 

1.80 

0.79 

1.15 

2.07 

1.90 

1.45 

0.65 

5 

0.95 

1.60 

0.80 

1.10 

2.10 

1.75 

1.50 

0.63 

6 

0.90 

1.49 

1.20 

1.29 

2.20 

1.85 

1.30 

0.68 

7 

1.00 

1.87 

2.30 

1.49 

1.79 

1.94 

1.52 

0.85 

8 

1.19 

2.35 

2.45 

1.60 

1.56 

1.74 

1.56 

0.90 

9 

1.28 

2.29 

2.39 

1.25 

1.68 

1.65 

1.18 

1.23 

10 

1.07 

2.31 

2.37 

0.99 

2.07 

1.55 

1.07 

1.23 

11 

1.63 

2.19 

2.35 

0.79 

2.08 

1.32 

0.99 

1.32 

12 

1.90 

2.00 

2.09 

0.67 

1.95 

1.25 

1.20 

1.28 

13 

2.16 

1.90 

1.88 

0.39 

1.76 

1.40 

1.27 

1.35 

14 

2.13 

1.75 

1.75 

0.45 

1.75 

1.53 

1.45 

0.85 

15 

2.37 

1.75 

1.45 

0.50 

1.72 

1.45 

1.62 

1.23 

16 

2.15 

1.64 

1.35 

1.65 

1.63 

1.50 

0.78 

17 

1.85 

1.35 

1.11 

1.57 

1.45 

1.35 

0.38 

18 

1.77 

1.55 

1.10 

1.60 

1.20 

1.70 

0.33 

19 

1.50 

1.82 

1.21 

1.70 

1.10 

1.78 

1.38 

20 

1.55 

2.17 

1.02 

1.79 

1.07 

1.90 

2.37 

?1 

F  1.30 

1.16 

2.66 

0.87 

1.77 

1.15 

1.62 

2.28 

22 

1.09 

0.95 

2.82 

1.14 

1.83 

1.36 

1.43 

1.83 

23 

0.81 

1.12 

3.00 

1.00 

F 

1.15 

1.60 

1.75 

1.32 

1.78 

24 

0.65 

1.58 

3.03 

1.10 

1.25 

1.55 

2.05 

0.55 

1.40 

25 

0.65 

2.15 

2.80 

1.08 

1.37 

1.35 

2.30 

0.77 

1.38 

26 

0.75 

2.34 

2.50 

1.09 

1.21 

1.38 

2.48 

0.87 

1.22 

27 

0.99 

2.44 

2.28 

1.23 

1.45 

1.59 

2.55 

1.18 

1.39 

28 

0.90 

2.39 

2.06 

1.19 

1.31 

1.75 

2.49 

1.23 

1.43 

29 

.  1.17 

2.34 

2.00 

1.22 

1.45 

2.10 

2.38 

1.18 

0.63 

30 

.  0.76 

2.85 

1.77 

1.20 

1.60 

2.15 

2.35 

1.28 

0.68 

31 

.  1.00 

1.74 

1.95  •• 

2.31 

0.75 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.92 

1.56 

2.08 

1.41 

1.03 

1.42 

1.82 

1.77 

1.37 

1.15 

MAX 

1.30 

2.85 

3.03 

2.45 

1.60 

1.95 

2.20 

2.55 

2.13 

2.37 

MIN 

0.65 

0.14 

1.35 

0.79 

0.39 

1.15 

1.35 

1.07 

0.55 

0.33 

DAYS 

0 

0 

11 

30 

31 

30 

15 

9 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  UAS 

248 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.53. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  3.08  AT  2:15  P.M.  ON  HAY  24. 
LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  MINUS  0.40  ON  NOV  24. 
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OAUY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  SIENVENUE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 

LO(»TIOR.  LAY.  29-59-52,  LORG.  89-54-55.  ON  NORTNEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7602504.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 
records  available,  dec.  23,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.96  FEET  ON 
APR.  12,  1968. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

1 

0.95 

1.62 

0.43 

2.35 

2 

1.17 

1.25 

0.00 

1.53 

3 

1.50 

0.84 

0.59 

1.50 

4 

1.65 

0.75 

0.55 

1.60 

5 

1.47 

1.05 

0.44 

1.20 

6 

1.35 

0.50 

0.36 

1.30 

7 

0.57 

-0.1"^ 

0.50 

2.00 

S 

0.37 

-0.  ici 

0.56 

2.31 

9 

0.43 

-0.45 

0.92 

2.08 

10 

1.19 

-0.70 

0.80 

2.36 

11 

1.40 

-0.40 

1.50 

2.20 

1? 

0.20 

-0.50 

1.65 

1.95 

13 

0.30 

-0.37 

2.32 

2.15 

14 

0.14 

-0.16 

2.47 

1.94 

15 

1.11 

-1.29 

2.23 

1.70 

16 

0.30 

F  -0.10 

2.20 

1.70 

17 

0.76 

1.55  F 

0.40 

18 

1.00 

1.50 

19 

2.65 

0.70 

20 

1.00 

0.75 

71 

0.17 

F 

1.35 

0.45 

?? 

0.00 

0.55 

0.30 

23 

-0.32 

0.15 

0.70 

74 

1.15 

-0.09 

1.52 

25 

0.95 

0.02 

1.90 

76 

0.15 

0.12 

2.32 

77 

0.05 

0.35 

2.23 

78 

0.80 

0.60 

2.72 

29 

1.00 

1.10 

2.52 

30 

1.35 

0.84 

4.17 

31 

1.25 

1.05 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

F 

0.82 

1.49 

2.72 

3.03 

1.85 

F 

1.13 

1.64 

2.54 

3.11 

1.40 

F 

1.38 

1.63 

2.87 

2.40 

1.32 

F 

1.28 

1.57 

3.32 

2.10 

1.20 

F 

0.66 

1.61 

2.65 

1.69 

1.14 

1.60 

1.60 

2.35 

2.02 

0.76 

1.85 

1.51 

1.67 

1.81 

1.00 

1.89 

1.36 

1.59 

1.60 

1.20 

1.59 

1.13 

1.84 

1.51 

0.84 

1.20 

0.49 

2.18 

1.35 

0.80 

1.00 

0.75 

2.01 

1.15 

0.75 

0.75 

0.74 

1.95 

1.20 

0.32 

0.99 

1.82 

1.60 

0.50 

1.35 

1.90 

1.79 

0.25 

1.35 

2.05 

1.64 

0.87 

1.61 

2.00 

1.95  F 

1.50 

F 

1.33 

1.58 

1.89 

1.63 

1.03 

1.49 

1.38 

2.05 

1.20 

1.50 

F 

1.28 

1.46 

2.04 

0.94 

1.20 

1.12 

1.50 

1.64 

2.20 

0.92 

1.16 

1.02 

1.80 

1.46 

1.90 

0.82 

0.95 

1.39 

1.87 

1.24 

1.95 

0.97 

0.88 

1.10 

1.52 

1.42 

1.34 

1.50 

0.78 

1.35 

1.30 

1.54 

1.25 

1.75 

0.10 

1.30 

1.08 

1.49 

1.16 

2.12  F 

1.05 

1.55 

0.97 

1.25 

1.25 

2.45 

1.43 

0.81 

1.62 

1.74 

2.65 

1.42 

1.03 

1.21 

2.10 

3.19 

1.54 

1.00 

1.61 

2.70 

3.20 

0.60 

1.00  F 

2.06 

2.90 

3.84 

1.51 

2.38 

2.84  - 

MEAN  0.84 
MAX  2.65 
MIN  -0.32 
DAYS  31 


0.10 

1.62 

-1.29 

16 


TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

0.55 

1.36 

1.78 

1.26 

1.19 

V42 

1.35 

4.17 

2.36 

1.55 

1.89 

2.38 

-0.09 

0.00 

0.40 

0.60 

0.25 

0.49 

11 

30 

17 

11 

31 

31 

2.06 

3.32 

1.16 

30 


1.93 

3.84 

0.82 

31 


1.07 

1.85 

0.10 

21 


THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAH  WAS  260 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.33.  , 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.23  AT  3:00  P.M.  ON  APR  29. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.65  ON  FEB  15. 


Centimeter 


1  2  3  4  5 


m 


MILY  STME  KM  1991 

INTRACmSTAL  tMTEMMY  HEM  9MIS  EOM)  MIDfiE,  MEU  CMLEANS,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-00-24.  LONG.  09-56-05.  ON  HONTH  lANK  AT  NEV  MLEAHS  PUOLIC  SEEVICE,  INC. 
ELECTEIC  PLANT,  1700  7EET  EAST  OF  PAEtS  EQAD  lEIOGE.  (STA.  7604003.) 

GAGE.  AUTOMATIC  EECOEOEE  AND  STAFF. 

GENEEAL  INFOEMATIOH.  PEIOE  TO  NOV.  15,  1967,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  PAEIS  EOAD  BEIOGE  (FIELD  OFFICE). 
PEIOE  TO  1977  GAGE  ZEEO  UAS  H.L.G. 

EECQEOS  AVAILAOLE.  STAGE,  JUNE  27,  TO  OCT.  9,  1944,  JUNE  12,  TO  AUG.  17,  1945,  AND  APE.  16,  1946, 
TO  DATE. 


EXTEEMES.  HIGHEST,  10.04  FEET  (CAUSED  SY  HUEEICANE)  ON  SEP.  10,  1965.  LOHEST,  MINUS  2.56  FEET  ON 
APE.  12,  1908.  EXTEEMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  AT 

NGVO  (1983  AOJ. 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APE 

NAY 

JUN 

AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.47 

2.15 

1.58 

0.70 

2.59 

1.71 

1.72 

1.82 

3.24 

3.31 

2.24 

1.17 

2 

1.73 

1.74 

1.80 

0.42 

1.82 

1.38 

1.68 

2.05 

3.05 

3.41  F 

1.57 

0.85 

3 

2.38 

1.00 

1.67 

0.98 

1.86 

1.05 

2.00 

2.00 

3.52 

2.74 

0.80 

4 

2.18 

0.75 

-0.10 

0.99 

2.02 

1.04 

1.67 

1.98 

3.64 

2.45  F 

1.38 

0.55 

5 

1.90 

1.16 

0.00 

1.00 

1.54 

1.05 

1.72 

2.00 

3.05 

2.02  F 

2.32 

0.69 

6 

1.72 

0.70 

0.04 

0.99 

1.49 

2.10 

2.00 

2.04 

2.77 

2.49 

0.74 

7 

0.93 

0.13 

0.09 

0.96 

2.30 

3.76 

2.32 

1.96 

2.04  F 

2.04 

0.90 

8 

0.79 

0.08 

0.59 

1.04 

2.69 

3.75 

2.33 

1.78 

1.87 

1.95 

1.10 

9 

0.70 

-0.17 

0.80 

1.37 

2.45 

3.52 

2.00 

1.43 

2.25 

1.81 

1.39 

10 

1.60 

-0.30 

0.36 

1.14 

2.79 

3.34 

1.49 

0.81 

2.56 

1.68 

1.70 

11 

1.80 

-0.09 

-0.31 

1.88 

2.61 

2.99 

1.36 

1.01 

2.40 

1.43 

1.66 

12 

0.59 

•0.06 

0.20 

2.20 

2.35 

2.65 

1.04 

1.04 

2.29 

1.38  F 

1.19 

1.63 

13 

0.79 

0.42 

0.53 

2.81 

2.63 

2.26 

0.68 

1.32 

2.12 

1.90 

1.87 

1.69 

14 

0.50 

0.62 

0.75 

2.98 

2.24 

2.11 

0.82 

1.72 

2.22 

2.10 

1.91 

0.89 

15 

1.31 

•0.60 

1.97 

2.62 

1.97 

1.80 

0.60 

1.79 

2.U 

1.90 

1.97 

1.69 

16 

0.81 

0.62 

2.08 

2.59 

1.91 

1.67 

1.29 

2.02 

2.41 

2.41 

1.64 

0.79 

17 

1.20 

0.93 

3.62 

1.99 

1,72 

1.33 

1.79 

2.00 

2.28 

2.01 

1.37 

0.25 

18 

1.23 

1.28 

1.80 

1.90 

1.89 

1.41 

1.85 

1.81 

2.43 

1.57 

1.86 

0.10 

19 

3.20 

1.32 

1.55 

1.25 

1.99 

1.70 

1.82 

1.95 

2.39 

1.30 

1.69 

1.89 

20 

1.30 

0.89 

1.32 

1.28 

2.60  F 

1.13 

1.87 

2.12 

2.51 

1.27 

1.55 

2.62 

21  F 

0.69 

0.49 

1.00 

0.94 

3.88 

2.23 

1.83 

2.28 

1.19 

1.40 

2.29 

22 

0.20 

0.15 

1.04 

0.73 

4.10 

2.20 

1.59 

2.30 

1.39 

1.30 

1.49 

23 

-0.22 

•0.40 

0.57 

1.11 

4.90 

1.96 

1.81 

1.74 

1.87 

1.17 

1.73 

24 

1.36 

-0.11 

0.40 

1.87 

3.20 

1.72 

1.91 

1.70 

2.14 

0.61 

1.19 

25 

1.33 

0.02 

0.47 

2.29 

F 

2.03 

1.49 

1.78 

1.53 

2.50 

1.25 

1.70 

26 

0.70 

0.64 

0.50 

2.64 

1.77 

1.35 

1.52 

1.64 

2.80 

1,50 

1.58 

27 

0.55 

0.60 

0.82 

2.60 

2.00 

1.20 

1.99 

2.19 

3.00 

1.93 

1.83 

28 

1.29 

0.92 

1.00 

3.19 

2.43 

1.71 

1.43 

1.55 

2.54 

3.62 

1.77 

1.11 

29 

1.59 

1.50 

2.91 

2.37 

1.82 

1.37 

2.00 

3.20 

3.68 

1.40 

0.50 

30 

1.92 

1.23 

4.41 

2.12 

1.70 

1.37 

2.26 

3.38 

4.16 

1.34 

0.51 

31 

1.71 

1.49 

1.98  - 

1.88 

2.88  - 

3.24 

0.53 

THE  FOLLOWING  EEFEE  ONLY  TO  HEADINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.27 

0.53 

0.98 

1.79 

2.44 

2.03 

1.62 

1.80 

2.47 

2.28 

1.58 

1.21 

MAX 

3.20 

2.15 

3.62 

4.41 

4.90 

3.76 

2.33 

2.88 

3.64 

4.16 

2.32 

2.62 

MIN 

-0.22 

-0.60 

-0.31 

0.42 

1.49 

1.04 

0.60 

0.81 

1.53 

1.19 

0.61 

0.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

28 

26 

31 

31 

30 

31 

23 

31 

THE  TOTAL  NUMBEE  OF  DAYS  FOE  THE  YEAR  UAS  351 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.66. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.50  AT  9:00  P.M.  ON  HAY  21. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  1.44  ON  FEB  15. 


DAILY  STAGE  FM  1991 

INNER  HARMR  NAVIGATION  CANAL  NEAR  SEABROOK  BRIDGE,  NEU  ORLEANS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-01-AS,  LONG.  90-01-58.  ON  EAST  BANK  AT  BAROID  PLANT  WHARF,  250  FEET  SOUTH  OF 
SEABROOK  BRIDGE.  (STA.  760A006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  MAR.  4.  1965,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE.  PRIOR 
TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  VARIOUS  MONTHS,  1942,  1944,  1945,  1959,  AND  1960.  DAILY,  AUG.  18,  1962,  TO 
DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  1962)  HIGHEST.  6.47  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST, 

MINUS  1.89  FEET  ON  APR.  12,  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.12 

1.66 

1.28 

0.23 

2.15 

1.17 

1.09 

1.24 

2.29 

2.42 

2.11 

0.92 

7 

1.18 

1.32 

1.41 

-0.04 

1.53 

0.91 

1.06 

1.32 

2.20 

2.48 

1.15 

0.73 

3 

1.49 

0.69 

1.28 

0.38 

1.47 

0.75 

1.14 

1.29 

2.42 

2.02 

1.35 

0.78 

4 

1.51 

0.56 

-0.24 

0.68 

1.51 

0.64 

0.84 

1.17 

2.65 

1.82 

1.03 

0.31 

5 

1.29 

0.98 

-0.35 

0.70 

1.26 

0.57 

0.90 

1.15 

2.25 

1.64 

1.16 

0.25 

6 

1.33 

0.71 

-0.25 

0.64 

1.34 

1.16 

1.00 

1.08 

2.06 

1.77 

0.94 

0.38 

7 

0.82 

0.33 

-0.22 

0.71 

1.74 

2.51 

1.29 

1.01 

1.51 

1.65 

1.19 

0.52 

a 

0.45 

0.17 

0.27 

0.83 

2.14 

2.72 

1.29 

0.90 

1.29 

1.57 

1.34 

0.73 

9 

0.48 

-0.07 

0.52 

1.06 

2.24 

.61 

1.01 

0.75 

1.54 

1.48 

0.86 

0.90 

10 

1.23 

-0.15 

0.11 

0.88 

2.19 

2.72 

0.68 

0.34 

1.92 

1.38 

0.74 

11 

1.62 

-0.01 

-0.42 

1.40 

2.03 

2.37 

0.54 

0.36 

1.91 

1.13 

0.64 

1.20 

1? 

0.76 

0.05 

-0.10 

1.60 

1.76 

1.97 

0.35 

0.26 

1.91 

1.12 

0.90 

1.20 

n 

0.60 

0.18 

0.27 

1.98 

1.87 

1.64 

0.19 

0.53 

1.75 

1.28 

1.02 

1.20 

14 

0.47 

0.33 

0.27 

2.05 

1.64 

1.47 

0.19 

1.03 

1.70 

1.45 

1.21 

0.70 

15 

1.07 

-0.49 

0.92 

2.06 

1.73 

1.24 

0.24 

0.99 

1.78 

1.35 

1.40 

1.10 

16 

0.77 

-0.30 

1.35 

1.86 

1.46 

1.05 

0.55 

1.24 

1.76 

1.55 

1.22 

0.60 

17 

0.93 

0.35 

2.74 

1.48 

1.44 

0.82 

0.90 

1.16 

1.63 

1.30 

1.06 

0.20 

1R 

0.92 

0.64 

1.74 

1.41 

1.61 

0.84 

1.03 

0.90 

1.73 

0.99 

1.45 

0.20 

19 

2.47 

0.79 

1.15 

1.02 

1.60 

1.03 

0.90 

0.90 

1.81 

0.87 

1.41 

1.30 

20 

1.13 

0.83 

0.83 

1.09 

2.11 

0.84 

0.94 

0.98 

1.84 

0.83 

1.53 

2.30 

21 

0.40 

0.43 

0.69 

0.71 

3.37 

0.78 

1.19 

0.89 

1.63 

0.89 

1.11 

2.30 

22 

-0.10 

0.33 

0.73 

0.50 

3.67 

1.01 

1.18 

0.77 

1.75 

1.13 

1.01 

1.60 

23 

-0.22 

-0.30 

0.50 

0.82 

4.11 

0.97 

0.98 

0.94 

1.43 

1.61 

0.86 

1.60 

24 

1.13 

-0.01 

0.31 

1.30 

2.98 

1.06 

0.80 

1.15 

1.34 

1.84 

0.16 

1.10 

25 

1.18 

0.06 

0.32 

1.82 

2.82 

1.05 

0.59 

1.16 

1.20 

2.19 

0.33 

1.20 

26 

0.77 

0.34 

0.43 

2.07 

2.69 

0.99 

.50 

1.04 

1.20 

2.43 

0.50 

1.10 

27 

0.63 

0.25 

0.65 

2.21 

2.24 

1.13 

0.35 

1.52 

1.46 

2.53 

0.93 

1.20 

28 

1.35 

0.62 

0.70 

2.22 

1.93 

0.95 

0.56 

1.15 

1.68 

2.83 

1.04 

1.00 

29 

1.49 

1.52 

2.08 

1.86 

1.03 

0.62 

1.40 

2.25 

2.98 

0.97 

0.30 

30 

1.89 

0.56 

3.50 

1.62 

0.97 

0.65 

1.63 

2.34 

3.43 

0.98 

0.30 

THE  FOLLOHING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.02 

0.37 

0.63 

1.31 

2.05 

1.30 

0.80 

1.04 

1.81 

1.76 

1.05 

0.92 

MAX 

2.47 

1.66 

2.74 

3.50 

4.11 

2.72 

1.29 

1.99 

2.65 

3.43 

2.11 

2.30 

MIN 

-0.22 

-0.49 

-0.42 

-0.04 

1.26 

0.57 

0.19 

0.26 

1.20 

0.83 

0.16 

0.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  1.18. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.42  AT  9:00  P.M.  ON  NAY  21. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.22  ON  FEB  IS. 
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DAILY  STACE  FW  1991 

IMNER  HAUQIi  NAVIGATION  CANAL  <IMO  AT  FLONIOA  AVE.  BRIDGE,  NEW  ORLEANS,  LA 
LOCATION.  LAT.  29-S0-S3,  LONG.  90-01-1S.  AT  FLORIDA  AVENUE  BRIDGE  CONTROL  HOUSE.  (STA.  7612007.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1979  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  20.SS  FEET,  HGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  19AA  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

EXTREMES.  (SINCE  1965)  HIGHEST.  9.82  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOUEST,  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  2.53  FEET  ON  DEC.  26,  1989.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN  FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

0.21 

2.19 

0.99 

1.37 

2.73 

2.82 

1.73 

0.77 

2 

-0.10 

1.39 

0.70 

1.13 

1.59 

2.55 

2.93  F 

1.12 

0.50 

3 

0.46 

1.29 

0.65 

1.50 

1.56 

2.91 

2.28 

0.40 

4 

0.55 

1.52 

0.49 

1.10 

1.53 

3.21 

1.99  F 

0.90 

0.15 

5 

0.50 

0.98 

0.58 

1.25 

1.61 

2.62 

1.59 

1.10 

0.21 

6 

0.41 

1.10 

1.55 

1.51 

1.64 

2.28 

2.00 

0.71 

0.29 

7 

0.49 

1.80 

3.24 

1.90 

1.55 

1.61 

1.77 

1.11 

0.48 

8 

0.62 

2.06 

3.28 

1.90 

1.31 

1.49 

1.50 

1.21 

0.69 

9 

0.85 

2.00 

3.12 

1.59 

1.07 

1.79 

1.31 

0.89 

1.00 

10 

0.74 

2.30 

2.99 

1.20 

0.32 

2.00 

1.20 

0.80 

1.03 

11 

1.29 

2.08 

2.70 

0.99 

0.60 

1.87  F 

0.41 

0.89 

1.05 

1? 

1.52 

1.90 

2.04 

0.69 

0.63 

1.72 

0.96 

1.18 

1.02 

13 

2.10 

2.18 

1.70 

0.30 

0.90 

1.61 

1.38 

1.09 

14 

2.15 

2.02 

1.60 

0.40 

1.19 

1.67 

1.43 

0.39 

15 

2.18 

1.99 

1.30 

0.30 

1.19 

1.89  F 

1.50 

1.55 

1.19 

16 

2.21 

1.81 

1.19 

0.93 

1.52 

1.98 

1.87 

1.21 

0.29 

17 

1.69 

1.75 

0.98 

1.30 

1.51 

1.80 

1.53 

0.99 

-0.10 

18 

0.92 

1.39 

2.00 

I.IX) 

1.39 

1.32 

1.99 

1.07 

1.40 

-0.28 

19 

2.90 

0.60 

2.08 

1.23 

1.30 

1.52 

2.00 

0.78 

1.14 

1.45 

20 

F  1.15 

0.68  F 

2.20 

0.92 

1.40 

1.78 

2.18 

0.73 

1.10 

2.30 

?1 

0.49 

0.32 

3.31 

1.19 

1.75 

1.50 

1.81 

0.70 

0.81 

1.95 

2? 

0.56 

0.31 

3.70 

1.42 

1.71 

1.17 

1.87 

0.79 

0.79 

1.18 

23 

0.12 

0.61 

4.22 

1.50 

1.39 

1.33 

1.21 

1.29 

0.70 

1.55 

24 

-0.09 

1.31 

2.69 

1.15 

1.50 

1.00 

1.53 

0.12 

0.90 

25 

0.01 

1.79 

3.29 

1.00 

1.32 

0.89 

2.01 

0.85 

1.28 

26 

0.08 

1.91 

2.95 

0.75 

1.10 

1.10 

2.30 

1.00 

1.15 

27 

0.39 

2.04 

2.25 

0.67 

1.69 

1.59 

2.44 

1.49 

1.47 

28 

0.51 

2.55 

2.23 

0.86 

1.15 

2.10 

3.11 

1.31 

0.79 

29 

.  1.09 

2.45 

2.14 

0.89 

1.59 

2.75 

3.10 

0.99 

0.13 

30 

.  0.69 

3.60 

1.38 

0.87 

1.81 

2.91 

3.78 

0.90 

0.18 

31 

0.25 

THE  FOLLOHING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.91  0.49 

1.25 

2.13 

1.58 

1.15 

1.36 

1.97 

1.79 

1.06 

0.80 

MAX 

2.90  1.15 

3.60 

4.22 

3.28 

1.90 

2.32 

3.21 

3.78 

1.73 

2.30 

MIN 

0.92  -0.09 

-0.10 

0.98 

0.49 

0.30 

0.32 

0.89 

0.41 

0.12 

-0.28 

DAYS 

o 

CM 

30 

31 

23 

30 

31 

30 

29 

29 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  278 

FiMUT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  1.41. 

HIGHEST  STAGE  HAS  5.07  AT  8:45  P.N.  ON  NAY  21. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  0.70  ON  APR  2. 
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DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  <IUU)  AT  NEW  ORLEANS,  LA. 

LOCATION  LAT.  29-57-52,  LONG.  90-01-42.  LAKE  ENO  OF  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK. 

(STA. ’7616007.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  32.19  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAY  17,  1922,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.61  FEET  (FROM  HIGHUATER  MARK)  (CAUSED  BY  HURRICME  BETSY)  ON  SEP.  10,  1965. 
LOulsf,  MINIK  2:00  FEET  ON  APR  12.  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1983  AOJ.) 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


1.0 

1.2 

1.6 

1.7 

1.6 

1.3 
0.7 
0.4 
0.4 

1.4 

1.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.8 

0.0 

0.9 

0.9 

3.0 

1.3 

0.2 

0.2 

0.5 

1.0 

1.0 


FEB 

1.9 

1.3 

1.2 

0.5 

0.5 

0.4 

0.1 

0.1 

-0.1 

-0.5 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

0.3 

0.8 

1.0 

0.9 

0.6 

0.7 

0.0 

0.3 

-0.2 

•0.2 


0.5  0.0 

0.4  0.0 

1.4  0.5 

1.3  . 

1.6  . 

1.5  . 


MAR 

1.7 

1.5 

1.2 

0.5 

0.2 

0.4 

0.3 

0.1 

0.6 

0.0 

-0.5 

0.1 

0.1 

0.2 

1.4 

1.7 

3.3 

1.5 

1.7 

1.0 

0.4 

0.6 

0.2 

0.1 

0.0 

0.2 

0.5 

0.6 

1.0 

0.7 

1.0 


APR 

0.3 

0.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.5 

0.5 

1.0 

0.5 

1.7 

1.9 

2.0 

2.4 

2.1 

1.9 
1.2 
1.2 
0.5 
0.7 

1.4 
0.5 
0.6 

1.'8 

i;i 

2.6 

2.1 

3.9 


MAY 

1.8 

1.2 

1.2 

1.3 
1.0 

1.0 

1.8 

2.1 

2.2 

2.3 

2.2 

1.5 
1.9 

1.4 

1.4 

1.4 

0.8 

1.2 

1.4 

2.0 

3.7 

3.7 

4.7 

2.8 

2.7 

2.6 

2.6 
0.9 
0.8 

1.4 
1.0 


0.8 

0.7 

0.5 

0.3 

0.5 

1.3 

2.9 

3.1 
2.6 
2.8 

2.5 
1.8 

1.5 

1.2 
1.2 

1.0 

0.4 

0.8 

1.1 

0.8 

0.9 

1.3 

1.1 

1.3 

1.3 

0.9 

1.3 

1.1 

1.1 

0.8 


JUL 

1.0 

1.0 

1.0 

1.3 

1.2 

1.4 

1.8 
2.0 
0.8 
0.8 

0.5 

0.3 

0.1 

0.0 

-0.2 

0.3 

0.4 

1.6 

0.0 

1.3 

1.5 

1.7 

1.5 
1.0 
0.5 

0.6 

0.2 

0.5 

0.6 

0.7 

1.4 


AUG 

1.2 

1.6 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.3 
0.9 
0.8 
0.1 

0.2 

0.5 

0.8 

1.0 

1.5 

1.8 

1.7 

1.4 

1.2 

1.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.3 
1.2 

1.8 

1.7 

1.9 

2.3 


SEP 

2.7 

2.4 

2.6 
3.0 

2.3 

2.1 

1.5 

1.5 

1.8 
2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

2.0 

2.1 

2.1 

1.8 

2.0 

1.9 

2.0 

1.8 

1.8 

1.5 

1.2 

1.5 

1.3 

1.8 
2.1 

2.8 

2.7 


OCT 

2.6 

2.8 

2.1 

2.1 

1.7 

2.0 

1.9 

1.5 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

1.4 
2.0 

1.6 

1.8 

1.5 
1.0 
0.5 
1.0 

0.8 

1.2 

1.5 

1.9 

1.9 

2.8 

2.8 

3.2 

3.3 
3  3 
2.8 


NOV 

3.1 

1.3 

1.4 

1.2 

1.2 

0.9 

1.8 

1.4 

1.2 

1.2 

1.0 

1.2 

1.5 

1.5 

1.6 

1.2 

1.5 

1.3 

1.3 

1.3 


DEC 

0.7 

0.7 

0.7 

0.5 

0.4 

0.4 

0.6 

0.9 

1.2 

1.2 


0.9 

1.0 


1.5 

-0.2 

-0.5 

0.5 

1.6 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.1 

1.5 

1.3 

1.4 

1.9 
0.1 
0.1 
0.2 


THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 

DAYS 


1.0 

3.0 

0.0 

31 


0.4 

0,7 

1.3 

1.9 

1.3 

0.9 

1.3 

2.0 

1.9 

1.3 

0.9 

1.9 

3.3 

3.9 

4.7 

3.1 

2.0 

2.3 

3.0 

3.3 

3.1 

2.5 

-0.5 

-0,5 

0.0 

0.8 

0.3 

-0.2 

0.1 

1.2 

0.5 

0.2 

•0.5 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.2. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.7  (W  MAY  23. 

LMST  STAGE  UAS  MINUS  0.5  ON  FEB  10  AND  LATE  DATE(S). 


OAUr  STMf  FOK  1991 

INTRACMSTAL  tMTEMMT  AT  MMVEY  LOCK  (U.) 

LOCATION.  UT.  29-SA-31,  LONG.  90-05-02.  ON  LOCK  TAILMT  (CAHALSIDE)  UALL.  (STA.  7620007.) 
GAGE.  WIKE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  AT  N.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1925  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.74  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.28  FEET  ON 
JAN.  26  AND  27,  1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.71 

1.00 

0.60 

0.20 

2.80 

2.10 

1.12 

0.96 

1.48 

1.05 

2.25 

1.23 

2 

0.82 

1.00 

1.40 

0.20 

2.46 

2.00 

1.12 

1.07 

1.58 

1.14 

1.62 

1.51 

3 

1.10 

0.80 

1.20 

0.49 

2.11 

1.80 

1.05 

1.04 

1.81 

1.41 

1.22 

1.41 

4 

0.75 

0.60 

0.60 

2.15 

1.40 

1.00 

1.09 

1.85 

1.21 

0.89 

0.55 

5 

0.61 

1.00 

0.20 

0.91 

2.23 

1.36 

1.12 

1.05 

1.52 

1.51 

0.51 

6 

0.83 

1.09 

0.98 

0.80 

1.96 

1.23 

1.25 

1.00 

1.55 

0.98 

1.93 

0.61 

7 

1.28 

1.06 

0.82 

1.05 

1.60 

1.26 

1.41 

0.90 

1.71 

0.41 

1.11 

0.65 

8 

0.71 

0.76 

0.78 

1.33 

1.76 

1.69 

1.66 

0.97 

1.51 

0.86 

0.85 

0.70 

9 

0.73 

0.62 

0.60 

1.55 

2.10 

1.66 

1.59 

0.95 

1.33 

0.98 

0.53 

0.84 

10 

0.83 

0.45 

0.20 

1.33 

2.09 

1.86 

1.49 

1.02 

1.58 

1.08 

0.37 

0.56 

11 

1.85 

0.59 

0.47 

1.29 

2.03 

2.32 

1.13 

0.87 

1.40 

1.05 

0.54 

0.81 

1? 

1.87 

0.53 

0.57 

1.54 

1.94 

2.49 

1.17 

0.54 

1.60 

1.03 

0.51 

0.91 

13 

1.08 

0.68 

0.97 

1.68 

1.92 

2.25 

1.17 

0.54 

1.40 

0.90 

0.58 

1.10 

14 

1.80 

0.88 

0.85 

1.95 

1.90 

2.02 

0.99 

0.40 

1.40 

0.90 

0.72 

1.04 

15 

1.18 

0.52 

0.39 

2.18 

1.99 

1.87 

1.08 

0.40 

1.40 

0.88 

0.92 

0.05 

16 

1.20 

0.02 

0.59 

1.74 

1.95 

1.73 

1.16 

0.80 

1.50 

0.59 

1.05 

0.14 

17 

0.87 

0.52 

0.97 

1.79 

2.01 

1.73 

1.00 

0.80 

1.20 

0.54 

1.24 

0.25 

18 

0.88 

0.84 

1.00 

1.94 

2.07 

1.84 

1.00 

0.97 

1.40 

0.67 

1.87 

0.34 

19 

1.41 

1.63 

0.95 

1.95 

2.00 

1.40 

1.00 

0.90 

1.32 

0.74 

1.77 

0.14 

20 

1.09 

1.17 

0.92 

1.87 

2.02 

1.48 

1.00 

0.85 

0.85 

0.98 

2.06 

0,79 

21 

0.83 

0.98 

1.13 

1.52 

2.01 

1.20 

1.10 

0.69 

0.85 

0.89 

1.86 

1.40 

22 

0.46 

1.04 

1.06 

1.48 

2.00 

1.20 

1.00 

0.67 

1.20 

1.12 

1.90 

1.33 

23 

0.04 

1.10 

1.60 

1.81 

2.50 

1.20 

1.00 

0.64 

1.34 

1.57 

1.50 

1.32 

24 

1.06 

0.61 

1.47 

1.20 

2.50 

1.00 

0.91 

0.72 

1.59 

1.05 

0.66 

1.00 

25 

0.88 

0.67 

1.03 

1.60 

2.50 

1.00 

0.81 

0.65 

1.28 

1.54 

0.45 

0.58 

26 

0.98 

0.41 

1.01 

2.40 

2.60 

1.13 

0.81 

0.70 

0.90 

1.67 

0.31 

0.79 

27 

1.02 

0.40 

1.60 

2.80 

2.40 

1.10 

0.74 

0.50 

0.58 

1.62 

0.35 

0.77 

28 

1.29 

0.40 

1.20 

2.60 

2.20 

1.21 

0.60 

1.36 

0.77 

1.83 

0.54 

0.89 

29 

1.04 

1.60 

2.80 

2.37 

1.13 

0.60 

1.20 

1.01 

2.24 

0.71 

0.91 

30 

31 

2,25 

1.05 

1.00 

0.80 

2.91 

2.30 

2.00 

1.18 

0.65 

0.71 

1.07 

1.22 

1.02 

2.28 

2.02 

1.14 

0.71 

0.66 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.05 

0.76 

0.92 

1.62 

2.14 

1.56 

1.05 

0.86 

1.33 

1.19 

1.08 

0.79 

MAX 

2.25 

1.63 

1.60 

2.91 

2.80 

2.49 

1.66 

1.36 

1.85 

2.28 

2.25 

1.51 

MIN 

0.04 

0.02 

0.20 

0.20 

1.60 

1.00 

0.60 

0.40 

0.58 

0.41 

0.31 

0.05 

DATS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.20. 
HIGHEST  STAGE  WAS  2.91  8:00  A.M.  ON  APR  30 
LOWEST  STAGE  WAS  0.02  ON  FEB  16. 
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OAKY  STAGE  FOR  1991 

INTRACOASTAL  UATERUAV  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  UT.  29-M-43,  LONG.  89-58-28.  ON  SOUTHWEST  CORNER  OF  LOCK  TAILBAY  (CAHALSIOE) 

WALL.  (STA.  7624004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.22  FOOT,  N.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  NAY  1,  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.45  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST.  MINUS  1.64  FEET 
(CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEH  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.68 

0.93 

0.79 

0.27 

2.10 

1.71 

1.09 

0.95 

1.05 

0.90 

2.19 

1.09 

2 

0.50 

0.89 

1.40 

0.20 

2.58 

1.68 

1.08 

1.03 

1.45 

1.03 

1.41 

1.25 

3 

1.20 

0.64 

1.37 

0.28 

2.09 

1.53 

0.89 

0.96 

1.40 

1.22 

1.10 

1.10 

4 

0.45 

0.69 

0.73 

0.59 

2.03 

1.37 

0.80 

0.88 

1.28 

1.38 

0.52 

0.45 

5 

0.60 

1.12 

0.31 

0.85 

1.97 

1.25 

0.89 

0.86 

1.45 

1.40 

0.61 

0.29 

6 

0.80 

1.12 

0.80 

0.67 

1.82 

0.90 

0.91 

0.69 

1.54 

0.80 

0.81 

0.50 

7 

1.30 

0.85 

0.64 

0.97 

1.22 

1.27 

1.15 

0.64 

1.45 

0.38 

0.82 

0.52 

8 

0.85 

0.50 

0.81 

1.17 

1.65 

1.37 

1.44 

0.80 

1.30 

0.80 

0.61 

0.71 

9 

0.40 

0.30 

0.31 

1.21 

2.02 

1.47 

1.40 

0.97 

1.20 

0.88 

0.30 

0.69 

10 

1.14 

0.36 

0.92 

1.04 

1.93 

1.65 

1.22 

0.42 

1.30 

0.90 

0.30 

0.45 

11 

1.61 

0.35 

0.05 

1.00 

1.90 

2.05 

1.00 

0.85 

1.30 

0.90 

0.30 

0.45 

12 

1.23 

0.34 

0.60 

1.30 

1.80 

2.10 

0.95 

0.54 

1.35 

0.81 

0.47 

0.68 

13 

0.87 

0.70 

0.93 

1.41 

1.79 

2.07 

0.90 

0.33 

1.39 

0.77 

0.46 

0.79 

14 

0.71 

0.58 

0.67 

1.65 

1.68 

2.00 

0.85 

0.40 

1.31 

0.71 

0.40 

0.75 

15 

0.96 

0.12 

0.20 

1.89 

1.83 

1.86 

0.85 

0.52 

1.20 

0.63 

0.55 

-0.30 

16 

1.15 

-0.31 

0.35 

1.50 

1.81 

1.93 

0.89 

0.61 

1.31 

0.36 

0.61 

-0.15 

17 

0.79 

0.20 

1.00 

1.40 

1.80 

1.71 

0.50 

0.78 

1.20 

0.68 

0.79 

-0.11 

18 

0.64 

0.77 

0.94 

1.65 

1.90 

1.51 

0.61 

0.89 

1.10 

0.80 

1.21 

0.79 

19 

1.30 

1.18 

0.84 

1.80 

0.80 

1.55 

0.70 

0.60 

1.14 

0.80 

1.21 

0.15 

20 

0.80 

1.05 

0.82 

1.65 

1.82 

1.25 

0.72 

0.43 

0.88 

1.04 

1.95 

0.53 

21 

0.35 

0.80 

1.00 

1.65 

2.35 

1.19 

0.75 

0.70 

0.61 

1.08 

1.57 

1.09 

22 

0.08 

1.15 

1.39 

1.35 

2.27 

1.30 

0.70 

0.48 

0.88 

1.02 

1.30 

1.10 

23 

0.31 

0.70 

1.55 

1.52 

2.45 

1.20 

0.74 

O.U 

1.10 

1.18 

1.31 

1.10 

24 

0.85 

0.55 

1.10 

1.00 

2.38 

1.09 

0.76 

0.46 

1.21 

1.51 

0.60 

0.87 

25 

0.60 

0.48 

0.91 

1.67 

2.35 

1.07 

0.77 

0.49 

1.20 

1.44 

0.38 

0.53 

26 

0.74 

0.10 

0.90 

2.27 

2.45 

0.97 

0.65 

0.52 

0.85 

1.56 

0.39 

0.50 

27 

0.81 

0.18 

1.35 

2.70 

2.34 

1.00 

0.58 

0.92 

0.65 

1.69 

0.39 

0.75 

28 

1.30 

0.40 

1.27 

2.40 

2.20 

1.08 

0.60 

1.10 

0.68 

1.80 

0.08 

0.59 

29 

1.12 

1.90 

2.64 

2.20 

1.00 

0.50 

1.03 

0.80 

2.10 

0.66 

0.40 

30 

2.07 

0.98 

2.80 

1.90 

1.00 

0.66 

0.96 

0.88 

2.10 

1.03 

0.50 

31 

1.21 

0.49 

2.00 

0.60 

1.12 

2.00 

0.30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.88 

0.60 

0.88 

1.42 

1.98 

1.44 

0.84 

0.72 

1.15 

1.12 

0.81 

0.59 

MAX 

2.07 

1.18 

1.90 

2.80 

2.58 

2.10 

1.44 

1.12 

1.54 

2.10 

2.19 

1.25 

MIN 

0.08 

-0.31 

0.05 

0.20 

0.80 

0.90 

0.50 

0.33 

0.61 

0.36 

0.08 

-0.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.04. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.80  AT  8:00  A.M.  ON  APR  30. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.55  ON  FEB  16. 


DAILY  STAfiE  FOR  1991 
BAYOU  PETIT  CAILLOU  AT  COCOORIE,  LA 
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LOCATION.  LAT.  29-14-43,  LONG.  90-39-40.  ON  LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION  CONPANY  WHARF  ON  NORTH 
BANK  OF  LITTLE  COCOORIE  BAYOU,  600  FEET  WEST  OF  JUHCTIOH  WITH  BAYOU  PETIT  CAILLOU,  AND  AT  THE 
END  OF  STATE  HIGHWAY  S6.  (STA.  7630507.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1967  GAGE  ZERO  WAS  0.19  FOOT  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  1969  TO  SEP.  8,  1974  AND  JAN.  20,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.64  FEET  (FROM  HIGH  WATER  HARK)  IN  1974.  LOWEST,  MINUS  2.95  FEET  ON  DEC.  23, 
1969.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

-0.41 

-0.17 

0.24 

-0.14 

1.48 

1.38 

0.93 

0.55 

1.22 

1.12 

0.40 

0.41 

2 

-0.22 

-0.15 

0.41 

0.05 

1.14 

1.28 

0.82 

0.75 

1.30 

1.50 

0.44 

0.34 

3 

-0.23 

-0.08 

-0.09 

0.43 

1.14 

0.96 

0.93 

0.96 

1.65 

1.35 

0.08 

-0.72 

4 

0.10 

0.10 

-0.64 

0.46 

0.95 

0.71 

0.72 

1.17 

1.77 

1.15 

-0.19 

-1.17 

5 

0.41 

0.41 

-0.21 

0.31 

1.05 

0.33 

0.76 

0.98 

1.93 

0.88 

0.00 

-0.79 

6 

0.39 

-0.15 

-0.05 

0.02 

0.00 

0.58 

1.34 

1.08 

1.47 

0.11 

-0.18 

-0.80 

7 

0.20 

•0.66 

-0.27 

0.18 

0.57 

1.65 

1.04 

1.33 

1.34 

0.43 

-0.02 

-0.62 

8 

-0.04 

-1.13 

-0.33 

0.40 

1.13 

1.78 

0.95 

1.30 

0.79 

0.13 

-0.47 

-0.49 

9 

0.03 

-1.14 

-1.01 

0.54 

1.29 

2.05 

1.09 

1.24 

0.90 

-0.09 

-0.35 

-0.38 

10 

0.73 

-1.22 

-0.91 

0.35 

1.23 

2.04 

0.96 

0.89 

0.80 

-0.17 

-0.13 

-0.32 

11 

0.79 

-1.09 

-0.71 

0.85 

1.07 

2.07 

0.96 

0.37 

0.87 

-0.27 

-0.14 

-0.13 

12 

-0.62 

-0.98 

-0.62 

1.14 

1.10 

1.66 

0.79 

-0.05 

0.74 

-0.17 

0.14 

-0.01 

13 

-0.75 

-0.42 

-0.62 

1.47 

1.37 

1.40 

0.63 

-0.13 

0.72 

-0.11 

0.13 

0.29 

14 

-D.52 

-0.73 

-0.45 

1.65 

1.45 

1.37 

0.35 

0.28 

0.90 

0.02 

0.64 

•0.45 

15 

0.10 

-1.10 

-0.33 

1.59 

1.84 

1.15 

0.45 

0.52 

1.07 

0.03 

0.63 

-0.46 

16 

-0.54 

-0.64 

0.74 

1.53 

1.55 

0.89 

0.16 

0.37 

1.00 

0.41 

0.61 

-0.21 

17 

-0.34 

0.01 

0.98 

1.12 

1.22 

0.74 

0.29 

0.88 

0.91 

0.59 

0.72 

-0.34 

18 

0.10 

0.39 

0.47 

1.24 

0.96 

0.66 

0.41 

0.76 

1.27 

0.25 

1.26 

-0.91 

19 

0.51 

0.78 

0.81 

1.03 

1.30 

0.59 

0.73 

0.58 

1.20 

0.03 

0.41 

-0.68 

20 

0.35 

-0.25 

0.88 

0.68 

0.93 

0.57 

0.80 

0.77 

1.02 

0.14 

-0.10 

0.27 

21 

-0.52 

-0.33 

0.54 

0.32 

1.12 

0.83 

1.15 

0.84 

1.22 

0.07 

•0.40 

-0.05 

22 

-0.30 

-0.70 

0.93 

0.71 

1.99 

0.94 

1.09 

0.93 

0.94 

-0.05 

-0.18 

-0.32 

23 

0.03 

-1.54 

-0.08 

0.57 

2.27 

1.12 

1.01 

0.90 

0.79 

-0.12 

-0.31 

0.03 

24 

0.15 

-1.17 

-0.59 

0.73 

2.21 

1.10 

1.03 

0.78 

0.52 

0.21 

-1.10 

-0.41 

25 

-0.16 

-1.14 

•0.32 

1.32 

2.01 

1.02 

0.96 

0.70 

-0.18 

0.35 

•0.51 

-0.10 

26 

-0.55 

-1.26 

•0.20 

1.83 

2.06 

0.98 

0.90 

0.54 

-0.05 

0.47 

-0.15 

0.09 

27 

-0.30 

-1.09 

0.55 

1.65 

1.81 

1.10 

0.87 

0.64 

0.02 

0.80 

0.25 

0.28 

28 

0.05 

■0.55 

0.28 

2.07 

1.71 

0.85 

0.53 

0.20 

0.35 

1.55 

0.25 

-0.12 

29 

-0.29 

0.81 

2.13 

1.57 

0.99 

0.33 

0.19 

0.63 

1.40 

0.59 

-0.22 

30 

-0.08 

0.13 

1.81 

1.59 

0.86 

0.21 

0.35 

0.91 

1.69 

0.34 

-0.22 

31 

-0.91 

0.14 

1.65 

0.46 

0.87 

1.69 

•0.63 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0.09 

-0.57 

0.01 

0.94 

1.38 

1.12 

0.76 

0.70 

0.93 

0.50 

0.09 

-0.29 

MAX 

0.79 

0.78 

0.98 

2.13 

2.27 

2.07 

1.34 

1.33 

1.93 

1.69 

1.26 

0.41 

MIN 

-0.91 

-1.54 

-1.01 

-0.14 

0.00 

0.33 

0.16 

-0.13 

-0.18 

-0.27 

-1.10 

-1.17 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  0.46. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.45  AT  5:00  P.M.  ON  HAY  22. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.77  ON  FEB  23. 
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DAILY  STAGE  TO*  1991 
INTAACQASTAL  UATEMMY  AT  HOUMA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-3S-S6,  LONG.  90-A2-37.  ON  WEST  BANK  60  FEET  SOUTH  OF  GUANO  CALLIOU  ROAD  BRIDGE 
OVER  THE  INTRACOASTAL  UATERUAY.  (STA.  7632007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  UAS  M.L.C. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  18,  1941  TO  MAR.  25,  1945,  NOV.  6  TO  19,  1945,  AND  FEB.  27,  1946  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  5.17  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29.  1965.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORDS)  MINUS  6.80  FOOT  ON  DEC.  24,  1969.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.  ) 


OAY 

JAN 

FEB 

NM 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.55 

2.64 

2.08 

1.59 

3.40 

3.00 

2.01 

1.60 

2.29 

1.97 

2.85 

1.85 

2 

1.65 

2.46 

2.36 

1.50 

3.26 

2.90 

2.04 

1.85 

2.34 

2.10 

2.40 

1.92 

3 

1.68 

2.33 

2.31 

1.65 

3.14 

2.76 

2.03 

1.84 

2.35 

2.15 

2.10 

1.90 

4 

1.59 

2.17 

1.99 

1.77 

3.05 

2.60 

1.99 

1.88 

2.35 

2.17 

1.75 

1.45 

5 

1.64 

2.26 

1.83 

1.79 

2.96 

2.U 

2.00 

1.85 

2.40 

2.11 

1.77 

1.32 

6 

1.65 

2.48 

1.87 

1.81 

3.00 

2.35 

2.36 

1.79 

2.38 

1.50 

1.81 

1.41 

7 

1.84 

2.34 

1.86 

1.85 

2.75 

2.51 

2.44 

1.72 

2.35 

1.55 

1.90 

1.47 

6 

1.60 

2.15 

1.88 

2.05 

3.10 

2.62 

2.60 

1.75 

2.25 

1.79 

1.79 

1.55 

9 

1.56 

1.94 

1.76 

2.17 

3.55 

2.70 

2.52 

1.80 

2.13 

1.80 

1.35 

1.59 

10 

1.95 

1.83 

1.51 

2.14 

3.70 

2.85 

2.38 

1.68 

2.23 

1.80 

1.40 

1.49 

11 

2.41 

1.75 

1.54 

2.15 

3.50 

2.93 

2.30 

1.49 

2.30 

1.77 

1.40 

1.62 

1? 

2.30 

1.75 

1.73 

2.36 

3.40 

3.03 

2.14 

1.35 

2.31 

1.75 

1.50 

1.66 

13 

2.10 

1.84 

1.93 

2.50 

3.26 

3.00 

1.99 

1.26 

2.31 

1.70 

1.47 

1.82 

14 

2.05 

1.88 

1.86 

2.64 

3.15 

2.91 

1.85 

1.44 

2.27 

1.74 

1.70 

1.70 

15 

2.16 

1.64 

1.72 

2.71 

3.07 

2.80 

1.75 

1.63 

2.26 

1.67 

1.80 

1.39 

16 

2.13 

1.35 

1.89 

2.64 

3.17 

2.75 

1.70 

1.68 

2.25 

1.63 

1.76 

1.27 

17 

1.99 

1.65 

2.34 

2.61 

3.04 

2.65 

1.64 

1.77 

2.14 

1.53 

1.90 

1.30 

18 

1.96 

1.77 

2.22 

2.65 

3.29 

2.58 

1.70 

1.84 

2.10 

1.50 

2.08 

1.39 

19 

2.20 

2.00 

2.07 

2.81 

3.29 

2.45 

1.75 

1.70 

2.09 

1.36 

2.20 

1.50 

20 

2.10 

2.01 

2.08 

2.75 

3.20 

2.33 

1.80 

1.57 

1.64 

1.59 

2.33 

1.90 

21 

1.92 

1.80 

2.11 

2.55 

3.14 

2.25 

1.87 

1.55 

1.72 

1.55 

2.17 

2.12 

22 

1.67 

2.08 

2.25 

2.45 

3.20 

2.24 

1.89 

1.50 

1.85 

1.70 

2.06 

2.05 

23 

1.69 

1.85 

2.30 

2.51 

3.33 

2.16 

1.89 

1.50 

2.00 

1.88 

2.00 

2.17 

24 

2.19 

1.70 

2.10 

2.37 

3.39 

2.13 

1.79 

1.50 

2.05 

2.20 

1.48 

1.94 

25 

2.15 

1.72 

2.02 

2.75 

3.55 

2.15 

1.70 

1.47 

1.93 

2.24 

1.33 

1.79 

26 

2.14 

1.61 

2.04 

2.86 

3.53 

2.06 

1.61 

1.50 

1.65 

2.30 

1.39 

1.74 

27 

2.13 

1.55 

2.25 

3.25 

3.52 

2.06 

1.54 

1.95 

1.60 

2.40 

1.60 

1.85 

28 

2.37 

1.61 

2.24 

3.27 

3.40 

2.11 

1.50 

1.85 

1.72 

2.55 

1.50 

1.77 

29 

2.54 

2.52 

3.35 

3.29 

2.09 

1.40 

1.87 

1.86 

2.70 

1.63 

1.61 

30 

2.81 

2.15 

3.53 

3.15 

2.05 

1.40 

1.86 

1.90 

2.72 

1.79 

1.60 

1 

THE  FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.02 

1.93 

2.02 

2.43 

3.25 

2.52 

1.90 

1.68 

2.10 

1.94 

1.81 

1.67 

MAX 

2.81 

2.64 

2.52 

3.53 

3.70 

3.03 

2.60 

2.04 

2.40 

2.85 

2.85 

2.17 

MIN 

1.55 

1.35 

1.51 

1.50 

2.75 

2.05 

1.40 

1.26 

1.60 

1.36 

1.33 

1.27 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.11. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.80  AT  5:00  P.M.  ON  HAY  9. 
LOUEST  STAGE  UAS  1.10  ON  MOV  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

•ATOU  ROEUF  (lUU)  AT  lAYOU  UEUF  LOCK  (LA.)  (EAST) 

LOCATION.  LAT.  29-40-S9,  LONG.  91-10-2S.  OH  GUAROMIL  AT  LANDSIDE  END  OF  LOCK,  2.S  NILES  EAST 
OF  NORGAN  CITY,  LA.  (STA.  7636010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  UEIGMT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  UAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILARLE.  SEP.  8,  19M  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.68  FEET  OH  APR.  17,  1973.  LOWEST,  MINUS  1.14  FEET  OH  DEC.  24, 

1909.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  HGVD. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IH  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1963  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FED 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

1.99 

3.59 

2.74 

2.46 

3.42 

4.01 

2.46 

1.39 

1.80 

1.70 

2.20 

2.00 

7 

2.10 

3.52 

3.00 

2.42 

3.37 

3.87 

2.42 

1.30 

1.90 

2.00 

1.70 

2.10 

3 

2.19 

3.47 

2.93 

2.45 

3.U 

3.81 

2.36 

1.80 

1.90 

2.10 

1.80 

2.10 

4 

2.12 

3.38 

2.72 

2.48 

3.46 

3.69 

2.35 

1.70 

2.00 

1.80 

1.60 

2.00 

5 

2.15 

3.58 

2.80 

2.40 

3.46 

3.61 

2.50 

1.90 

1.90 

1.70 

1.60 

2.30 

6 

2.27 

3.41 

2.85 

2.43 

3.37 

3.59 

2.69 

1.70 

2.00 

1.00 

1.80 

2.00 

7 

2.38 

3.29 

2.85 

2.43 

3.33 

3.62 

2.79 

1.70 

2.00 

1.30 

1.80 

1.70 

8 

2.38 

3.16 

2.91 

2.51 

4.00 

3.67 

2.73 

1.70 

1.90 

1.50 

1.67 

2.00 

9 

2.40 

3.06 

2.85 

2.57 

4.08 

3.64 

2.80 

1.40 

1.90 

1.40 

1.30 

1.80 

10 

2.71 

2.93 

2.81 

2.55 

4.10 

3.70 

2.73 

1.40 

1.80 

1.40 

1.35 

1.78 

11 

2.90 

2.81 

2.84 

2.63 

3.96 

3.76 

2.61 

1.20 

2.00 

1.40 

1.41 

1.87 

12 

2.89 

2.77 

2.91 

2.66 

3.91 

3.81 

2.35 

1.40 

2.00 

1.50 

1.35 

1.90 

13 

2.90 

2.79 

2.96 

2.72 

3.84 

3.71 

2.32 

1.00 

2.00 

1.40 

1.30 

2.00 

14 

2.95 

2.71 

2.92 

2.82 

3.83 

3.57 

2.30 

1.00 

2.10 

1.50 

1.22 

2.01 

15 

3.18 

2.54 

2.88 

2.98 

3.97 

3.44 

1.89 

1.10 

2.10 

1.40 

1.68 

1.80 

16 

3.17 

2.42 

2.84 

2.98 

3.89 

3.37 

1.77 

1.00 

2.10 

1.30 

1.30 

1.89 

17 

3.14 

2.55 

3.13 

2.96 

3.72 

3.27 

1.59 

1.10 

1.90 

1.26 

1.51 

1.92 

18 

3.20 

2.55 

3.09 

3.04 

3.72 

3.20 

1.64 

1.10 

1.90 

1.19 

1.61 

2.00 

19 

3.24 

2.52 

2.95 

3.00 

3.72 

3.10 

1.81 

1.00 

1.90 

0.97 

1.69 

2.05 

20 

3.24 

2.56 

3.00 

2.97 

3.69 

3.04 

1.71 

1.00 

1.00 

1.20 

1.92 

2.18 

21 

3.22 

2.43 

2.87 

2.79 

3.62 

3.04 

1.75 

1.00 

1.40 

1.11 

1.69 

2.48 

22 

3.11 

2.70 

2.99 

2.92 

3.68 

2.97 

1.82 

1.00 

1.50 

1.12 

1.90 

2.40 

23 

3.15 

2.70 

2.93 

2.96 

3.75 

2.93 

1.96 

0.90 

1.50 

1.23 

1.95 

2.49 

24 

3.36 

2.70 

2.79 

2.86 

4.04 

2.82 

1.78 

0.80 

1.60 

1.65 

1.49 

2.50 

25 

3.32 

2.60 

2.83 

3.11 

4.04 

2.77 

1.74 

0.80 

1.60 

1.70 

1.50 

2.43 

76 

3.39 

2.60 

2.76 

3.30 

4.03 

2.70 

1.71 

1.10 

1.30 

1.79 

1.90 

2.45 

27 

3.43 

2.90 

2.77 

3.45 

4.02 

2.70 

1.58 

1.10 

1.40 

2.05 

2.00 

2.43 

28 

3.51 

2.80 

2.85 

3.49 

3.98 

2.72 

1.59 

1.10 

1.30 

2.20 

2.00 

2.40 

79 

3.61  • 

3.04 

3.54 

4.08 

2.59 

1.36 

1.50 

1.60 

2.36 

2.00 

2.35 

30 

3.85 

2.60 

3.53 

4.09 

2.57 

1.21 

1.40 

1.70 

2.45 

2.10 

2.34 

31 

1.31 

2.35 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.94 

2.89 

2.87 

2.85 

3.80 

3.31 

2.05 

1.27 

1.77 

1.58 

1.68 

2.13 

MAX 

3.85 

3.59 

3.13 

3.54 

4.13 

4.01 

2.80 

1.90 

2.10 

2.45 

2.20 

2.50 

MIN 

1.99 

2.42 

2.53 

2.40 

3.33 

2.57 

1.21 

0.80 

1.00 

0.97 

1.22 

1.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  HAS  365 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.42. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.34  AT  1:00  P.M.  ON  NAY  9. 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMIHEO. 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  BOEUF  (ItM)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (WEST) 
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LOCATION.  LAT.  29-A0-S9,  LONG.  91-10-34.  ON  GUARDRAIL  AT  FLOOOUAY  END  OF  LOCK,  2.S  NILES 
EAST  OF  HORGAN  CITY,  LA,  (STA.  7640010.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  UIRE  UEICNT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  UAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  8,  1954  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  10.56  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOUEST,  MINUS  1.98  FEET  ON  NOV.  8,  1959.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

3.66  G 

6.38  6 

5.12  G 

4.73  G 

6.40  G 

6.18  G 

4.19 

1.89 

2.08 

1.80 

2.15 

2.00 

2 

G 

3.87  G 

6.30  G 

4.98  G 

4.65  G 

6.38  G 

6.10  G 

4.04 

1.39 

2.19 

2.20 

1.50 

1.90 

3 

G 

4.28  G 

6.16  6 

5.13  G 

4.70  G 

6.41  C 

6.14  G 

3.94 

1.35 

2.15 

2.30 

1.60 

2.30 

4 

G 

4.32  G 

6.32  G 

5.06  G 

4.55  G 

6.48  C 

5.98  G 

3.91 

1.40 

2.16 

2.10 

1.70 

2.30 

5 

G 

4.54  G 

5.84  G 

5.09  G 

4.68  G 

6.57  G 

5.93  G 

3.69 

1.56 

2.21 

1.90 

1.80 

2.40 

6 

G 

4.84  G 

5.80  G 

5.13  G 

4.64  G 

6.47  G 

5.98  G 

3.79 

1.27 

2.25 

0.70 

2.10 

2.30 

7 

G 

4.86  G 

5.68  G 

5.19  G 

4.72  G 

6.55  G 

6.02  G 

3.70 

1.40 

2.30 

1.10 

2.10  G 

2.60 

A 

G 

4.81  G 

5.25  G 

5.29  G 

4.91  G 

7.06  G 

6.02  G 

3.53 

1.49 

2.08 

1.80 

1.90 

2.40 

9 

6 

5.02  G 

5.08  G 

5.20  G 

4.90  G 

7.00  G 

6.07  C 

3.31 

1.57 

1.98 

1.60 

1.60  G 

3.00 

10 

G 

5.43  G 

5.03  G 

5.26  G 

4.95  G 

7.00  G 

6.00  G 

3.08 

1.68  G 

2.08 

1.60 

1.60  G 

3.10 

11 

G 

5.72  G 

4.84  6 

5.31  G 

5.06  G 

6.82  G 

6.08  C 

3.37 

1.29  G 

1.93 

1.50 

1.50  G 

3.30 

1? 

G 

5.69  G 

4.82  G 

5.26  G 

5.10  G 

6.85  G 

6.09  G 

3.35 

1.03  G 

2.10 

1.60 

1.80  G 

3.45 

13 

G 

5.59  G 

4.74  G 

5.47  G 

5.35  C 

6.84  G 

6.03 

2.72 

0.90  C 

2.08 

1.50 

1.80  G 

3.65 

14 

G 

6.19  G 

4.61  G 

5.21  G 

5.64  G 

6.91  G 

5.65 

2.79 

0.83  G 

2.04 

1.60 

2.00  G 

3.70 

15 

G 

6.06  G 

4.52  G 

5.21  G 

5.57  G 

7.02  G 

5.77  G 

2.95 

1.18  G 

2.22 

1.60 

1.90  G 

3.60 

16 

G 

6.15  G 

4.78  G 

5.17  G 

5.59  G 

6.93  G 

5.70  G 

2.64 

0.98  G 

2.09 

1.40 

1.90  G 

3.90 

17 

G 

6.17  G 

4.80  G 

5.57  G 

5.55  G 

6.77  G 

5.40  G 

2.41 

1.39  G 

1.83 

1.40 

1.80  G 

4.00 

1A 

G 

6.24  G 

4.57  G 

5.32  G 

5.67  G 

6.81  G 

5.50  G 

2.42 

1.33  G 

1.94 

1.20 

1.90  G 

4.20 

19 

G 

6.26  G 

4.60  G 

5.05  G 

5.68  G 

6.87  G 

5.34  G 

2.58 

1.13  G 

1.91 

1.05 

2.00  G 

4.40 

20 

G 

6.21  G 

4.52  G 

5.22  G 

5.65  G 

6.65  G 

5.18  G 

2.52 

0.97  G 

1.29 

1.20 

2.10  G 

4.50 

21 

G 

5.84  G 

4.50  G 

4.99  G 

5.43  G 

6.65  G 

5.22  G 

2.64 

1.00  G 

1.46 

1.10 

1.80  C 

4.80 

22 

G 

6.34  G 

4.64  G 

5.15  G 

5.75  G 

6.68  G 

5.05  G 

2.80 

0.84 

1.48 

1.10 

1.90  G 

4.80 

23 

G 

6.47  G 

4.64  G 

5.14  G 

5.81  G 

6.78  G 

5.06 

2.55 

0.97 

1.57 

1.20 

2.00  G 

5.00 

24 

G 

6.46  G 

4.66  G 

4.89  G 

5.75  G 

6.42  G 

4.86 

2.45 

0.91 

1.68 

1.90 

1.50  G 

4.70 

25 

G 

6.50  G 

4.73  G 

4.55  G 

5.86  G 

6.39  G 

4.51 

2.30 

0.89 

1.39 

1.20 

1.80  G 

4.85 

26 

G 

6.51  G 

4.83  G 

4.92  G 

6.40  G 

6.33  G 

4.39 

2.27 

0.96 

1.21 

1.30 

1.75  G 

4.80 

27 

G 

6.61  G 

4.80  G 

4.97  G 

6.43  G 

6.35  G 

4.41 

2.16 

1.16 

0.93 

1.90 

1.85  G 

4.85 

28 

G 

6.71  G 

4.80  G 

4.80  G 

6.33  G 

6.31  G 

4.29 

2.17 

1.12 

1.15 

2.30 

2.00  G 

4.90 

29 

G 

6.51  ■ 

. G 

5.19  G 

6.45  G 

6.21  G 

4.02 

1.84 

0.97 

1.41 

2.30 

1.90  G 

5.00 

30 

G 

6.58  - 

. G 

4.78  G 

6.45  G 

6.17  G 

4.26 

1.98 

1.68 

1.42 

2.65 

1.90  G 

4.95 

31 

THE 

FOLLOUINC  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.71 

5.08 

5.11 

5.43 

6.62 

5.44 

2.90 

1.24 

1.82 

1.63 

1.84 

3.75 

MAX 

6.71 

6.38 

5.57 

6.45 

7.06 

6.18 

4.19 

1.90 

2.30 

2.65 

2.15 

5.00 

MIN 

3.66 

4.50 

4.55 

4.55 

6.17 

4.02 

1.84 

0.83 

0.93 

0.70 

1.50 

1.90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  UAS 

365 

F-NOT  AT  STATED 

TIME 

G<GATE$  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.87. 

HIGHEST 

STAGE  UAS  7.36  AT 

9:00  A.M. 

ON  NAY 

8. 

LOUEST  STAGE  UAS  0.44  ON  SEP  28. 


MUY  STAfiC  FOi  1991 

INTMCmSTM.  tMTERtMY  AT  MAX  LAKE  EAST  CtMTtOl  STKUCTtME  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-3S-27,  LONG.  91-19-22.  ON  FLOOOUAT  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  MAX  LAKE 
EAST  PROTECTION  LEVEE.  A. 7  NILES  SOUTHEAST  OF  CALUHET,  LA.  (STA.  76U010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORD*'  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILA8LE.  JULI  19,  19SS  TO  JULY  17,  1979,  AND  JUNE  22.  1962  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.52  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.08  FEET  ON 
JAN.  11,  lO*  . 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


CASE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

1 

4.85 

4.00 

3.45 

4.80 

4.62 

3.21 

2  F 

2.65 

4.80 

4.15 

3.50 

4.75 

4.49 

3.10 

3 

2.81 

4.69 

4.06 

3.60 

4.84 

4.42 

3.09 

4 

2.72 

4.59 

3.78 

3.60 

4.81 

4.34 

3.05 

5 

2.94 

4.71 

3.90 

3.56 

4.85 

4.24 

3.06 

6 

3.12 

4.55 

4.00 

3.64 

4.78 

4.15 

3.U 

7 

3.21 

4.36 

3.94 

3.63 

4.68 

4.34 

3.24 

8 

3.12 

4.16 

3.95 

3.88 

5.06 

4.46 

3.15 

9 

3.29 

3.97 

3.98 

3.85 

5.34 

4.52 

3.11 

10 

3.60 

3.80 

3.94 

3.84 

5.26 

4.62 

3.03 

11 

3.89 

3.65 

4.00 

3.96 

5.15 

4.75 

2.99 

12 

3.83 

3.59 

4.10 

4.12 

5.08 

4.67 

2.87 

13 

3.76 

3.71 

4.10 

4.21 

5.05 

4.57 

U 

3.89 

3.65 

4.01 

4.37 

5.04 

4.42 

15 

4.10 

3.42 

3.97 

4.43 

5.25 

4.28 

16 

4.09 

3.39 

4.10 

4.44 

5.20 

4.20 

17 

3.97 

3.69 

4.36 

4.35 

5.00 

4.10  F 

2.00 

18 

4.10 

3.57 

4.17 

4.40 

5.07 

3.97 

19 

4.16 

3.61 

3.99 

4.33 

5.04 

3.87 

20 

4.09 

3.42 

4.06 

4.29 

5.04 

3.76 

21 

4.10 

3.30 

3.86 

4.14 

4.91 

3.79 

22 

4.04 

3.67 

3.94 

4.30 

4.81 

3.80 

23 

4.12 

3.45 

3.83 

4.45 

4.93 

3.72 

24 

4.30 

3.45 

3.57 

4.34 

5.05 

3.60 

25 

4.25 

3.59 

3.55 

4.62 

4.98 

3.53 

26  F 

4.40 

3,50 

3.60 

4.74 

4.90 

3.44 

27 

3.67 

3.87 

5.02 

4.86 

3.48 

28 

3.83 

3.80 

5.05 

4.78 

3.43 

29  F 

5.15 

4.28 

5.03 

4.70 

3.36 

30 

5.24 

3.48 

4.89 

4.69 

3.34 

31 

5.00 

3.45 

4.73 

SEP  OCT 


THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3.85 

3.88 

3.93 

4.20 

4.95 

4.08 

3.03 

MAX 

5.24 

4.85 

4.36 

5.05 

5.34 

4.75 

3.44 

MIN 

2.65 

3.30 

3.45 

3.45 

4.68 

3.34 

2.00 

DAYS 

28 

28 

31 

30 

31 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  212 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  A. 00. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.A5  AT  1:30  P.H.  ON  MAY  9. 
LOWEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 


Siieofi  lessi 


0*CQi'*4<^ 
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OAtir  STAGE  TO*  1991 

MAX  LAKE  EAST  MRIKM  PIT  (LS)  HEAR  CALUMET,  LA.  (NORTH) 

location  LAT.  29-42-08,  LONG.  91-22-04.  OH  EAST  NALL  AT  NORTH  EHO  OF  SIPHON  UNDER  BAYOU  TECHE,  300 
FEET  EAST  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE.  (STA.  7848010.) 

GAGE.  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1970,  1972,  AND  1974  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  ADJ.) 


OAT  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


-2.60  -3.00 

-1.40  -2.20 


-2.34 


-2.10 


-2.50 


-2.00 


-2.70 


-2.60 


-3.05 


-3.00 


-2.30 


0.90 


-2.15 


-2.40 


-2.45 


-2.10 


-2.10 


-2.90 


-2.60 


-2.70 


-3.50 


-3.25 


-2.90 


-2.50  -2.50 


-2.00 


-2.20  -2.18 
-2.18 


-3.20 


-3.30 


-2.00 


-2.80 


-2.10 


-3.50 


-2.50 


-2.95 


31 


-2.00  -3.00 


-1.70 


-2.20 


-2.42 


-2.95 


-2.80 


-1.75 


-2.90 


-3.00 


-2.70 


no 


DAILY  STAGE  FOR  1991 

UAX  LAKE  EAST  DRAINAGE  AREA  AT  CONTROL  STRUCTURE  (U.) 


LOCATION.  LAT.  29-38-32,  LONG.  91-19-22.  ON  LANDSIDE  {NORTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  UAX  LAKE  EAST 
PROTECTION  LEVEE,  A. 7  MILES  SOUTHEAST  OF  CALUMET,  U.  (STA.  7648010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  19,  195S  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2.15  FEET  OH  NAY  3,  1957.  LOUEST,  MINUS  3.70  FEET  ON  JUN.  3.  1966. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-1.87 

-3.08 

-2.27 

-2.55 

-1.97 

-2.91 

-1.47 

-2.48 

2 

-2.47 

-3.04 

-2.32 

-2.56 

-1.59 

-2.89 

-2.01 

-2.43 

3 

-2.13 

-2.98 

-2.45 

-2.57 

-2.03 

-2.70 

-1.77 

-2.30 

4 

-2.00 

-2.92 

-2.59 

-2.36 

-1.97 

-2.66 

-2.09 

5 

-2.13 

-2.89 

-2.72 

-2.34 

-1.67 

-2.61 

-2.09 

6 

-2.08 

-2.96 

-1.62 

-1.99 

-2.30 

-2.40 

-2.12 

7 

-2.11 

-2.96 

-2.43 

-1.98 

-1.84 

-2.26 

-2.19 

8 

-2.12 

-2.97 

-1.83 

-2.11 

-1.73 

-2.29 

-2.23 

9 

-2.29 

-2.96 

-2.30 

-1.74 

-2.03 

-2.48 

-2.42 

10 

-2.32 

-1.66 

-2.08 

-1.95 

-2.55 

-2.56 

r 

-2.36 

-1.83 

-1.90 

-2.01 

-2.85 

-2.70 

12 

-2.03 

-1.71 

-2.10 

-2.92 

-2.86 

13 

-2.52 

-2.00 

-2.29 

-2.19 

-2.92 

-2.74 

14 

-2.56 

-1.93 

-2.27 

-2.34 

-2.32 

-2.91 

-2.87 

15 

-2.25 

•2.68 

-2.06 

-2.05 

-2.16 

-2.46 

-2.90 

-2.96 

16 

-2.57 

-2.23 

-2.74 

-1.81 

-1.95 

-2.05 

-2.40 

-2.70 

-3.00 

17 

-1.94 

-2.25 

-2.37 

-2.12 

-1.89 

-2.10 

-2.29 

-2.61 

-3.00 

18 

-2.67 

-2.24 

-2.47 

-1.72 

-2.39 

-2.02 

-2.19 

-2.71 

-3.00 

19 

-2.29 

-2.09 

-2.35 

-1.90 

-2.22 

-1.87 

-2.28 

-2.82 

-2.97 

20 

-2.20 

•1.92 

-2.18 

-2.34 

-1.98 

-2.17 

-2.03 

-2.84 

-2.84 

21 

•2.21 

-1.60 

-2.57 

-2.32 

-2.04 

-2.19 

-2.24 

-2.84 

-2.67 

22 

-2.77 

-1.39 

-2.57 

-2.29 

-2.15 

-2.23 

-2.58 

-2.89 

•2.55 

23 

•2.37 

-1.77 

-2.61 

-1.89 

-2.24 

-1.80 

-2.25 

-2.94 

-2.46 

24 

-2.24 

-1.87 

-2.66 

-2.16 

-2.34 

-2.47 

-2.21 

-2.77 

-2.43 

25 

•2.23 

-2.17 

-2.73 

-1.87 

-2.48 

-2.42 

-2.13 

-2.78 

-2.43 

26 

-2.48 

•1.71 

•2.82 

-2.33 

-2.56 

-2.48 

-1.87 

•2.82 

-2.39 

27 

-2.47 

-1.77 

-2.95 

•1.99 

-2.74 

-2.43 

-1.85 

-1.97 

-2.37 

28 

•2.26 

-1.77 

-3.02 

-1.75 

-2.90 

-2.16 

-2.13 

-1.89 

-2.35 

29 

-2.12 

-3.06 

-2.19 

•2.83 

-2.01 

-2.46 

-2.22 

-2.30 

30 

31 

-1.50 

-1.18 

-3.07 

•3.06 

-2.19 

-2.71 

-2.13 

-1.93 

-2.75 

-2.14 

-2.47 

THE  FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

-2.22 

-1.93 

-2.50 

-2.97  -2.05 

-2.27 

-2.16 

-2.13 

-2.63 

•2.48 

-2.40 

MAX 

-1.18 

-1.39 

-1.87 

-2.89  -1.72 

•1.62 

-1.71 

-1.59 

-1.89 

-1.47 

-2.30 

MIN 

-2.77 

-2.25 

-3.07 

-3.08  -2.34 

-2.90 

-2.57 

-2.75 

-2.94 

-3.00 

-2.48 

DAYS 

16 

14 

30 

9  0  17 

31 

31 

30 

31 

30 

3 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  242 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  MINUS  2.33. 

HIGHEST  STAGE  UAS  MINUS  1.18  AT  8:00  A.M.  ON  JAN  31. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  3.13  OH  OCT  13. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

INTRACOASTAL  UATERUAY  AT  MAX  LAKE  WEST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-40-17,  LONG.  91-26-58.  ON  FLOOOUAY  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  MAX  LAKE 
WEST  PROTECTION  LEVEE,  FIVE  NILES  SOUTHWEST  OF  CALUNET,  LA.  (STA.  7656010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  19,  1955  TO  NOV.  18,  1975  AND  JAN.  20,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.35  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.38  FEET  ON 
JAN.  13,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.95 

2.86 

3.69 

3.52 

2.35 

1.70 

2.25 

2.04 

1.90 

1.37 

? 

2.25 

3.03  F 

2.25 

3.70 

3.37 

2.20 

1.94 

2.45 

2.45 

0.60 

1.26 

3 

2.25 

2.90 

2.45 

3.65 

3.20 

2.24 

1.92 

2.35 

2.05 

0.65 

1.05 

4 

2.10 

2.30 

2.50 

3.67 

3.05 

2.24 

2.07 

2.45 

1.99 

0.35 

0.65 

5 

2.50  F 

3.40 

2.54 

2.45 

3.70 

2.85 

2.36 

2.00 

2.66 

1.65 

1.02 

1.15 

6 

2.50 

2.70 

2.44 

3.46 

2.73 

3.01 

1.65 

2.44 

0.05 

1.35 

1.45 

7 

2.40 

2.56 

2.30 

3.34 

3.14 

2.70 

2.10 

2.15 

0.80 

1.40 

1.40 

8 

2.15 

2.55 

2.75 

3.84 

3.30 

2.50 

2.15 

1.80 

1.45 

0.80 

1.60 

9 

2.34 

2.47 

2.69 

4.15 

3.49 

2.42 

2.13 

1.70 

1.28 

0.75 

1.75 

10 

2.90 

2.35 

2.58 

4.10 

3.70 

2.43 

1.87 

1.85 

1.18 

1.05 

1.44 

11 

3.25 

2.64 

2.75 

3.90 

3.65 

2.45 

1.60 

1.75 

1.12 

1.14 

1.80 

12 

2.85 

2.80 

3.06 

3.80 

3.65 

2.30 

1.54 

2.00 

1.37 

1.25 

1.94 

13 

2.85 

2.85 

3.16 

3.80 

3.54 

2.06 

1.40 

2.04 

1.33 

1.40 

2.06 

14 

3.05 

2.60 

3.44 

3.80 

3.40 

2.08 

1.73 

1.95 

1.55 

1.67 

1.75 

15 

3.45 

2.55 

3.45 

4.15 

3.26 

1.89 

2.02 

2.30 

1.10 

1.74 

1.35 

16 

3.25 

3.00 

3.44 

4.00 

3.12 

1.65 

1.50 

2.00 

1.08 

1.64 

1.56 

17 

3.20 

3.27 

3.25 

3.80 

2.95 

1.40 

1.80 

1.75 

1.75 

1.55 

1.82 

18 

3.30 

3.05 

3.37 

3.75 

2.75 

1.55 

1.93 

1.98 

1.20 

1.55 

1.84 

19 

3.50  F 

2.70 

2.80 

3.28 

3.75 

2.62 

1.85 

1.50 

1.77 

0.90 

1.43 

1.90 

20 

3.35  F 

2.15 

3.00  F 

3.20 

3.83 

2.50 

1.80 

1.40 

1.25 

1.15 

1.70 

2.40 

21 

3.10 

2.07 

2.70 

2.80 

3.80 

2.59 

2.00 

1.49 

1.47 

0.96 

1.05 

2.89 

22 

3.05 

2.50 

2.90  F 

3.13 

3.65 

2.65 

2.33 

1.40 

1.67 

0.75 

1.20 

2.61 

23 

3.15 

2.08 

2.62 

3.83 

2.57 

2.20 

1.70 

1.65 

0.79 

1.30 

2.90 

24 

3.40 

2.20 

2.22  F 

3.25 

4.10 

2.55 

1.95 

1.45 

1.70 

1.43 

0.25 

2.36 

25 

3.35 

2.35 

2.25 

3.47 

4.00 

2.45 

1.99 

1.45 

1.07 

1.60 

1.00 

2.40 

26 

3.45 

2.10 

3.74 

4.10 

2.40 

1,95 

1.40 

1.10 

1.90 

1.40 

2.54 

27 

3.50 

2.38 

4.07 

4.15 

2.50 

1.85 

1.50 

0.75 

2.60 

1.70 

2.37 

28 

3.75 

2.60 

F 

4.02 

3.68 

2.50 

1.72 

1.74 

1.46 

2.80 

1.46 

2.20 

29 

3.80  - 

3.60 

2.45 

1.28 

1.64 

1.90 

2.90 

1.55 

1.95 

TO 

•  . 

F 

3.80 

3.60 

2.45 

1.30 

1.65 

2.20 

3.15 

1.38 

2.14 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.96 

2.41 

2.70 

3.08 

3.8t 

2.96 

2.05 

1.72 

1.86 

1.59 

1.24 

1.87 

MAX 

3.80 

3.40 

3.27 

4.07 

4.15 

3.70 

3.01 

2.15 

2.66 

3.15 

1.90 

2.90 

MIN 

1.95 

2.07 

2.22 

2.25 

3.34 

2.40 

1.28 

1.40 

0.75 

0.05 

0.25 

0.65 

DAYS 

29 

11 

25 

27 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  IWMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  337 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.34. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.26  AT  NOON  ON  HAY  9. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.27  ON  OCT  6. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
FRESHWATER  CANAL  AROVE  BEEF  RIDGE  (U.) 


LOCATION.  LAT.  29-33-18,  LONG.  92-18-19.  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BAYOU  LOCK. 
(STA.  7659017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  13.  1963  TO  JAN.  8,  1966,  AND  FEB.  23,  1967  TO  DATE.  FillOR  TO  JULY  25, 
1967,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  BELLE  ISLE  CANAL. 


EXTREMES. 

HIGHEST.  7.45  FEET  ON  SEP.  16.  1971  (CAUSED  BY  HURRICANE). 

LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  MINUS  2.9  FEET 

ON  JAN.  8, 

1970  AND 

JAN.  15, 

1972. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N. 

L.G.  (1965  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.50  G 

2.40  6 

3.10  G 

1.10 

3.20 

3.09  6 

2.20  G 

1.65  G 

3.40  G 

3.30  G 

3.10  G 

2.32 

? 

G 

3.10 

2.20  G 

3.05  G 

1.85 

3.05 

2.85  G 

2.22  G 

2.65  G 

3.50  G 

3.56  G 

2.01  G 

2.55 

3 

G 

2.51 

2.40  G 

2.30  G 

2.60 

3.35 

2.60  G 

2.18  G 

2.75  G 

3.65  G 

3.45  G 

2.50  G 

1.80 

4 

G 

2.36 

2.15  G 

1.40  G 

2.28 

3.19 

2.40  G 

2.25  G 

2.89  G 

3.60  G 

3.48  G 

1.90  G 

1.30 

5 

G 

2.71 

2.70  G 

1.71  G 

1.83 

2.91 

2.30  G 

2.45  G 

2.90  G 

3.65  G 

3.25  G 

2.50  G 

2.40 

6 

G 

2.12 

2.35  G 

2.00  G 

2.15 

1.90 

2.30  G 

3.69  G 

2.70  G 

3.60  6 

1.68  G 

2.70  6 

2.75 

7 

G 

2.20 

1.80  G 

1.71  G 

2.01 

2.45 

3.60  G 

3.05  G 

2.80  G 

3.50  G 

2.50  G 

2.70  G 

2.45 

8 

G 

1.53 

1.30  G 

2.02  G 

2.50  G 

3.70 

3.65  G 

3.30  G 

2.60  G 

3.10  6 

3.25  G 

2.65  G 

2.65 

9 

G 

2.10  G 

2.05  G 

1.88  G 

2.51 

3.50 

3.95  G 

2.90  G 

2.45  G 

3.05  G 

3.00  G 

1.40  G 

2.60 

10 

G 

3.10  G 

2.05  G 

1.50  G 

2.30 

3.24  G 

4.00 

2.80  G 

1.80  G 

3.40  G 

2.65  G 

2.35  G 

2.00 

11 

G 

3.30  G 

2.00  G 

2.25  G 

3.40 

2.93 

3.60 

2.35  G 

1.45  G 

3.40  G 

2.30  G 

2.16  G 

2.60 

12 

G 

2.20  G 

2.30  G 

2.62  6 

3.55 

2.99 

3.20  G 

2.15  G 

1.71  G 

3.45  G 

2.50  G 

2.25  G 

2.60 

13 

G 

2.28  G 

2.80  G 

2.30  G 

3.70 

3.10 

2.80  G 

1.91  C 

1.40  G 

3.40  G 

2.55  G 

2.20  G 

2.55 

14 

G 

2.80  G 

2.34  G 

1.81  G 

3.79 

3.30 

2.52  G 

1.85  C 

2.10  G 

3.40  C 

2.70  G 

2.75  G 

2.15 

15 

G 

3.40  G 

1.55  G 

2.60  G 

3.25 

3.50 

2.70  G 

1.88  G 

2.90  G 

3.55  G 

2.50  G 

2.75  G 

1.48 

16 

G 

2.41  G 

1.60  G 

3.29  G 

3.20 

3.25 

2.60  G 

1.81  G 

2.60  G 

3.50  G 

2.80  G 

2.55  G 

1.60 

17 

G 

2.60  G 

3.40  G 

3.30  G 

2.60 

3.15 

2.55  G 

1.93  G 

3.05  G 

3.30  G 

2.89  G 

2.80  G 

2.15 

18 

G 

3.54  G 

2.60  G 

2.80  G 

2.50 

3.15 

2.50  G 

2.40  G 

2.91  G 

3.30  G 

2.90  G 

2.85  G 

2.00 

19 

2.87  G 

2.60  G 

2.10  G 

2.40 

3.40 

2.40  G 

2.70  G 

2.35  G 

3.30  G 

2.60  G 

2.80  G 

2.95 

20 

1.99  G 

2.45  G 

2.50  G 

2.48 

3.67 

2.40  G 

2.80  G 

2.20  G 

2.00  G 

2.80  G 

2.80  G 

3.71 

21 

1.17  G 

2.05  G 

1.90  G 

2.20 

3.40 

2.75  G 

3.00  G 

2.40  G 

2.70  6 

2.65  G 

2.15  G 

3.85 

22 

1.70  G 

2.23  G 

2.65  G 

2.60 

3.60  G 

2.87  6 

2.90  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.79  G 

2.67  G 

3.00 

23 

2.39  G 

1.79  G 

2.15  G 

2.90 

3.90  G 

2.70  G 

2.80  G 

2.30  G 

2.95  G 

2.89  G 

2.80  G 

3.25 

24 

2.40  6 

2.01  G 

1.80  G 

2.93 

3.83  G 

2.75  G 

2.30  G 

2.48  G 

3.10  G 

3.55  6 

0.50  G 

2.00 

25 

2.00  G 

2.30  G 

2.05  G 

3.70 

3.65  G 

2.50  G 

2.20  6 

2.30  G 

2.20  G 

3.60  G 

2.20  G 

2.50 

26 

2.00  G 

1.90  G 

2.70  G 

3.70 

3.65  G 

2.35  G 

2.10  G 

1.92  G 

1.90  G 

3.75  G 

2.85  G 

2.30 

27 

1.50  G 

2.39  6 

3.50  G 

4.45 

3.65  G 

2.40  G 

1.75  G 

1.50  G 

2.45  G 

3.80  G 

3.00  G 

2.45 

28 

1.20  G 

3.00  G 

3.30  G 

4.20 

3.50  G 

2.90  G 

1.65  G 

2.40  G 

2.85  G 

4.10  G 

2.55  G 

2.05 

79 

1.50  -- 

. G 

3.70  G 

3.94 

3.45  G 

2.68  G 

1.50  G 

2.40  G 

3.44  G 

4.07  G 

2.55  G 

1.60 

30 

1.80  -- 

. G 

1.57  G 

3.50 

3.32  G 

2.40  G 

1.49  C 

2.45  G 

3.45  G 

4.22  G 

2.48  G 

2.25 

31 

1.65  G 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.24 

2.24 

2.35 

2.87 

3.30 

2.81 

2.33 

2.37 

3.17 

3.10 

2.45 

2.38 

MAX 

3.54 

3.40 

3.70 

4.45 

3.90 

4.00 

3.69 

3.20 

3.65 

4.22 

3.10 

3.85 

NIN 

0.30 

1.30 

1.40 

1.10 

1.90 

2.30 

1.49 

1.40 

1.90 

1.68 

0.50 

1.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.6A. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.50  AT  6:00  A.N.  ON  APR  27. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.30  ON  JAN  31. 


MUY  STAGE  TO*  1991 

FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  tAYOU  LOCK  (LA.)  (NORTH) 
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LOCATION.  LAT.  29-33-16.  LONG.  92-18-20.  ON  NORTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  76S9217.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  3.20  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  AUG.  IS,  1963.  LOWEST,  MINUS  2.9  FEET  ON 
JAN.  8,  1970  Ah6  JAN.  IS,  1972. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M.L.G. 

(1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.80 

G 

2.40  G 

3.60  G 

1.10 

2.90 

3.10  G 

2.20  6 

1.80  G 

3.40  G 

3.40 

G 

3.30  G 

2.85 

2 

G 

3.10 

2.20  G 

2.70  G 

1.40 

2.70 

2.80  G 

2.30  G 

2.30  G 

3.50  G 

3.60 

G 

2.00  G 

7.60 

3 

G 

2.80 

2.40  G 

2.00  G 

2.20 

3.20 

2.60  G 

2.10  G 

2.70  G 

3.70  G 

3.40 

G 

2.60  G 

1.80 

4 

G 

2.20 

2.20  G 

1.50  G 

2.40 

3.00 

2.40  G 

2.30  G 

2.70  G 

3.50  G 

3.40 

G 

2.00  G 

1.10 

3 

G 

2.20 

2.60  G 

1.80  G 

1.70 

3.10 

2.20  G 

2.50  G 

2.80  G 

3.60  G 

3.30 

G 

2.70  G 

2.50 

6 

G 

2.50 

2.30  G 

1.80  G 

2.20 

2.90 

2.45  G 

3.60  G 

2.50  G 

3.40  G 

1.70 

G 

3.00  G 

3.00 

7 

G 

2.00 

1.70  G 

1.80  G 

2.20 

2.50 

2.75  G 

3.00  G 

2.50  G 

3.30  G 

2.35 

G 

2.90  G 

2.60 

8 

G 

1.50 

1.10  G 

1.90  G 

2.60  G 

3.20 

3.75  G 

3.20  G 

2.20  G 

3.20  G 

3.20 

G 

2.75  G 

7.80 

9 

G 

2.10 

G 

2.20  G 

1.90  G 

2.70 

2.80 

3.80  G 

3.00  G 

2.10  G 

2.40  G 

2.90 

G 

1.40  G 

2.90 

10 

G 

3.30 

G 

2.10  G 

1.50  G 

2.40 

3.20  G 

4.00 

2.50  G 

1.50  G 

3.20  G 

2.70 

G 

2.40  G 

2.10 

11 

G 

3.50 

G 

2.10  G 

2.40  G 

3.40 

3.00 

3.70 

2.00  G 

1.30  G 

3.40  G 

2.50 

G 

2.20  G 

7.80 

12 

G 

2.20 

G 

2.20  G 

2.50  G 

3.50 

3.20 

3.40  6 

2.00  G 

1.50  G 

3.40  G 

2.60 

G 

2.35  G 

2.70 

13 

G 

2.40 

G 

3.00  G 

2.30  G 

3.80 

2.90 

2.70  G 

2.10  G 

1.30  G 

3.40  G 

2.60 

G 

2.40  G 

2.60 

14 

G 

3.10 

G 

2.50  G 

1.80  G 

3.80 

2.90 

2.50  G 

1.80  G 

2.10  G 

3.50  G 

7.80 

G 

2.90  G 

7.20 

13 

G 

3.10 

G 

1.60  G 

2.70  G 

3.20 

3.50 

2.70  G 

1.95  G 

2.70  G 

3.60  G 

2.70 

C 

3.00  G 

1.40 

16 

G 

2.40 

G 

1.50 

3.10  G 

2.80 

3.00 

2.70  G 

1.90  G 

2.60  G 

3.50  G 

7.90 

G 

2.80  G 

1.75 

17 

G 

2.10 

G 

3.40  G 

3.30  G 

2.40 

3.20 

2.60  G 

2.35  G 

3.00  G 

3.30  G 

2.80 

G 

3.10  G 

7.30 

18 

G 

3.50 

G 

3.40  G 

2.30  G 

2.30 

3.20 

2.40  G 

2.50  G 

2.90  G 

3.40  G 

2.95 

G 

3.20  G 

7.50 

19 

3.00 

G 

2.40  G 

1.90  G 

2.40 

3.50 

2.70  G 

2.60  G 

2.30  G 

3.10  G 

7.70 

G 

3.00  G 

3.00 

20 

2.20 

G 

2.50  G 

2.20  G 

2.40 

3.40 

2.50  G 

2.70  G 

2.00  G 

1.70  G 

2.75 

G 

3.00  G 

3.90 

21 

1.20 

G 

2.10  G 

2.00  G 

2.20 

3.00 

2.80  G 

2.80  G 

2.20  C 

2.60  G 

7.70 

C 

2.20  G 

4.10 

22 

1.75 

G 

2.30  G 

2.80  G 

2.70 

3.50  G 

2.80  G 

2.70  G 

2.20  G 

2.90  G 

2.70 

G 

2.80  G 

3.00 

23 

2.30 

G 

1.80  G 

2.30  G 

3.00 

4.10  G 

2.50  G 

2.50  G 

2.20  G 

3.00  G 

2.90 

G 

3.00  G 

3.20 

24 

1.70 

G 

2.20  G 

1.80  G 

3.00 

3.90  G 

2.50  G 

2.10  G 

2.40  G 

3.00  G 

3.65 

G 

0.60  G 

2.00 

23 

1.70 

G 

2.30  G 

2.10  G 

3.70 

3.90  G 

2.10  G 

1.80  G 

2.20  G 

2.30  G 

3.60 

G 

2.20  G 

2.10 

26 

1.90 

G 

2.00  G 

2.80  G 

3.20 

3.80  G 

2.10  G 

1.80  G 

1.90  G 

1.80  G 

3.80 

G 

2.70  G 

7.70 

27 

1.00 

G 

2.60  G 

3.50  G 

4.40 

3.40  G 

2.00  G 

1.60  G 

1.50  G 

2.30  G 

3.90 

G 

3.30  G 

7.50 

28 

1.20 

G 

3.00  G 

3.30  G 

4.10 

3.30  G 

2.10  G 

1.60  G 

2.40  G 

2.80  G 

4.20 

G 

2.85  G 

2.70 

29 

1.50 

.  G 

3.T0  G 

3.80 

3.20  G 

2.40  G 

1.50  G 

2.40  G 

3.40  G 

4.15 

G 

2.90  G 

1.80 

30 

1.80 

-  * 

.  G 

1.70  G 

3.00 

3.10  G 

2.30  G 

1.50  G 

2.40  G 

3.40  G 

4.30 

G 

2.85  G 

7.40 

31 

0.30 

2.30 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.20 

2.29 

2.34 

2.80 

3.22 

2.71 

2.26 

2.25 

3.10 

3.14 

2.61 

2.49 

MAX 

3.50 

3.40 

3.70 

4.40 

4.10 

4.00 

3.60 

3.20 

3.70 

4.30 

3.30 

4.10 

MIN 

0.30 

1.10 

1.40 

1.10 

2.50 

2.00 

1.50 

1.30 

1.70 

1.70 

0.60 

1.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
OGATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.62. 
HIGHEST  STAGE  HAS  A. 40  ON  APR  27. 

LOWEST  STAGE  WAS  0.30  ON  JAN  31. 
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2U 

DAILY  STAGE  FOU  1«91 

FRESHUATER  CANAL  AT  FRESMMTER  MYCU  LOCK  (LA.)  (SOUTH) 

LOCATION.  LAT.  29-33-09.  LONG.  92-18-21.  ON  SOUTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  76S9317.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.90  FEET  ON  AUG.  1,  1989.  LOUEST,  MINUS  S.O  FEET  ON  JAN.  20,  1985. 


DAILY 

EIGHT  A.) 

1, 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N.L 

.G. 

(1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

0.40 

G 

1.05 

G 

1.60  G 

2.40 

4.10 

3.60 

G 

3.10 

G 

2.08 

G 

3.30  G 

3.30 

G 

2.00 

G 

2.30 

? 

G 

1.10 

2.00 

G 

2.70  G 

2.40 

3.20 

3.60 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

3.45  G 

3.75 

G 

2.50 

2.01 

3 

G 

0.80 

1.90 

G 

1.40  G 

3.20 

3.90 

3.00 

G 

2.40 

G 

2.60 

G 

3.50  G 

3.30 

G 

1.10 

G 

0.50 

A 

G 

1.40 

2.30 

G 

1.50  G 

3.50 

3.60 

2.70 

G 

3.00 

G 

2.62 

G 

3.80  G 

3.15 

G 

0.80 

G 

-0.26 

5 

G 

2.60 

3.00 

G 

2.20  G 

2.80 

4.50 

2.20 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

3.85  G 

2.36 

G 

0.80 

G 

0.80 

6 

G 

2.60 

2.00 

G 

2.40  G 

2.80 

2.00 

2.05 

G 

3.40 

G 

2.70 

G 

3.85  G 

1.70 

G 

1.00 

G 

0.60 

7 

G 

1.80 

1.40 

G 

2.20  G 

3.10 

2.90 

2.80 

G 

3.30 

G 

3.00 

G 

2.75  G 

1.71 

G 

0.80 

G 

0.40 

8 

G 

1.50 

1.10 

G 

1.40  G 

2.20  G 

2.80 

3.50 

G 

3.25 

G 

3.00 

G 

2.50  G 

1.55 

G 

0.70 

G 

0.41 

9 

G 

1.40 

G 

0.80 

G 

1.20  G 

2.00 

3.50 

4.08 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

2.00  G 

1.30 

G 

0.80 

G 

1.30 

10 

G 

1.60 

G 

0.70 

G 

0.80  G 

1.80 

3.50  G 

3.70 

3.00 

6 

2.30 

G 

2.30  G 

1.11 

G 

1.30 

G 

0.90 

11 

G 

1.70 

0.00 

G 

1.10  G 

2.90 

2.90 

3.80 

2.90 

C 

1.90 

G 

2.30  G 

1.00 

G 

1.30 

G 

1.50 

12 

6 

-0.90 

G 

0.10 

G 

1.00  G 

2.70 

2.80 

3.90 

G 

2.70 

G 

1.90 

G 

2.50  G 

1.41 

G 

1.40 

G 

1.75 

13 

G 

0.10 

G 

1.00 

G 

1.10  G 

3.30 

3.40 

3.90 

G 

2.50 

G 

2.00 

G 

2.60  G 

1.60 

G 

1.50 

G 

2.50 

U 

G 

0.80 

G 

0.20 

G 

0.70  G 

3.20 

3.80 

3.80 

G 

2.50 

G 

2.40 

G 

2.90  G 

2.10 

G 

2.60 

G 

1.15 

15 

G 

-2.10 

G 

-0.66 

G 

1.60  G 

3.40 

4.30 

4.00 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

3.15  G 

1.99 

G 

2.65 

G 

1.05 

16 

G 

0.20 

G 

0.60 

2.70  G 

3.60 

4.40 

3.80 

G 

2.28 

G 

2.45 

G 

3.15  G 

2.18 

G 

2.80 

G 

1.80 

17 

G 

0.75 

G 

1.70 

G 

2.40  G 

3.50 

4.70 

2.90 

G 

2.45 

G 

2.65 

G 

3.30  G 

2.60 

G 

3.05 

G 

1.70 

18 

G 

0.80 

G 

2.60 

G 

2.10  G 

4.10 

4.60 

3.15 

G 

2.20 

G 

2.70 

G 

3.15  G 

2.23 

G 

2.85 

G 

0.40 

19 

2.60 

G 

3.20 

G 

2.95  G 

3.40 

4.30 

2.55 

G 

1.50 

G 

2.60 

G 

2.70  G 

1.74 

G 

2.20 

G 

0.50 

20 

2.10 

G 

2.40 

G 

3.20  G 

2.60 

3.65 

2.40 

G 

1.60 

G 

2.00 

G 

2.50  G 

1.85 

G 

1.50 

G 

0.72 

21 

0.70 

G 

1.90 

G 

3.60  G 

2.30 

3.17 

2.50 

G 

1.80 

G 

2.10 

G 

2.85  G 

1.73 

G 

0.05 

G 

0.35 

22 

1.70 

G 

1.50 

G 

3.60  G 

2.90 

3.45  G 

2.65 

G 

2.75 

G 

2.40 

G 

2.70  G 

1.46 

G 

0.41 

C 

0.20 

23 

2.20 

G 

0.10 

G 

3.22  G 

2.30 

4.00 

2.40 

G 

2.60 

G 

2.80 

G 

2.70  G 

1.29 

G 

-0.80 

G 

0.80 

24 

1.50 

G 

0.40 

G 

2.00  G 

2.50 

3.85  G 

2.40 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.30  G 

1.75 

G 

-0.80 

G 

1.10 

25 

1.60 

G 

1.00 

G 

2.00  G 

2.60 

3.65  G 

2.70 

G 

2.75 

C 

2.40 

G 

1.00  G 

1.20 

G 

0.20 

G 

1.19 

26 

1.70  G 

-0.30 

G 

2.10  G 

3.30 

3.65  G 

2.65 

G 

2.45 

G 

2.50 

G 

1.40  G 

1.35 

G 

1.50 

G 

2.00 

27 

0.70 

G 

-0.20 

G 

2.60  G 

3.90 

3.75  G 

2.80 

G 

2.40 

G 

2.70 

G 

1.50  G 

2.15 

G 

2.30 

G 

3.00 

28 

0.60 

G 

1.30 

G 

1.84  G 

4.10 

3.90  G 

3.00 

G 

2.50 

G 

2.00 

G 

2.20  G 

2.48 

G 

2.30 

G 

2.01 

29 

1.10 

- 

G 

2.50  G 

4.00 

3.80 

3.09 

G 

2.15 

G 

2.45 

G 

3.00  G 

3.25 

G 

2.90 

G 

2.10 

30 

0.30 

• 

G 

2.12  G 

3.40 

3.40  G 

3.30 

6 

2.20 

G 

2.20 

G 

3.20  6 

2.80 

G 

2.65 

G 

2.20 

31 

-0.10 

• 

G 

1.60  - 

4.15  - 

6 

2.30 

G 

2.90 

•• 

. 6 

3.43 

G 

1.20 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.07 

1.18 

2.05 

3.01 

3.67 

3.10 

2.57 

2.44 

2.75 

2.09 

1.48 

1.23 

MAX 

2.60 

3.20 

3.60 

4.10 

4.70 

4.08 

3.40 

3.00 

3.85 

3.75 

3.05 

3.00 

MIN 

-2.10 

-0.66 

0.70 

1.80 

2.00 

2.05 

1.50 

1.90 

1.00 

1.00 

-0.80 

-0.26 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.22. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.20  AT  7:00  A.M.  ON  NAY  5. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  2.10  ON  JAN  15. 
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DAILY  STAOE  FM  1991 

SCHOONER  BAYOU  (INLAND  UATERUAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-48.  ON  NORTHEAST  LOCKUALL  OF  STRUCTURE,  6.6  NILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  lUU.  (STA.  7660017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.63  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  11,  1961  (PROBABLY  HIGHER  DURING 
HURRICANE  OF  JUNE  1957).  LOWEST,  MINUS  2.90  FEET  ON  MAR.  5,  1962  AND  DEC.  23,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  N.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.15 

2.90 

1.60 

3.30 

3.40 

2.45 

1.90 

3.60  F 

2.68 

2.70 

2.19 

2 

3.00 

2.91 

2.10 

3.12 

3.10 

2.41 

2.75 

3.55 

3.51 

2.03 

2.20 

3 

2.29 

2.45 

3.00 

3.55 

2.80 

2.60 

2.60 

3.70 

3.40 

2.17 

1.94 

4 

2.10 

2.39 

1.70 

2.60 

3.25 

2.70 

2.50 

2.78 

3.73 

3.35 

1.82 

1.59 

5 

2.71 

3.00 

2.30 

2.00 

3.10 

2.51 

2.70 

2.86 

3.85 

2.99 

2.31 

2.28 

6 

2.01 

2.50 

2.39 

1.99 

2.20 

2.55 

3.85 

2.70 

3.70 

1.62 

2.50 

2.30 

7 

2.10 

2.30 

2.00 

2.02 

2.60 

3.60 

3.29 

3.19 

3.50 

2.40 

2.51 

2.19 

8 

1.63 

2.10 

1,90 

2.21 

3.40 

3.90 

3.25 

2.94 

3.05 

3.10 

2.13 

2.30 

9 

1.95 

2.20 

1.90 

2.21 

3.89 

4.00 

3.20 

2.81 

2.90 

2.80 

1.85 

2.49 

10 

2.96 

2.20 

1.70 

2.00 

3.48 

4.33 

3.10 

2.40 

3.45 

2.39 

2.25 

2.05 

11 

3.01 

2.10 

2.10 

3.28 

3.60 

4.00 

2.85 

1.70 

3.20 

2.11 

2.10 

2.30 

12 

2.49 

2.29 

2.00 

3.78 

3.59 

3.90 

2.70 

1.85 

3.35 

2.30 

2.15 

2.45 

13 

2.45 

2.70 

2.10 

4.01 

3.49 

3.20 

2.49 

1.80 

3.22 

2.40 

2.10 

2.45 

14 

2.99 

2.29 

1.87 

3.99 

3.48 

3.14 

2.11 

2.21 

3.15 

2.53 

2.65 

1.84 

15 

3.40 

1.80 

2.45 

3.50 

3.55 

2.99 

2.05 

3.22 

3.30 

2.20 

2.55 

1.40 

16 

2.64 

2.15 

3.50 

3.60 

4.00 

2.85 

2.10 

2.51 

3.20 

2.70 

2.40 

1.78 

17 

2.80 

3.20 

3.80 

2.80 

3.36 

2.60 

2.03 

3.00 

2,95 

2.90 

2.55 

1.95 

18 

3.48 

3.00 

2.55 

2.70 

3.41 

2.60 

2.35 

2.81 

3.10 

2.80 

2.65 

1.80 

19  F 

2.70 

3.00 

2.38 

2.60 

3.50 

2.61 

2.50 

2.30 

3.10 

2.31 

2.50 

2.51 

20  F 

2.37 

2.19 

2.60 

2.38 

3.69 

2.71 

2.71 

2.41 

2.06 

2.51 

2.60 

3.46 

21 

2.30 

2.20 

2.00 

2.15 

3.45 

2.85 

3.09 

2.51 

2.62 

2.40 

2.25 

3.28 

22 

2.20 

2.41 

2.75 

2.60 

3.73 

3.00 

3.10 

2.40 

3.00 

2.50 

2.50 

2.40 

23 

2.46 

1.90 

1.95 

2.60 

4.11 

2.99 

3.03 

2.50 

2.95 

2.70 

2.58 

2.74 

24 

2.61 

2.10 

1.70 

2.70 

4.19 

2.89 

2.57 

2.51 

3.10 

3.30 

1.50 

2.03 

25 

2.41 

2.20 

1.82 

3.50 

4.00 

2.70 

2.10 

2.50 

1.90 

3.50 

2.19 

2.49 

26 

2.58 

2.02 

2.20 

4.01 

3.89 

2.55 

2.26 

2.30 

2.15 

3.50 

3.00 

2.U 

27 

2.52 

2.24 

3.20 

4.60 

3.70 

2.54 

1.97 

2.70 

2.26 

4.36 

3.04 

2.16 

28  F 

3.05 

2.59 

2.90 

4.39 

3.70 

2.99 

1.92 

2.58 

2.70 

4.40 

2.50 

2.10 

29 

3.20 

3.90 

3.65 

2.68 

1.65 

2.61 

3.32 

4.40 

2.39 

1.80 

30 

1.10 

3.40 

3.50 

2.62 

1.51 

2.50 

3.40 

4.40 

2.20 

2.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.55 

2.36 

2.32 

2.94 

3.52 

3.04 

2.53 

2.56 

3.10 

2.99 

2.36 

2.22 

MAX 

3.48 

3.20 

3.80 

4.60 

4.19 

4.33 

3.85 

3.50 

3.85 

4.40 

3.04 

3.46 

MIN 

1.63 

1.80 

1.10 

1.60 

2.20 

2.51 

1.51 

1.70 

1.90 

1.62 

1.50 

1.40 

DAYS 

31 

25 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 
F«NOT  AT  STATED  TIME  G>GATES  CLOSED 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.71. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.83  AT  2:00  A.M.  ON  APR  27  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WIAS  0.36  ON  NOV  24. 
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(MILY  STAGE  FW  1991 

SCHOONER  RAYOU  (INLAND  UATERUAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  STAFF) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-48.  ON  SOUTHEAST  PILING  OF  STRUCTURE.  6.6  NILES  SOUTHUEST 
FRON  JUNCTION  UITH  lUU.  (STA.  7664017.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTRENES.  HIGHEST,  6.10  FEET  OH  SEP.  5,  1973.  LOWEST,  HINUS  3.00  FEET  OH  OEC.  23,  1989.  EXTRENES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  OATUH. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.40 

2.60  G 

3.30  G 

1.20 

3.10 

3.20 

2.25  G 

1.50  G 

3.50  G 

2.70 

2.75  G 

2.50 

? 

G 

3.10 

2.70  G 

3.10  G 

1.60 

2.95 

2.90 

2.25  G 

2.45  G 

3.55  G 

3.60 

1.90  G 

2.50 

3 

G 

2.50 

2.45 

2.20  G 

2.50 

3.25 

2.75 

2.20  G 

2.20  G 

3.60  G 

3.50 

2.20 

1.95 

4 

G 

2.05 

2.30 

1.75  G 

2.10 

3.05 

2.60 

2.40  G 

2.80  G 

3.60  G 

3.50 

1.85 

1.65 

5 

G 

2.70 

2.80 

2.10  G 

1.80 

2.90 

2.45 

2.40  G 

1.90  G 

2.70  G 

3.20 

2.50 

2.30 

6 

G 

2.10 

2.50 

2.40  G 

2.00 

2.50 

2.45  G 

4.00  G 

2.70  G 

3.60 

1.60  G 

2.60  G 

2.60 

7 

2.10 

2.45 

2.05  G 

2.05 

2.60  G 

3.55 

2.85  G 

2.75  G 

3.40  G 

2.40  G 

2.75  G 

2.25 

8 

1.70 

2.10 

1.90  G 

2.45 

3.55  G 

3.90 

3.20  G 

2.30  G 

3.10  G 

3.20 

2.10  G 

2.60 

9 

2.00 

2.20 

1.80  G 

2.40  G 

3.70  G 

4.20 

3.00  G 

2.30 

2.85  G 

3.00 

1.70  G 

2.60 

10 

G 

3.00 

2.30 

1.70  G 

2.20  G 

3.70  G 

4.30 

2.80  G 

1.70  G 

3.20  G 

2.60 

2.35 

2.10 

11 

3.20 

2.20 

2.10  G 

3.30 

3.50  G 

3.80 

2.50  G 

1.55  G 

3.40  G 

2.35 

2.15 

2.55 

1? 

2.50 

2.30  G 

2.20  G 

3.80 

3.50 

3.45 

2.35  G 

1.30  G 

3.45  G 

2.60 

2.30  G 

2.40 

13 

2.50 

2.85 

2.20  G 

4.10 

3.20 

3.05 

2.20  G 

1.45  G 

3.30  G 

2.55 

2.20  G 

2.50 

14 

3.00 

2.40  G 

1.90  G 

4.00 

3.05 

2.90 

1.90  G 

2.10  G 

3.70  G 

2.65  G 

2.75 

2.05 

15 

6 

3.55 

1.80  G 

2.60  G 

3.05 

3.55 

2.85 

2.00  G 

3.00  G 

3.55  G 

2.40  G 

2.85 

1.60 

16 

2.70 

1.90  G 

3.20  G 

3.15 

3.40 

2.70 

2.00  G 

2.50  G 

3.45  G 

2.70  G 

2.50 

1.95 

17 

2.85  G 

3.40  G 

4.00 

2.50 

3.30 

2.60 

2.00  G 

3.05  G 

3.20  G 

2.90  G 

2.80 

2.10 

18 

G 

3.45  G 

2.70 

2.40 

2.50 

3.35 

2.60 

2.40  G 

2.85  G 

3.20  G 

2.90  G 

2.85 

2.00 

19 

3.35  G 

2.50 

2.10 

2.40 

3.45 

2.55 

2.65 

2.35  G 

3.05  G 

2.50  G 

2.70  G 

2.70 

20 

2.60 

2.10 

2.25 

2.50 

3.70 

2.75  G 

2.50 

2.20 

1.90  G 

2.80  G 

2.80  G 

3.70 

21 

2.30 

2.10 

2.05 

2.20 

3.50 

2.80  G 

2.90 

2.35  G 

2.55  G 

2.60 

2.30  G 

3.70 

77 

2.20 

2.50  G 

2.50 

2.50 

3.80 

2.80  G 

2.60 

2.20  G 

2.90  G 

2.80  G 

2.60  G 

2.80 

?3 

2.50 

2.00 

2.00 

2.70  G 

4.15 

2.90 

2.75 

2.25  G 

2.85  G 

3.00  G 

2.55  G 

2.80 

74 

2.80 

2.20 

1.70 

2.75  G 

4.20 

2.50 

2.20  G 

2.50  G 

3.00  G 

3.60 

1.40 

2.00 

25 

2.40 

2.30 

2.00  G 

3.60 

4.00 

2.30 

2.00  C 

2.30 

2.00  C 

3.70 

2.25 

2.40 

76 

2.60 

2.00  G 

2.50  G 

3.70 

3.60 

2.30 

2.00 

2.20 

2.00  G 

3.85  G 

2.80 

2.25 

77 

2.60 

2.40  G 

3.60  6 

4.60 

3.60 

2.10 

1.80  G 

2.50 

2.30  G 

4.10  G 

3.20 

2.20 

78 

3.10  G 

2.90  G 

3.25  G 

4.40 

3.40 

2.75 

1.60  G 

2.55  G 

2.70  G 

4.40  G 

2.65 

2.10 

79 

3.10  - 

. G 

3.75  G 

3.70 

3.35 

2.50 

1.50  G 

2.50  G 

3.40  G 

4.40  G 

2.60 

1.80 

30 

3.20  - 

. G 

1.10 

3.25 

3.35 

2.35 

1.50  G 

2.50  G 

3.40  G 

4.55  G 

2.45 

2.10 

31 

2.25  - 

. G 

1.20  - 

3.55  - 

. G 

1.50  G 

3.20  - 

. G 

4.05  - 

2.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.66 

2.39 

2.35 

2.83 

3.41 

2.89 

2.33 

2.32 

3.08 

3.12 

2.45 

2.35 

MAX 

3.55 

3.40 

4.00 

4.60 

4.20 

4.30 

4.00 

3.20 

3.70 

4.55 

3.20 

3.70 

HIH 

1.70 

1.80 

1.10 

1.20 

2.50 

2.10 

1.50 

1.30 

1.90 

1.60 

1.40 

1.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.68. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.60  ON  APR  27. 

LOWEST  STAGE  WAS  1.10  ON  NAR  30. 
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SCHOONER  BAYOU  (IHUUIO  UATERUAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (WEST) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-50.  ON  SOUTHWEST  LOCXUALL  Of  STRUCTURE,  6.6  NILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWW.  (STA.  7668017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST.  WATER  OVER  GATES  (ELEVATION,  SIX  FEET,  H.L.G.)  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  27, 

1957.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  DEC.  21,  1924. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.20 

2.70  G 

3.09  G 

2.15 

3.21 

3.48 

2.40  G 

2.15  G 

2.30  G 

2.30 

2.66  G 

2.39 

2 

6 

2.20 

2.80  G 

3.00  G 

2.10 

3.05 

3.17 

2.40  G 

2.20  G 

2.40  G 

2.31 

1.97  G 

2.36 

3 

G 

2.29 

2.45 

2.60  G 

2.00  G 

3.10 

2.90 

2.30  G 

2.10  G 

2.50  G 

2.36 

2.10 

2.08 

4 

G 

2.20 

2.42 

2.00  G 

2.10 

3.10 

2.75 

2.43  6 

2.15  G 

2.69  G 

2.30 

1.85 

1.78 

5 

G 

2.60 

3.04 

2.35  G 

2.08 

3.03 

2.60 

2.51  G 

2.11  G 

2.65  G 

2.40 

2.40 

2.23 

6 

G 

2.60 

2.60 

2.52  G 

2.10 

3.37 

2.60  G 

2.98  G 

2.20  G 

2.75 

1.77  G 

2.50  G 

2.40 

7 

2.20 

2.58 

2.18  G 

2.01 

2.70  G 

3.31 

2.99  G 

2.20  G 

2.88  G 

2.18  G 

2.59  G 

2.20 

8 

1.75 

2.40 

2.00  G 

2.19 

3.44  G 

3.29 

3.12  G 

2.18  G 

2.99  G 

2.18 

2.15  G 

2.42 

9 

2.08 

2.29 

2.00  G 

2.28  G 

3.70  G 

3.20 

3.20  G 

2.21 

2.92  G 

2.12 

1.91  G 

2.43 

10 

G 

3.00 

2.28 

1.80  G 

2.20  G 

3.60  G 

3.28 

3.01  G 

2.35  G 

2.90  G 

2.19 

2.20 

2.10 

11 

3.09 

2.24 

2.18  G 

2.20 

3.59  G 

3.50 

2.80  C 

2.33  G 

2.92  G 

2.20 

2.15 

2.50 

12 

2.69 

2.32  G 

2.30  G 

2.10 

3.55 

3.60 

2.70  G 

2.40  G 

2.92  G 

2.20 

2.18  G 

2.40 

13 

2.60 

2.79 

2.25  G 

1.90 

3.44 

3.35 

2.50  G 

2.40  G 

2.96  G 

2.10 

2.11  G 

2.41 

14 

3.07 

2.40  G 

1.99  G 

1.99 

3.40 

3.20 

2.15  G 

2.35  G 

2.90  G 

2.11  G 

2.13 

2.00 

IS 

G 

3.45 

1.91  G 

2.04  G 

2.31 

3.61 

3.09 

2.00  G 

2.38  G 

2.89  G 

2.11  G 

2.19 

1.75 

16 

2.85 

2.21  G 

2.04  G 

2.57 

3.70 

2.99 

2.00  G 

2.40  G 

2.87  G 

1.95  G 

2.20 

1.90 

17 

2.98  G 

2.58  G 

2.30 

2.80 

3.50 

2.71 

2.00  G 

2.39  G 

2.90  G 

1.89  G 

2.09 

2.15 

18 

G 

3.32  G 

2.50 

2.59 

2.81 

3.50 

2.70 

2.40  G 

2.44  G 

2.89  G 

1.85  G 

2.34 

2.10 

19 

3.31  G 

2.80 

2.30 

2.63 

3.62 

3.01 

2.65 

2.40  G 

2.80  G 

1.90  G 

2.32  G 

2.29 

20 

3.09 

2.30 

2.50 

2.50 

3.79 

2.75  G 

2.50 

2.45 

2.10  G 

1.90  G 

2.75  G 

2.10 

21 

2.50 

2.25 

2.20 

2.21 

3.60 

2.82  G 

2.90 

2.50  G 

2.60  G 

1.90 

2.21  6 

2.40 

22 

2.35 

2.65  G 

2.40 

2.69 

3.83 

2.91  G 

2.40 

2.45  G 

2.52  G 

1.90  G 

2.40  G 

2.62 

23 

2.60 

2.05 

2.30 

2.78  G 

4.03 

2.89 

2.50 

2.30  G 

2.60  C 

1.81  G 

2.40  G 

2.80 

24 

2.77 

2.21 

2.10 

2.80  6 

4.08 

2.72 

2.40  G 

2.25  G 

2.55  G 

1.83 

1.70 

2.09 

25 

2.55 

2.31 

2.20  G 

3.01 

4.00 

2,50 

2.30  G 

2.32 

2.20  C 

1.85 

2.21 

2.50 

26 

2.69 

2.21  G 

2.30  G 

3.14 

3.88 

2.47 

2.20 

2.29 

2.15  C 

1.95  G 

2.30 

2.49 

27 

2.70 

2.42  G 

2.35  G 

3.10 

3.70 

2.50 

2.05  G 

2.19 

2.30  G 

1.95  G 

2.20 

2.30 

28 

3.15  G 

2.79  G 

2.35  G 

3.13 

3,61 

2.90 

2.11  G 

2.18  G 

2.30  G 

1.85  G 

2.25 

2.19 

29 

3.15  -• 

. G 

2.89  G 

3.20 

3.60 

2.70 

1.80  G 

2.15  G 

2.30  G 

1.89  G 

2.30 

1.81 

30 

3,25  -• 

. G 

2.35 

3,30 

3.51 

2.50 

1.80  G 

2.18  G 

2.24  G 

2.10  G 

2.30 

2.12 

31 

2.45  -■ 

.  G 

2.02  - 

3.72  - 

2.23  G 

2.20  -• 

. c 

2.35  - 

2.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.70 

2.45 

2.31 

2.48 

3.53 

2.95 

2.44 

2.28 

2.63 

2.05 

2.24 

2.24 

MAX 

3.45 

3.04 

3.09 

3.30 

4.08 

3.60 

3.20 

2.50 

2.99 

2.40 

2.75 

2.80 

MIN 

1.75 

1.91 

1.80 

1,90 

2.70 

2.47 

1.80 

2.10 

2.10 

1.77 

1.70 

1.75 

DAYS 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F«NOT  AT  STATED  TIME  G«GATES  CLOSED 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.52. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.09  AT  5:30  P.N.  ON  MAY  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.41  ON  OEC  4. 


DAILY  STAGE  FC»  1991 

INTRACQASTAL  UATERUAY  AT  LELANO  BOMAN  LOCK  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  29-47-00,  LONG.  92-11-40.  ON  NORTHEAST  LOCXUALL  OF  STRUCTURE.  (STA.  7672013.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  8,  1932  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 


ENTREES 

.  HIGHEST.  8.9  FEET.  FROM  UATERMARK 
FEET  ON  De£.  23,  19W. 

LEFT  BY 

HURRICANE 

OF  JUNE 

27,  1957. 

LOUEST, 

MINUS 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  1 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  H. 

L.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.20 

2.50 

3.30 

G 

1.70 

3.20 

3.20 

2.20  G 

1.70  G 

3.55  G 

2.75  G 

2.60  G 

2.55 

2 

G 

3.00 

2.70 

3.00 

G 

2.50 

2.85 

2.70 

2.29  C 

2.75  G 

3.60  G 

3.15 

1.50  G 

2.45 

3 

G 

2.30 

2.00 

2.00 

G 

2.00 

3.20 

2.30 

2.60  G 

2.75  G 

3.75  G 

3.00 

1.70  G 

1.20 

4 

G 

2.10 

1.80 

0.90 

G 

1.90 

3.00 

1.95 

2.50  G 

2.85  G 

3.75  G 

3.00  G 

1.20  G 

0.60 

5 

2.30 

2.60 

1.70 

G 

2.10 

2.85 

1.80 

2.70  G 

2.95  G 

3.90  G 

2.65  G 

2.05  G 

2.00 

6 

2.00 

1.90 

1.90 

G 

2.40  G 

1.70 

1.85  G 

3.95  G 

2.85  G 

3.75  G 

0.80  G 

2.40  G 

2.41 

7 

1.90 

1.50 

1.90 

G 

2.10 

2.20  G 

2.49 

3.01  G 

3.05  G 

3.45  G 

2.05  G 

2.41  G 

2.20 

8 

1.20 

1.40 

1.30 

G 

2.40 

3.31  G 

3.48 

3.30  G 

2.77  G 

3.10  G 

2.95  G 

1.75  G 

2.40 

9 

1.50 

1.60 

1.10 

G 

2.20 

3.95  G 

4.20 

3.26  G 

2.60 

3.05  G 

2.69  G 

1.20  G 

2.40 

10 

3.10 

1.70 

0.90 

G 

3.30 

3.60  G 

4.40 

3.11  G 

2.00  G 

3.40  G 

2.30  G 

1.95  G 

1.95 

11 

3.30 

1.60 

1.70 

G 

3.80 

3.52  G 

3.90 

2.55  G 

1.70  G 

3.29  G 

2.05  G 

1.80  G 

2.40 

1? 

1.90 

1.90 

2.10 

G 

4.10 

3.50  G 

3.52 

2.25  G 

1.90  G 

3.40  G 

2.35  G 

2.40  G 

2.50 

13 

1.90 

1.80 

1.85 

G 

4.10 

3.50 

3.10 

1.90  G 

1.80  G 

3.37  G 

2.30  G 

2.00  G 

2.55 

14 

2.70 

2.00 

1.60 

G 

3.20 

3.70 

2.75 

1.50  G 

2.30  G 

3.25  G 

2.32  G 

2.90  G 

1.65 

15 

3.70 

1.00 

2.39 

G 

3.40 

3.70 

2.45 

1.40  G 

3.30  G 

3.50  G 

2.00  G 

2.70  G 

1.00 

16 

1.80 

1.90 

3.30 

3.40 

3.70 

2.50 

1.70  G 

2.60  G 

3.30  G 

2.50  C 

2.50  G 

1.30 

17 

2.50  G 

3.40  G 

3.90 

2.50 

3.10 

2.20 

1.70  G 

3.02  G 

3.10  G 

2.90  G 

2.70  G 

1.80 

18 

3.30  G 

2.90 

2.59 

2.50 

3.10 

2.10 

2.33  G 

2.90  6 

3.20  G 

2.68  G 

2.90  G 

1.60 

19 

3.30  G 

2.96 

2.50 

2.10 

3.10 

2.25  6 

2.65 

2.40  G 

3.25  G 

2.15  G 

2.70  G 

2.45 

20 

2.40 

1.75 

1.70 

2.10 

3.10 

2.45  G 

2.85 

2.57  G 

1.89  G 

2.35  G 

2.75  G 

3.45 

21 

1.40 

1.70  G 

2.50 

1.60 

3.00 

2.80  G 

3.05  G 

2.70  G 

2.70  G 

2.10  G 

2.30  G 

3.45 

22 

1.30 

1.90 

1.50 

2.30 

3.69 

3.05  G 

3.10  G 

2.60 

3.00  G 

2.80  G 

2.70  G 

2.62 

23 

1.80 

1.10 

1.30 

2.50  G 

3.85 

3.00  G 

3.10  G 

2.70 

3.01  G 

2.80  G 

2.70 

2.80 

24 

2.00 

1.60 

1.80 

2.65  G 

3.78 

2.88  G 

2.60  G 

2.68 

2.70  G 

3.40  G 

0.85  G 

1.55 

25 

1.90 

1.75 

2.40 

G 

3.65 

3.95 

2.68  G 

2.35  G 

2.65 

2.00  G 

3.70  G 

2.20  G 

2.50 

26 

2.00 

1.00 

2.40 

G 

3.70 

3.75 

2.50  G 

2.30  G 

2.55 

2.20  G 

3.80  G 

3.10  G 

2.45 

27 

2.00 

2.20 

3.50 

G 

4.80 

3.61  G 

2.55  G 

2.10  G 

2.75 

2.40  G 

4.00  G 

3.15  G 

2.05 

28 

2.70 

2.90 

3.20 

G 

4.60 

3.70  G 

3.00  G 

2.02  G 

2.60  G 

2.40  G 

4.70  G 

2.65  G 

1.60 

29 

2.80  • 

. G 

3.70 

3.90 

3.57 

2.69  6 

1.65  G 

2.70  G 

2.75  G 

4.00  G 

2.62  G 

1.10 

30 

3.10  - 

. G 

0.90 

3.39 

3.50 

2.50  G 

1.20  G 

2.55  G 

2.40  G 

4.50  G 

2.50  G 

1.75 

31 

1.85  G 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.31 

1.97 

2.14 

2.90 

3.35 

2.77 

2.42 

2.60 

3.08 

2.87 

2.30 

2.08 

MAX 

3.70 

3.40 

3.90 

4.80 

3.95 

4.40 

3.95 

3.40 

3.90 

4.70 

3.15 

3.45 

MIN 

1.20 

1.00 

0.90 

1.60 

1.70 

1.80 

1.20 

1.70 

1.89 

0.80 

0.85 

0.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.57. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.10  AT  2:30  A.N.  ON  APR  27  AND  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  0.14  ON  NOV  24. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

INTRACQASTAL  UATERUAY  AT  LELANO  BQIMAN  LOCK  (LA.)  (EAST  STAFF) 

LOCATION.  LAT.  29-47-00,  LONG.  92-11-44.  ON  EAST  LOCKWALL  OF  STRUCTURE.  (STA.  7676013.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1933  TO  DATE.  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTRENES.  (FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST,  S.90  FEET  (FROH  HIGH  WATER  NARK)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST, 

NINUi  :.M  FEET  ON  JAN.  11,  1962. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.20 

2.50 

3.30  G 

1.60 

3.00 

2.75 

1.90  G 

2.80  C 

3.70  G 

3.30  G 

2.60  G 

2.40 

2 

G 

3.00 

2.70 

3.00  G 

2.50 

2.80 

2.40 

1.90  C 

2.70  C 

3.60  G 

3.60 

1.50  G 

2.30 

3 

G 

2.30 

2.00 

2.00  G 

2.00 

3.00 

2.40 

2.00  G 

2.80  G 

3.80  G 

3.70 

1.70  G 

1.10 

4 

G 

2.10 

1.80 

0.90  G 

1.90 

3.10 

2.00 

2.40  G 

3.10  C 

3.70  G 

3.30  C 

1.20  G 

1.40 

5 

2.50 

2.60 

1.70  G 

2.10 

3.00 

1.80 

2.30  G 

2.80  G 

3.90  G 

3.20  G 

2.40  G 

2.00 

6 

2.00 

1.90 

1.90  G 

2.40  G 

1.90 

2.00  G 

4.20  G 

2.90  G 

4.00  G 

1.10  G 

2.60  C 

2.40 

7 

1.90 

1.50 

1.50  G 

2.10 

2.00  G 

3.50 

3.00  G 

2.90  G 

3.50  G 

2.50  G 

2.60  G 

2.30 

8 

1.20 

1.40 

1.30  G 

2.40 

3.50  G 

3.90 

3.30  G 

2.90  G 

3.10  G 

3.30  G 

1.70  G 

2.50 

9 

1.50 

1.60 

1.10  G 

2.20 

3.70  G 

4.20 

3.20  G 

2.80 

2.90  G 

3.00  G 

0.50  G 

2.50 

10 

3.10 

1.70 

0.90  G 

3.30 

3.80  G 

4.40 

3.00  G 

2.10  G 

3.40  G 

2.70  G 

2.30  G 

1.50 

11 

3.30 

1.60 

1.70  G 

3.80 

3.60  G 

4.00 

2.60  G 

1.60  G 

3.30  G 

2.30  G 

1.80  G 

1.50 

12 

1.90 

1.90 

2.20  G 

4.10 

3.50  G 

3.70 

2.40  G 

1.80  C 

3.50  G 

2.60  G 

2.40  G 

2.50 

13 

1.90 

1.80 

1.90  G 

4.10 

3.40 

3.10 

2.00  G 

1.70  G 

3.30  G 

2.60  G 

2.00  G 

2.50 

14 

2.70 

2.00 

1.40  G 

3.20 

3.20 

2.70 

1.60  G 

2.30  G 

3.30  G 

2.60  G 

2.90  G 

1.80 

15 

3.70 

1.00 

2.40  G 

3.40 

3.60 

2.50 

1.60  G 

3.00  G 

3.50  G 

2.40  G 

2.70  G 

1.00 

16 

1.80 

1.90 

3.20 

3.40 

3.50 

2.50 

1.70  G 

2.50  G 

3.20  G 

2.60  G 

2.50  G 

1.00 

17 

2.50  G 

3.40  G 

4.00 

2.50 

2.90 

2.10 

1.90  G 

3.10  G 

3.30  G 

3.00  G 

2.70  G 

1.80 

18 

3.30  G 

2.90 

2.00 

2.50 

2.80 

2.00 

2.40  G 

3.20  G 

3.20  G 

2.70  G 

2.90  G 

1.80 

19 

3.30  G 

2.80 

2.50 

2.10 

2.90 

2.20  G 

2.60 

2.30  G 

3.20  G 

2.40  G 

2.70  G 

2.50 

20 

2.40 

1.90 

1.70 

2.10 

3.20 

2.70  G 

2.90 

2.30  G 

1.70  G 

2.40  G 

2.80  G 

3.50 

21 

1.40 

1.90  G 

2.50 

1.60 

2.80 

2.70  G 

2.90  G 

2.40  G 

2.70  G 

2.70  G 

2.00  G 

3.60 

22 

1.30 

2.10 

1.50 

2.30 

3.70 

3.00  G 

2.80  G 

2.40 

3.00  G 

2.80  G 

2.50  C 

2.80 

23 

1.80 

1.00 

1.30 

2.50  G 

4.10 

2.80  G 

2.80  G 

2.30 

3.00  G 

2.80  G 

2.50 

3.00 

24 

2.00 

1.60 

1.80 

2.70  G 

4.30 

2.70  G 

2.50 

2.70 

3.20  G 

3.40  G 

0.10  G 

1.80 

25 

1.90 

1.90 

2.40  G 

3.70 

4.00 

2.30  G 

2.50  G 

2.40 

3.30  G 

3.70  G 

2.00  G 

2.40 

26 

2.00 

1.00 

3.70  G 

3.80 

3.70 

2.20  G 

2.10  G 

2.70 

2.00  G 

3.80  G 

2.90  G 

2.20 

27 

2.00 

2.20 

2.50  G 

4.80 

3.60  G 

2.80  G 

1.80  G 

2.60 

2.30  G 

4.00  C 

2.90  G 

2.00 

28 

2.70 

2.90 

3.40  6 

4.50 

3.40  6 

2.70  G 

1.50  C 

2.70  G 

3.00  G 

4.70  C 

2.40  G 

1.60 

29 

2.80  •' 

. G 

0.50 

3.30 

3.20 

2.50  6 

1.10  G 

2.70  C 

3.00  G 

4.00  G 

2.45  G 

1.10 

30 

3.10  - 

. G 

1.00 

3.30 

3.30 

2.50  G 

1.50  G 

2.40  G 

3.50  G 

4.50  G 

2.35  G 

1.90 

THE  1 

FOLLOHING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.31 

1.98 

2.01 

2.87 

3.29 

2.77 

2.33 

2.59 

3.20 

3.09 

2.22 

2.08 

MAX 

3.70 

3.40 

4.00 

4.80 

4.30 

4.40 

4.20 

3.50 

4.00 

4.70 

2.90 

3.60 

MIN 

1.20 

1.00 

0.50 

1.60 

1.90 

1.80 

1.10 

1.60 

1.70 

1.10 

0.10 

1.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
G>GATES  CLOSED 

Tl«  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.57. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.80  ON  APR  27. 

LOWEST  STAGE  HAS  0.10  ON  NOV  24. 


DAILY  STAGE  fOE  1991 

INTMCOASTAL  UATEMMY  AT  LELAND  MIMAN  LOCK  (LA.)  (UEST) 


ao 


LOCATION.  LAT.  29-47-05.  LONG.  92-11-53.  ON  UEST  LOCKIMLL  Of  STRUCTURE.  (STA.  7660013.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILAILE.  SEP.  25,  1933  TO  DATE.  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.9  FEET,  FROM  UATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST, 
MINUS  1.00  FOOT  ON  DEC.  24,  1966. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N.L 

.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.20 

2.60 

2.90  G 

2.10 

3.20 

3.45 

2.00  G 

2.20  G 

2.45  G 

2.25  G 

2.80 

2.40 

? 

G 

2.30 

2.80 

3.00  G 

3.00 

2.90 

3.04 

2.32  G 

2.20  G 

2.50  G 

2.30 

1.70 

2.40 

3 

G 

2.30 

2.20 

2.30  G 

2.10 

3.10 

2.73 

2.35  G 

2.24  G 

2.51  C 

2.30 

1.90 

2.55 

4 

6 

2.40 

2.00 

1.20  G 

2.20 

3.20 

2.40 

2.40  G 

2.20  G 

2. 70  G 

2.40  G 

1.50 

1.90 

5 

2.60 

2.80 

2.70  G 

2.15 

3.10 

2.22 

2.60  G 

2.30  G 

2.75  G 

2.00  G 

2.60 

2.40 

6 

2.65 

2.10 

3.00  G 

2.15  G 

2.10 

2.28  G 

3.10  G 

2.30  G 

2.85  G 

2.15  G 

2.60 

2.45 

7 

2.10 

2.00 

1.70  G 

2.15 

2.48  G 

3.40 

3.20  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.30  G 

2.60 

2.25 

a 

1.40 

2.00 

1.50  G 

2.15 

3.46  G 

3.42 

3.30  G 

2.30  C 

3.05  G 

2.15  G 

2.60 

2.50 

9 

1.60 

2.00 

2.50  G 

2.20 

3.90  G 

3.33 

3.30  G 

2.40 

2.98  G 

2.15  G 

2.70 

2.50 

10 

3.20 

2.10 

2.40  G 

2.25 

3.55  G 

3.35 

3.10  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.20  G 

2.60 

2.40 

11 

3.40 

1.90 

2.40  G 

2.30 

3.57  G 

3.70 

2.70  G 

2.30  G 

3.10  G 

2.25  G 

2.60 

2.50 

1? 

2.10 

2.20 

2.40  G 

2.20 

3.49  G 

3.79 

2.50  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.25  G 

2.50 

2.50 

13 

2.10 

1.90 

2.50  G 

2.20 

3.40 

3.50 

2.10  C 

2.40  G 

3.00  G 

2.15  G 

2.40 

2.50 

14 

2.80 

2.20 

2.30  G 

2.35 

3.13 

3.30 

1.70  G 

2.42  G 

3.00  G 

2.14  G 

2.30 

1.90 

15 

3.60 

1.70 

2.00  G 

2.65 

3.40 

2.95 

1.80  6 

2.45  G 

3.00  G 

2.10  G 

2.30 

2.30 

16 

2.10 

2.10 

2.20 

2.75 

3.45 

2.75 

2.05  G 

2.50  G 

2.90  G 

2.00  G 

2.50 

2.30 

17 

2.70  G 

2.40  G 

2.30 

2.80 

3.15 

2.55 

1.90  G 

2.55  G 

2.89  G 

2.00  G 

2.30 

2.60 

16 

3.40  G 

2.50 

2.40 

2.75 

3.15 

2.35 

2.30  G 

2.55  G 

2.85  G 

1.95  G 

2.30 

2.60 

19 

3.40 

2.50 

3.20 

2.50 

3.28 

2.40  G 

2.55 

2.50  G 

2.90  G 

2.00  G 

2.40 

2.43 

20 

2.50 

2.10 

2.50 

2.35 

3.70 

2.60  G 

2.65 

2.55  G 

2.20  G 

1.95  G 

2.60 

2.30 

21 

1.80 

1.70  G 

2.40 

2.05 

3.25 

2.90  G 

2.55 

2.66  G 

2.64  G 

1.95  G 

2.00 

2.70 

22 

1.70 

2.30 

2.30 

2.60 

3.74 

3.00  G 

2.50 

2.66 

2.60  G 

2.00  G 

2.50 

2.60 

23 

2.20 

1.30 

2.60 

2.59  G 

4.00 

2.90  G 

2.45 

2.48 

2.60  G 

1.80  G 

2.50 

2.90 

24 

2.20 

1.85 

2.60 

2.69 

4.09 

2.71  G 

2.40 

2.48 

2.60  G 

2.00  G 

2.20 

1.90 

25 

2.10 

2.10 

2.40 

3.08 

4.02 

2.40  6 

2.35  G 

2.45 

1.90  G 

1.90  6 

2.40 

2.45 

26 

2.20 

2.70 

2.24  G 

3.39 

3.80 

2.30  G 

2.30  C 

2.30 

2.10  G 

2.00 

2.40 

2.50 

27 

2.20 

2.25 

2.28  G 

3.60 

3.60  G 

2.70  6 

2.10  G 

2.15 

2.45  G 

2.10 

2.30 

2.50 

28 

2.90 

2.80 

2.33  G 

3.57 

3.60  G 

2.70  G 

2.20  G 

2.22  G 

2.35  G 

2.00 

2.40 

2.50 

29 

2.90  - 

. G 

2.59 

3.62 

3.55 

2.70  G 

2.00  G 

2.20  G 

2.40  G 

2.10 

2.40 

2.30 

30 

3.33  - 

. G 

2.74 

3.40 

3.50 

2.60  G 

2.00  C 

2.24  G 

2.40  G 

2.40 

2.40 

2.20 

31 

2.10  G 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.47 

2.18 

2.39 

2.60 

3.41 

2.88 

2.42 

2.36 

2.69 

2.13 

2.38 

2.40 

MAX 

3.60 

2.80 

3.20 

3.62 

4.09 

3.79 

3.30 

2.66 

3.10 

2.80 

2.80 

2.90 

MIN 

1.40 

1.30 

1.20 

2.05 

2.10 

2.22 

1.70 

2.15 

1.90 

1.80 

1.50 

1.90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAT  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
6>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.53. 

HIGKST  STAGE  UAS  4.13  AT  9:00  A.M.  ON  NAY  24. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  1.00  ON  NOV  24. 


DAILY  STAGE  EOK  1991 

INTRACOASTAL  UATERVAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  LAT.  30-05-U.  LONG.  93-17-28.  NEAR  EAST  END  OF  LOCK,  10. S  NILES  SOUTHUEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  768M21.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  CAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTRENES.  HIGHEST,  6.60  FEET  (CAUSED  BY  HURRICAIK)  OH  JUNE  28,  1957.  LOUEST,  HUMS  0.4  FOOT 
FROM  JULY  8  TO  10,  1951. 


DAILY 

EIGHT  A.N.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.81 

FOOT,  N.L 

.G.  (1957  ADJ. 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.80 

3.50  3.61 

2.90 

4.01 

4.30 

3.40 

2.85 

3.20 

3.15 

3.35 

2.78 

? 

2.80 

3.30  3.63 

2.95 

4.05 

4.10 

3.45 

2.80 

3.25 

3.10 

3.45 

2.93 

3 

3.30 

3.>W)  3.20 

3.00 

4.19 

3.30 

3.38 

2.85 

3.35 

3.05 

3.40 

4 

3.10 

3.0C  3.31 

3.20 

4.00 

4.80 

3.40 

2.85 

3.50 

3.15 

3.30 

5 

3.30 

3.60  3.30 

3.00 

4.09 

3.75 

3.40 

2.85 

3.50 

3.10 

3.30 

2.78 

6 

3.30 

3.50  3.25 

3.10 

3.55 

3.60 

3.55 

2.90 

3.55 

3.00 

3.30 

3.03 

7 

3.30 

4.00  3.45 

3.00 

3.60 

3.82 

3.68 

2.85 

3.62 

2.95 

3.40 

2.96 

8 

2.70 

3.10  3.30 

3.05 

4.00 

4.15 

3.68 

2.95 

3.65 

2.95 

3.00 

3.12 

9 

2.80 

3.20  2.80 

2.97 

4.18 

4.20 

3.80 

2.90 

3.63 

2.95 

3.30 

3.07 

10 

3.90 

3.00  3.20 

2.85 

4.40 

4.40 

3.69 

2.85 

3.70 

2.87 

3.10 

2.74 

11 

4.20 

3.10  3.00 

3.20 

4.46 

4.49 

3.65 

2.90 

3.80 

2.80 

3.10 

3.05 

1? 

3.70 

3.00  3.30 

3.55 

4.42 

4.48 

3.59 

3.00 

3.70 

2.80 

2.96 

3.13 

13 

3.80 

3.30  2.85 

3.70 

4.40 

4.20 

3.45 

3.10 

3.70 

2.80 

3.19 

14 

3.90 

3.05  2.90 

3.60 

4.48 

4.00 

3.25 

3.10 

3.70 

2.82 

2.87 

2.85 

15 

4.35 

2.80  3.00 

3.90 

4.85 

3.80 

3.10 

3.20 

3.65 

2.80 

2.97 

2.97 

16 

3.80 

3.15  3.20 

3.85 

4.72 

3.67 

3.00 

3.15 

3.68 

2.70 

2.89 

2.92 

17 

3.80 

3.45  3.40 

3.85 

4.70 

3.50 

3.30 

3.25 

3.59 

2.75 

2.98 

3.11 

18 

4.00 

3.35  3.15 

3.84 

4.55 

3.60 

3.30 

3.15 

3.51 

2.80 

3.39 

3.04 

19 

4.40 

3.40  3.20 

3.70 

4.49 

3.65 

3.21 

3.05 

3.49 

2.75 

3.20 

3.15 

20 

4.00 

3.20  3.25 

3.50 

4.55 

3.60 

3.30 

3.10 

3.35 

2.70 

3.08 

3.69 

71 

3.60 

2.95  3.35 

3.40 

4.59 

3.59 

3.31 

3.10 

3.21 

2.65 

3.17 

3.57 

72 

3.50 

2.85  3.50 

3.60 

4.60 

3.62 

3.29 

3.10 

3.30 

2.75 

3.23 

3.59 

23 

3.40 

3.30  3.10 

3.70 

4.80 

3.60 

3.25 

3.05 

3.30 

2.75 

3.37 

74 

3.70 

2.90  3.00 

3.70 

4.76 

3.51 

3.00 

3.10 

3.40 

2.85 

2.94 

25 

3.50 

3.15  3.20 

3.77 

4.70 

3.50 

3.05 

3.00 

3.15 

2.90 

3.10 

26 

3.60 

3.00  3.30 

3.75 

4.55 

3.40 

3.04 

3.00 

3.15 

2.85 

2.97 

27 

3.60 

3.35  3.45 

4.15 

4.47 

3.46 

3.05 

3.00 

3.25 

2.90 

3.10 

2.99 

28 

3.80 

3.25  3.25 

4.07 

4.45 

3.55 

3.00 

2.95 

3.10 

3.00 

2.97 

2.81 

29 

30 

3.80 

.  3.10 

4.20 

4.35 

3.55 

2.89 

2.95 

3.10 

3.15 

3.10 

3.45 

2.91 

2.86 

2.86 

2.82 

3.40 

4.50 

31 

THE  1 

FOILOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.59 

3.22  3.21 

3.50 

4.39 

3.82 

3.29 

2.99 

3.44 

2.93 

3.14 

3.05 

NAX 

4.40 

4.00  3.63 

4.20 

4.85 

4.80 

3.80 

3.25 

3.80 

3.50 

3.45 

3.69 

NIN 

2.70 

2.80  2.80 

2.85 

3.55 

3.30 

2.80 

2.80 

3.10 

2.65 

2.86 

2.74 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

25 

28 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  357 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.39. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.98  AT  6:30  A.M.  ON  NAY  17. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.38  ON  NAR  13. 
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DAILY  STAfiE  FOR  1991 

IMTRACOASTAL  UATEMMY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (WEST  STAFF) 


LOCATION.  LAT.  30-05-19,  LONG.  93-17-AO.  NEAR  UEST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTMUEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  7692021.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILASLE.  NAR.  6,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 


EXTRENES.  HIGHEST,  9.0  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE) 
DEC.  23.  1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

1 

2.90 

3.20 

4.10 

2.70 

3.70 

4.00 

2 

3.40 

3.20 

3.70 

2.90 

3.80 

3.70 

3 

3.30 

3.20 

2.90 

2.80 

3.70 

3.30 

A 

3.10 

2.70 

1.70 

2.80 

3.40 

3.20 

5 

3.20 

3.00 

2.30 

2.60 

3.70 

3.00 

6 

3.20 

2.50 

2.50 

2.90 

2.70 

3.00 

7 

2.50 

2.10 

2.20 

2.80 

3.00 

3.50 

8 

2.20 

1.80 

1.90 

3.30 

3.70 

4.70 

9 

2.60 

2.30 

1.90 

3.20 

4.00 

4.30 

10 

3.80 

2.20 

2.00 

2.90 

4.40 

5.00 

11 

4.00 

2.20 

2.70 

3.90 

4.40 

4.45 

12 

3.20 

2.50 

3.00 

4.20 

4.60 

4.30 

13 

3.30 

3.20 

2.80 

4.30 

4.40 

4.00 

U 

3.50 

2.60 

2.50 

4.30 

4.20 

3.80 

15 

4.35 

2.60 

3.00 

3.80 

4.70 

3.50 

16 

2.90 

2.20 

3.50 

3.90 

4.40 

4.40 

17 

3.40 

3.80 

4.40 

3.50 

4.10 

4.10 

18 

3.70 

3.00 

3.10 

3.40 

3.70 

2.90 

19 

4.20 

3.20 

2.90 

3.20 

3.80 

3.00 

20 

3.20 

2.30 

3.10 

3.20 

3.90 

3.30 

21 

2.30 

1.70 

2.80 

2.90 

4.20 

3.40 

22 

2.00 

2.30 

3.00 

3.20 

4.10 

3.60 

23 

2.50 

1.00 

2.40 

3.35 

5.00 

3.40 

24 

3.20 

2.10 

1.80 

3.50 

4.90 

3.30 

25 

2.70 

2.60 

2.50 

4.05 

4.60 

3.20 

26 

2.90 

2.20 

3.10 

4.00 

4.40 

2.90 

27 

3.00 

2.90 

3.80 

4.90 

4.20 

2.80 

28 

3.50 

3.30 

3.80 

4.60 

4.00 

3.30 

29 

3.50 

3.60 

4.50 

4.40 

2.90 

30 

3.80 

2.30 

3.70 

4.10 

3.10 

31 

2.80 

2.60 

4.00 

the  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

3.17 

2.57 

2.84 

3.51 

4.07 

3.58 

NAX 

4.35 

3.80 

4.40 

4.90 

5.00 

5.00 

NIN 

2.00 

1.00 

1.70 

2.60 

2.70 

2.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NIMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.00  ON  NAY  23  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  HAS  1.00  ON  FEB  23. 


JUNE  27, 

1957. 

LOWEST, 

NINUS  2.00 

FEET  ON 

GAGE 

ZERO, 

NIHUS  0.{ 

B1  FOOT,  N. 

L.G.  (1957  ADJ. 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2.80 

2.70 

3.80 

2.90 

3.50 

3.10 

3.10 

3.00 

3.70 

4.10 

2.60 

3.00 

3.00 

3.30 

3.90 

3.90 

2.80 

2.80 

2.90 

3.40 

3.80 

4.00 

2.50 

2.00 

3.10 

3.30 

4.00 

3.90 

3.20 

3.00 

3.60 

3.30 

4.10 

2.60 

3.30 

3.25 

3.80 

3.20 

3.80 

3.40 

3.60 

3.20 

3.70 

3.30 

3.60 

3.90 

2.70 

3.20 

3.60 

3.00 

3.50 

3.71 

2.40 

3.20 

3.50 

2.80 

3.90 

3.50 

3.10 

2.70 

3.40 

2.50 

3.80 

3.20 

2.90 

3.30 

3.00 

2.60 

4.00 

3.30 

3.00 

3.10 

2.10 

2.50 

4.05 

3.20 

2.90 

3.30 

2.50 

2.80 

4.00 

3.30 

3.30 

2.90 

2.40 

3.40 

4.10 

2.90 

3.30 

2.70 

2.30 

3.30 

4.00 

2.90 

3.05 

2.80 

2.50 

3.50 

3.80 

3.30 

3.30 

3.40 

3.20 

3.40 

3.85 

3.35 

3.90 

3.10 

3.20 

3.10 

3.60 

3.10 

3.60 

2.70 

3.20 

3.00 

2.80 

3.20 

3.30 

4.20 

3.40 

3.00 

3.40 

3.30 

2.80 

4.40 

3.10 

3.00 

3.50 

3.40 

3.30 

3.60 

3.40 

2.90 

3.50 

3.40 

3.20 

3.90 

3.10 

2.80 

3.60 

3.40 

2.20 

2.65 

2.95 

3.00 

2.70 

4.10 

2.80 

2.90 

2.70 

2.70 

3.00 

4.10 

3.20 

3.00 

2.70 

3.00 

3.10 

4.30 

3.40 

2.90 

2.60 

2.90 

3.40 

4.50 

3.10 

2.70 

2.40 

3.10 

3.90 

4.20 

3.00 

2.60 

2.30 

3.00 

3.80 

4.10 

3.10 

2.70 

2.50 

3.70 

4.20  - 

2.40 

2.97 

3.05 

3.67 

3.57 

3.08 

3.05 

3.80 

3.70 

4.10 

4.50 

3.90 

4.40 

2.10 

2.50 

2.70 

2.60 

2.20 

2.00 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOB  1991 

intracoastal  UATERyAY  AT  CALCASIEU  LOCK  <LA.>  (WEST  AUTO.) 


LOCATION.  LAT.  30-05-19,  LONG.  93-17-40.  AT  WEST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTHUEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  7696021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  NIGHEST,  8.80  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.32  FEET  ON 
FEB.  28,  1984. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.81 

FOOT.  M.L 

G.  (1957 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

3.20 

3.80 

2.79 

3.90 

4.30 

3.20 

2.89 

3.89 

3.72 

3.30 

? 

3.39 

3.63 

2.85 

3.87 

4.00 

3.30 

3.10 

3.70 

4.20 

2.50 

3 

3.40 

3.05  F 

2.85 

3.20 

4.00 

3.60 

3.20 

3.26 

3.87 

3.90 

2.70 

4 

3.00 

2.70 

3.27 

3.60 

3.60 

3.15 

3.30 

3.80 

3.91 

2.25 

5 

3.27 

3.15  F 

2.80 

3.00 

3.60 

3.10 

3.38 

3.30 

4.10 

3.65 

2.95 

6 

3.06 

2.52 

2.72 

2.93 

2.50 

3.00 

3.51 

3.20 

4.08 

2.71 

3.08 

7 

2.45 

2.10 

2.21 

3.10 

2.80 

3.65 

3.80 

3.41 

4.00 

3.47 

3.30 

8 

2.32 

1.80 

1.89 

3.20 

3.70 

4.53 

3.72 

3.30 

3.70 

3.75 

2.35 

9 

2.50 

1.90 

1.85 

2.98 

3.97 

4.60 

3.85 

3.10 

3.60 

3.60 

2.40 

10 

3.81 

2.03 

1.97 

2.81 

4.40 

5.00 

3.65 

2.90 

3.89 

3.40 

3.00 

11 

3.71 

1.90 

2.50 

3.79 

4.33 

4.76 

3.62 

2.64 

3.85 

3.20 

2.70 

1? 

2.76 

2.20 

2.80 

4.30 

4.52 

3.48 

2.75 

4.02 

3.35 

2.90 

13 

2.90 

2.88 

2.60 

4.50 

4.55 

3.40 

2.60 

3.95 

3.10 

14 

3.20 

2.50 

2.29 

4.52 

4.56 

3.15 

3.14 

3.93 

3.30 

15 

4.22 

2.15 

2.82 

4.30 

4.50 

2.70 

3.50 

4.07 

2.91 

16 

2.96 

2.40 

3.85 

4.10 

4.50 

2.55 

3.15 

3.83 

2.85 

17 

3.35 

3.71 

4.41 

3.91  F 

4.50 

2.80 

3.45 

3.59 

3.38 

18 

3.90 

3.40 

3.20 

3.85 

4.00 

3.00 

2.90 

3.30 

3.85 

3.28 

19 

4.20 

3.48 

3.20 

3.50 

3.90 

3.10 

3.10 

3.10 

3.49 

3.00 

20 

3.60 

2.29 

3.52 

2.96 

3.90 

3.20 

3.20 

3.08 

2.92 

3.05 

21 

2.39 

2.19 

2.90  F 

2.90 

3.72 

3.37 

3.30 

3.20 

3.43 

3.00 

22 

2.52 

2.01 

2.90 

3.20 

4.25 

3.54 

3.40 

3.06 

3.55 

3.20 

23 

2.79 

0.92 

2.45 

3.28 

5.00 

3.50 

3.40 

3.12 

3.49 

3.62 

24 

2.97 

2.00 

2.05 

3.a 

5.15 

3.49 

3.30 

3.11 

3.70 

3.90 

25 

2.60 

2.21 

2.50 

4.09 

4.82 

3.40 

3.15 

3.00 

2.76 

3.80 

26 

2.74 

2.00 

3.00 

4.12 

4.56 

3.35 

3.00 

2.95 

3.25 

3.90 

27 

2.73 

2.69 

3.62 

4.19 

4.42 

3.49 

2.86 

3.40 

3.23 

4.15 

28 

3.15 

3.10 

3.50 

4.42 

4.48 

3.50 

3.00 

3.10 

F  3.50 

4.05 

29 

3.25 

3.47 

4.53 

4.30 

3.40 

2.65 

3.28 

3.85 

4.10 

30 

3.70 

2  30 

3.90 

4.50 

3.49 

2.71 

3.25 

3.90 

4.00 

31 

2.56 

2.70 

4.60 

2.82 

3.80 

4.26  -- 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3.10 

2.50 

2.88 

3.60 

4.17 

3.67 

3.20 

3.15 

3.69 

3.54 

2.79 

MAX 

4.22 

3.71 

4.41 

4.53 

5.15 

5.00 

3.85 

3.80 

4.10 

4.26 

3.30 

MIN 

2.32 

0.92 

1.85 

2.79 

2.50 

3.00 

2.55 

2.60 

2.76 

2.71 

2.25 

DAYS 

29 

28 

30 

30 

31 

24 

31 

31 

30 

31 

12 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  305 

F>HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.33. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  5.35  AT  11:00  A.M.  ON  NAY  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.92  ON  FEB  23. 
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DAILY  STAOC  FOD  1991 
DELCAMME  CANAL  AT  DELCANME.  LA 


LOCATtOH.  LAT.  29-SA-5S.  LONG.  91-58-58.  ON  RIGHT  BANK  HNARF  800  FEET  OOUNSTREAM  FROM  STATE  HIGHWAY  U 
•RIDGE.  ($TA.  7950013.) 

CAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4.  1963. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  >/48  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  7.0  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS 
3.2  FEET  ON  NOV.  17.  1951 ! 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.8 

1.4 

2.8 

0.4 

2.0 

2.2 

1.0 

0.8 

2.8 

2.4 

2.8 

2.2 

2 

2.4 

1.2 

2.4 

1.0 

2.0 

2.0 

0.8 

2.2 

2.8 

2.8 

0.2 

2.2 

3 

1.8 

1.4 

1.0 

1.6 

2.4 

1.2 

1.0 

2.2 

2.6 

2.8 

0.6 

1.0 

4 

1.2 

1.2 

0.2 

1.6 

2.6 

1.2 

1.8 

2.2 

2.6 

2.6 

-0.6 

0.2 

5 

2.0 

2.4 

0.8 

1.0 

2.6 

1.0 

2.0 

2.2 

2.6 

2.6 

1.6 

1.6 

6 

1.6 

1.6 

1.4 

1.4 

1.6 

1.2 

3.2 

1.6 

2.8 

0.2 

2.2 

2.4 

7 

1.2 

1.0 

0.6 

1.6 

1.4 

2.2 

2.6 

1.8 

2.4 

1.0 

2.2 

1.6 

8 

1.0 

0.6 

0.8 

2.2 

3.2 

3.0 

2.6 

1.4 

2.4 

2.4 

1.2 

2.0 

9 

1.0 

0.4 

0.6 

2.2 

2.8 

3.0 

2.0 

1.4 

2.0 

2.4 

0.2 

2.2 

10 

3.2 

0.2 

0.4 

1.8 

3.2 

3.0 

1.8 

1.2 

2.2 

2.0 

1.6 

1.0 

11 

3.2 

1.0 

1.6 

2.4 

2.8 

2.8 

1.4 

1.0 

2.6 

1.8 

1.4 

2.0 

1? 

1.2 

1.4 

2.0 

3.0 

2.8 

2.6 

1.0 

0.8 

2.8 

2.0 

1.6 

2.0 

13 

0.4 

2.4 

1.8 

3.0 

2.2 

2.0 

1.0 

0.8 

2.8 

2.2 

1.6 

2.2 

14 

2.2 

1.6 

1.0 

3.2 

2.0 

1.8 

0.8 

1.4 

2.8 

2.2 

2.0 

1.4 

15 

3.0 

0.2 

1.2 

2.8 

2.8 

1.8 

0.8 

2.0 

3.0 

1.8 

2.2 

0.8 

16 

1.4 

0.6 

2.0 

1.4 

2.4 

1.8 

0.8 

2.0 

2.6 

2.0 

2.2 

0.2 

17 

1.6 

2.8 

3.2 

1.6 

2.2 

1.4 

1.0 

2.4 

2.6 

1.8 

2.2 

1.4 

18 

2.6 

2.0 

1.6 

2.0 

2.2 

1.6 

1.8 

2.2 

2.4 

2.2 

2.4 

1.2 

19 

2.6 

2.0 

1.0 

1.6 

2.2 

1.6 

2.2 

1.4 

2.2 

2.0 

2.6 

1.6 

20 

1.4 

2.0 

1.6 

1.4 

2.8 

2.0 

2.0 

1.0 

0.4 

2.0 

2.8 

3.0 

21 

0.2 

1.2 

1.4 

0.4 

2.2 

2.2 

2.2 

1.4 

1.2 

1.8 

1.0 

3.0 

22 

0.4 

1.8 

2.4 

1.8 

2.8 

2.2 

1.8 

1.4 

2.2 

2.0 

2.2 

2.2 

23 

1.2 

0.4 

1.8 

2.4 

3.0 

2.0 

1.8 

1.0 

2.0 

2.2 

2.0 

2.8 

24 

1.0 

0.6 

0.4 

2.0 

3.4 

1.6 

1.2 

1.6 

2.2 

3.0 

0.2 

1.0 

25 

1.8 

1.4 

1.6 

2.8 

3.0 

1.4 

1.2 

1.6 

0.2 

3.0 

1.0 

1.6 

26 

1.4 

0.2 

2.2 

2.6 

3.0 

1.0 

1.0 

1.2 

0.4 

3.0 

2.2 

1.4 

27 

1.6 

1.6 

3.2 

4.2 

2.4 

1.0 

1.0 

1.8 

1.6 

3.2 

2.4 

1.6 

28 

2.6 

2.2 

2.8 

3.6 

2.2 

1.8 

0.8 

1.8 

2.0 

3.6 

1.8 

1.2 

29 

2.4 

2.8 

3.8 

2.2 

1.6 

1.0 

1.8 

2.6 

3.6 

2.2 

0.2 

30 

2.6 

0.2 

2.4 

2.2 

1.4 

0.8 

1.8 

2.4 

4.0 

2.4 

1.6 

31 

2.6 

0.8 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.7 

1.3 

1.5 

2.1 

2.5 

1.9 

1.5 

1.6 

2.2 

2.4 

1.7 

1.6 

MAX 

3.2 

2.8 

3.2 

4.2 

3.4 

5.0 

3.2 

2.6 

3.0 

4.0 

2.8 

3.0 

MIN 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

1.4 

1.0 

0.8 

0.8 

0.2 

0.2 

-0.6 

0.2 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.8. 
HIGHEST  STAGE  WAS  4.2  ON  APR  27. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.0  ON  FEB  15. 
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DAILY  STAGE  F0«  1991 

BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  NEADOU  FLOODGATE  (NORTH)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-20-33,  LONG.  90-U-U.  APPROXIHATELY  TWO  NILES  SOUTH  OF  GOLDEN  NEADOU  LA.  ON  THE 
UPSTREAH  SIDE  OF  FLOODGATE.  (STA.  8225007.  ) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  13,  1986  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  2.57  FEET  ON  NOV.  25,  1986.  LOUEST,  NINUS  1.08  FEET  ON  JAN.  28,  1988. 

DAILY  EIGHY  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.68 

0.90 

0.94  0.28 

1.73 

1.32 

0.86 

1.08 

1.90 

1.61 

1.97 

0.96 

2 

0.84 

0.87 

1.40  0.34 

1.36 

1.25 

0.88 

1.27 

1.89 

1.82 

1.53 

0.92 

3 

0.84 

0.58 

1.12  0.47 

1.36 

1.05 

0.95 

1.26 

1.95 

1.72 

1.32 

0.92 

4 

0.73 

0.54 

0.03  0.51 

1.36 

0.96 

0.91 

1.35 

1.92 

1.64 

1.32 

0.59 

5 

0.89 

0.87 

0.22  0.46 

1.31 

0.66 

1.02 

1.28 

1.98 

1.49 

1.05 

0.50 

6 

0.76 

0.73 

0.39  0.39 

1.00 

0.92 

1.35 

1.21 

1.82 

0.97 

0.88 

0.47 

7 

0.46 

0.35 

0.23  0.53 

0.96 

1.50 

1.34 

1.20 

1.62 

1.32 

1.02 

0.49 

8 

0.18 

-0.13 

0.42  0.79 

1.65 

1.91 

1.35 

1.15 

1.28 

1.34 

0.82 

0.68 

9 

0.07 

-0.23 

0.13  0.77 

1.65 

2.06 

1.25 

1.11 

1.36 

1.15 

1.01 

0.75 

10 

0.93 

-0.27 

-0.34  0.63 

1.77 

1.90 

1.08 

0.98 

1.60 

1.13 

0.77 

0.69 

11 

1.48 

-0.20 

-0.17  0.92 

1.68 

1.94 

0.93 

0.67 

1.76 

1.07 

0.65 

0.85 

1? 

0.88 

-0.08 

0.15  1.33 

1.65 

1.80 

0.77 

0.46 

1.65 

1.07 

0.80 

0.87 

13 

0.55 

0.27 

0.65  1.47 

1.57 

1.51 

0.60 

0.52 

1.63 

i.01 

0.73 

1.02 

14 

0.54 

0.44 

0.51  1.70 

1.49 

1.37 

0.51 

0.84 

1.59 

1.10 

1.06 

0.58 

15 

0.92 

0.05 

0.49  1.58 

1.65 

1.18 

1.01 

1.66 

1.06 

1.11 

0.51 

16 

0.89 

-0.27 

0.94  1.48 

1.55 

1.12 

1.07 

1.62 

1.06 

1.07 

0.53 

17 

0.65 

0.55 

1.54  1.18 

1.40 

1.03 

1.16 

1.51 

1.13 

1.15 

0.26 

18 

0.78 

0.82 

1.19  1.20 

1.38 

1.02 

1.18 

1.55 

0.92 

1.41 

0.09 

19 

1.41 

1.09 

0.96  1.12 

1.61 

1.10 

1.08 

1.52 

0.74 

1.38 

0.45 

20 

0.96 

0.58 

1.01  0.98 

1.60 

1.00 

1.00 

1.18 

0.89 

1.67 

1.14 

?1 

0.21 

0.13 

0.89  0.52 

1.57 

1.06 

0.95 

1.30 

0.76 

1.16 

1.44 

?? 

0.01 

0.14 

1.16  0.68 

1.89 

1.10 

1.16 

0.87 

1.35 

0.94 

1.12 

1.08 

23 

0.22 

-0.64 

0.84  0.92 

2.02 

1.11 

1.08 

1.35 

1.21 

1.06 

1.25 

74 

0.91 

-0.30 

0.48  0.96 

2.05 

1.09 

0.97 

1.00 

1.32 

1.65 

0.71 

0.89 

25 

0.50 

-0.16 

0.49  1.62 

1.94 

1.01 

0.89 

0.96 

1.16 

1.69 

0.71 

0.87 

76 

0.66 

-0.12 

0.90  2.11 

2.03 

0.85 

0.81 

0.86 

1.00 

1.84 

0.64 

0.78 

77 

0.67 

0.01 

1.14  2.30 

1.88 

0.90 

0.76 

1.32 

1.02 

2.04 

0.88 

0.88 

78 

1.35 

0.35 

1.27  2.15 

1.70 

0.78 

0.71 

1.17 

1.15 

2.03 

0.78 

0.54 

79 

1.27 

1.64  2.14 

1.57 

0.85 

0.71 

1.17 

I.U 

2.00 

0.95 

0.23 

30 

1.51 

0.69  2.35 

1.54 

0.85 

0.65 

1.29 

1.58 

2.01 

0.94 

0.43 

31 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

NEAR 

0.77 

0.25 

0.70  1.13 

1.60 

1.21 

0.93 

1.07 

1.52 

1.37 

1.06 

0.71 

MAX 

1.51 

1.09 

1.64  2.35 

2.05 

2.06 

1.35 

1.57 

1.98 

2.04 

1.97 

1.44 

NIN 

0.01 

-0.64 

-0.34  0.28 

0.98 

0.66 

0.51 

0.46 

1.00 

0.74 

0.64 

0.09 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

24 

30 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  357 
im.  NEAR  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.03. 

HIGHEST  STAGE  UAS  2.49  AT  8:00  A.N.  ON  APR  29. 
LOUEST  STAGE  UAS  NINUS  0.69  ON  FEB  23. 
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DAILY  STAGE  TOt  1991 

■AYQU  UFOURCME  AT  GOLDEN  NEADOU  FLOODGATE  (SOUTH)  (LA.) 

LOCATIIW.  LAT.  29-20- 30.  LONG.  90-U-44.  APPEONIIWTELY  TWO  NILES  SOOTH  OF  GOLDEN  NEADOU  LA.  ON  THE 
DOIMSTREAN  SIDE  OF  FLOODGATE.  (STA.  8226007.  ) 

GAGE.  AUTOMATIC  NECONOER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  13,  1986  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  3.05  FEET  OH  NAY.  22.  1991.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.01  FEET  ON 
DEC.  25,  1989. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.70 

0.70 

0.77 

0.24 

1.75 

1.45 

1.05 

1.23 

1.71 

1.74 

2.10 

0.85 

? 

0.62 

0.66 

1.19 

0.28 

1.43 

1.40 

1.09 

1.30 

1.70 

2.05 

0.78 

0.77 

3 

0.83 

0.44 

0.95 

0.59 

1.43 

1.21 

1.15 

1.28 

1.76 

1.90 

0.79 

0.67 

4 

0.69 

0.43 

-0.06 

0.64 

1.45 

1.09 

1.13 

1.40 

1.74 

1.77 

0.37 

•0.33 

5 

0.82 

0.74 

0.11 

0.59 

1.37 

0.77 

1.24 

1.37 

1.7V 

1.55 

0.57 

•0.21 

6 

0.75 

0.63 

0.30 

0.54 

1.10 

0.98 

1.51 

1.30 

1.60 

0.85 

0.67 

0.08 

7 

0.51 

0.29 

0.20 

0.67 

1.06 

1.55 

1.46 

1.29 

1.39 

0.95 

0.85 

0.14 

a 

0.1B 

-0.09 

0.37 

0.95 

1.71 

1.93 

1.45 

1.24 

1.00 

1.06 

0.60 

0.41 

9 

0.14 

-0.23 

0.08 

0.94 

1.70 

2.08 

1.35 

1.19 

1.11 

1.05 

0.15 

0.49 

10 

6.« 

-0.23 

-0.35 

0.81 

1.81 

2.19 

1.21 

1.04 

1.37 

1.06 

0.37 

0.42 

11 

1.41 

•0.16 

-0.23 

1.18 

1.73 

2.11 

1.07 

0.68 

1.54 

0.99 

0.32 

0.91 

12 

0.86 

•0.06 

0.08 

1.61 

1.70 

1.82 

0.93 

0.38 

1.54 

1.01 

o.ss 

IS 

0.49 

0.23 

0.54 

1.75 

1.66 

1.55 

0.79 

0.47 

1.52 

0.92 

0.50 

1.12 

14 

0.45 

0.43 

0.51 

1.99 

1.58 

1.43 

0.71 

0.75 

1.48 

1.02 

0.93 

0.55 

15 

0.85 

0.06 

0.47 

1.86 

1.72 

1.26 

0.76 

0.99 

1.54 

0.98 

0.97 

-0.15 

16 

0.79 

-0.34 

0.92 

1.76 

1.62 

1.20 

0.67 

1.02 

1.71 

0.97 

0.88 

0.01 

17 

0.58 

0.48 

1.51 

1.44 

1.46 

1.13 

0.92 

1.13 

1.59 

1.00 

0.99 

-0.07 

IB 

0.70 

0,72 

1.18 

1.46 

1.49 

1.08 

1.08 

1.16 

1.63 

0.73 

1 .33 

-0.06 

19 

1.28 

0.99 

0.92 

1.41 

1.69 

1.14 

1.13 

1.10 

1.60 

0.49 

1 .28 

0.37 

20 

0.85 

0.60 

0.96 

1.29 

1.68 

1.08 

1.17 

1.06 

1.23 

0.73 

1.61 

1.34 

71 

0,19 

0.14 

0.86 

0.82 

1.64 

1.13 

1.32 

1.04 

1.38 

0.54 

1.02 

1.70 

22 

-0.08 

0.15 

1.12 

1.00 

2.37 

1.22 

1.35 

0.93 

1.43 

0.77 

0.96 

1.23 

23 

0.11 

-0.54 

0.84 

1.20 

2.83 

1.21 

1.29 

0.77 

1.43 

1.10 

0.88 

1.49 

74 

0.76 

-0.27 

0.47 

1.22 

2.61 

1.21 

1.15 

1.41 

1 .67 

-0.21 

0.97 

25 

0.38 

-0.15 

0.50 

1.91 

2.27 

1.13 

1.07 

0.74 

1.27 

1.79 

0.06 

0.80 

26 

0.54 

-0.14 

0.49 

2.16 

2.34 

1.02 

1.02 

0.63 

1.10 

1.98 

0.19 

0.75 

27 

0.53 

•0.08 

1.09 

2.45 

2.03 

1.07 

0.91 

1.10 

1.12 

2.22 

0.65 

0.96 

?B 

1,17 

0.23 

1.05 

2.31 

1.81 

0.95 

0.89 

0.93 

2.62 

0.54 

0.46 

79 

1.13 

1.64 

2.26 

1.68 

1.00 

0.84 

0.92 

1.57 

2.92 

0.80 

0.07 

30 

1.35 

0.67 

2.42 

1.66 

1.03 

0.75 

1.07 

1.71 

2.74 

0.80 

0.28 

31 

0.92 

0.39 

1.69 

1.00 

1.36  - 

2.S4 

0.15 

THE  1 

MEAN 

FOLLOUING 

0.70 

REFER  ONLY 

0.20 

TO  READINGS  IN  THE 

0.63  1.32 

TABLE 

1.74 

ABOVE 

1.31 

1.08 

1.03 

1.47 

1.41 

0.74 

0.54 

NAX 

1.4i 

0.99 

1.64 

2.45 

2.83 

2.19 

1.51 

1.40 

1.79 

2.92 

2.10 

1.70 

MIN 

-o.bs 

•0.54 

-0.35 

0.24 

1.06 

0.77 

0.67 

0.38 

1.00 

0.49 

•0.21 

•0.33 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.02. 
HIGHEST  STAGE  UAS  3.05  AT  11:00  P.H.  ON  MAY 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.92  ON  NOV  26. 
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22S 

DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  SLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-23-31.  LONG.  90-20-49.  APPROXIHATELY  1.5  NILES  NORTHUEST  OF  CATFISH  LAKE. 

(STA.  8230107.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORNATIOH.  PRIOR  TO  1976  GAGE  REPORTED  AS  (STA.  8230007.). 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  17,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.75  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BABE)  OH  SEP.  6,  1977. 
LOUEST,  (FROM  IHCWLETE  RECORD)  MINUS  0.59  FOOT  OH  DEC.  25,  1983. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  HGVD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.49 

1.18 

1.57 

0.89 

2.60 

2.18 

F 

1.75 

2.34 

2.00 

3.02 

1.75 

2 

1.55 

1.30 

2.05 

0.95 

2.27 

2.09 

2.01 

2.36 

2.17 

1.93 

1.79 

3 

1.55 

1.17 

1.87 

1.24 

2.09 

1.97 

1.99 

2.U 

2.30 

1.70 

1.85 

4 

1.29 

1.15 

1.03 

1.29 

2.11 

1.94 

2.05 

2.33 

2.27 

1.23 

1.06 

5 

1.48 

1.57 

1.05 

1.31 

2.10 

1.97 

2.00 

2.40 

2.23 

1.40 

0.92 

6 

1.49  F 

1.49 

1.35 

1.25 

2.12 

2.22 

1.91 

2.40 

1.55 

1.57 

1.10 

7 

1.46 

1.17 

1.30 

1.37 

1.94  F 

1.94 

2.26 

1.84 

2.30 

1.32 

1.73 

1.17 

8 

1.03 

0.95 

1.37 

1.71 

2.05 

2.09 

2.16 

1.80 

2.06 

1.60 

1.65 

1.35 

9 

1.00 

0.79 

0.89 

1.96 

2.30 

2.22 

2.02 

1.85 

2.00 

1.70 

1.10 

1.42 

10 

1.40  F 

0.99 

0.55 

1.87 

2.49 

2.40  F 

1.94 

1.80 

2.11 

1.79 

1.31 

1.30 

11 

1.78 

0.99 

0.85 

1.85 

2.37 

2.55  F 

1.95 

1.52 

2.27 

1.85 

1.32 

1.38 

12 

1.80 

1.00 

1.20 

2.11 

2.31 

2.50  F 

1.95 

1.36 

2.39 

1.90 

1.48 

1.49 

13 

1.42 

1.20 

1.66 

2.26 

2.22 

2.36 

1.35 

2.40 

1.85 

1.45 

1.69 

14 

1.39 

1.49 

1.62 

2.52 

2.17 

2.18 

1.56 

2.37 

1.86 

1.70 

1.54 

15 

1.64 

1.23 

1.13 

2.45 

2.31 

2.06 

1.65 

2.38 

1.89 

1.74 

0.45 

16 

1.82 

0.49 

1.23 

2.35 

2.28 

2.06 

1,77 

2.33 

1.65 

1.75 

0.68 

17 

1.45 

1.31 

1.93 

2.16 

2.18 

2.05 

1.83 

2.21 

1.66 

1.83 

0.80 

18 

1.40 

1.53 

1.87 

2.12 

2.17 

1.94 

1.98 

2.23 

1.52 

2.06 

1.04 

19 

1.40 

1.75 

1.60 

2.18 

2.24  F 

1.94 

1.85 

2.16 

1.35 

2.15 

0.97 

20 

1.64 

1.63 

1.63 

2.12 

2.25 

1.72 

1,57 

1.58 

2.48 

1.44 

21 

1.15 

0.95 

1.60 

1.68 

2.19 

1.63 

1.72 

1.50 

2.10 

1.97 

22 

0.65 

1.25 

1.84 

1.84 

2.41 

1.60 

1.90 

1.71 

2.00 

1.85 

23 

F  1.00 

1.17 

1.89 

2.07 

2.72 

1.56 

2.02 

1.90 

1.95 

2-2 

24 

1.30 

1.10 

1.51 

1.85 

3.00 

1.55 

2.10 

2.32 

1.10 

1.72 

25 

0.95 

1.16 

1.45 

2.36 

2.80 

1.52 

2.09 

2.40 

1.17 

1.45 

76 

1.35 

1.00 

1.56 

2.54 

2.81 

1.57 

1.70 

2.47 

1.15 

1.42 

27 

1.40 

1.03 

1.99 

2.93 

2.70 

2.05 

1.62 

2.61 

1.36 

1.40 

78 

1.95 

1.14 

2.07 

2.99 

2.45 

1.96 

1.69 

2.84 

1.37 

1.16 

79 

2.02  - 

2.60 

3.16 

2.29 

1.88 

1.87 

3.05 

1.57 

1.10 

30 

2.20  - 

1.75 

3.03 

2.30 

1.96 

1.96 

2.95 

1.64 

1.16 

31 

1.05 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.45 

1.18 

1.52 

2.01 

2.34 

2.15 

2.06 

1.77 

2.12 

2.02 

1.67 

1.34 

MAX 

2.20 

1.75 

2.60 

3.16 

3.00 

2.55 

2.26 

2.10 

2.44 

3.05 

3.02 

2.05 

MIN 

0.65 

0.49 

0.55 

0.89 

1.94 

1.94 

1.94 

1.35 

1.57 

1.32 

1.10 

0.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

17 

8 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  329 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  1.78. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.55  AT  1:45  P.N.  ON  APR  29. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.25  OH  DEC  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
BAYOU  LAFOURCHE  AT  LEEVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-U-S2,  LONG.  90-12-52.  ON  WHARF.  NORTHEAST  OF  HIGNIMY  1  BRIDGE.  (STA.  8235007.) 
GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ADO  0.4  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1956. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  4.  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.62  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.44  FEET  OH 
FEB.  27,  1965. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.06 

1.25 

1.45 

1.05 

2.47 

1.88 

1.86 

2.54 

2.42 

2.69 

1.59 

7 

1.20 

1.30 

2.01 

1.14 

2.09 

1.88 

2.01 

2.64 

2.88 

1.66 

1.35 

3 

1.30 

1.22 

1.96 

1.50 

2.05 

1.99 

2.07 

2.72 

2.68  F 

1.44 

1.30 

4 

1.19 

1.20 

0.90  F 

1.35 

2.05 

F  1.95 

2.00 

2.25 

2.86 

2.53  F 

0.94 

0.45 

5 

1.47 

1.38 

1.00  F 

1.35 

1.85 

1.59 

2.08 

2.30 

2.94 

2.30 

1.17 

0.65 

6 

1.49 

1.25 

1.24 

1.29 

1.74 

1.74 

2.39 

2.30 

2.68 

1.23 

1.33 

0.89 

7 

1.43 

0.85 

1.10  F 

1.35 

1.56 

2.24 

2.40 

2.28 

2.40 

1.47 

1.43 

0.94 

8 

1.09 

0.43 

1.32 

1.60 

2.30 

2.73 

2.41 

2.24 

2.05 

1.55 

1.24 

1.16 

9 

0.89 

0.40 

0.65 

1.55 

2.30 

2.92 

2.38 

2.14 

1.88 

1.50 

1.12 

1.32 

10 

1.56 

0.46 

0.29 

1.49  F 

2.50 

2.99 

2.19 

1.93 

2.00 

1.60 

1.20 

1.15 

11 

1.64 

0.55 

0.49 

1.67 

2.42 

2.90 

2.03 

1.51 

2.13 

1.65 

1.20 

1.43 

17 

1.15 

0.61 

0.76 

2.17 

2.43 

2.60 

1.84 

1.28 

2.20 

1.72 

1.44 

1.45 

13 

0.80 

0.95 

1.30 

2.23  F 

2.30 

2.33 

1.70 

1.33 

2.24 

1.65 

1.44 

1.72 

14 

0.82 

1.20 

1.00 

2.60 

2.16 

1.65 

1.64 

2.25 

1.83 

1.80 

1.15 

15 

1.46 

0.95 

0.94 

2.64 

1.97 

1.66 

1.85 

2.41 

1.89 

1.82 

0.65 

16 

1.35 

0.39 

1.36 

2.50 

1.97 

1.55 

1.80 

2.46 

1.74 

1.81 

0.85 

17 

0.95 

1.30 

2.05 

2.23 

1.90 

1.76 

2.05 

2.35 

1.94 

1.82 

0.75 

18 

1.10 

1.51 

2.03 

2.22 

1.84 

1.80 

2.15 

2.51 

1.64 

1.72 

0.51 

19 

1.87 

1.80 

1.74 

2.15 

1.95 

1.99 

2.01 

2.37 

1.46 

1.73 

0.62 

20 

1.53 

1.40 

1.80  F 

1.84 

1.90 

1.99 

2.00 

1.92 

1.64 

2.13 

1.44 

71 

0.72 

0.83 

1.63  F 

1.35 

1.95 

2.14 

1.92 

2.17 

1.48 

1.35 

1.75 

22 

0.69 

1.05 

1.80 

1.70 

2.06 

2.17 

1.82 

2.22 

1.46 

1.48 

1.50 

73 

0.94 

0.17 

1.44 

1.85 

2.02 

2.11 

1,90 

2.11 

1.63 

1.44 

1.85 

74 

1.20 

0.33 

0.85  F 

1.93 

2.00 

2.05 

1.85 

1.92 

2.05 

0.65 

1.45 

25 

1.00 

0.40 

1.00 

2.46 

1.89 

1.93 

1.74 

1.85 

2.11 

0.91 

1.44 

76 

0.78 

0.35 

1.13 

2.82 

1.89 

1.87 

1.60 

1.56 

2.21 

1.06 

1.45 

77 

0.84 

0.55 

1.62 

3.13 

1.95 

1.72 

2.09 

1.50 

2.51 

1.45 

1.54 

78 

1.45 

0.94 

1.59 

3.02 

1.75 

1.70 

1,70 

1.75 

2.90 

1.40 

1.34 

79 

1.39 

2.45 

2.89 

1.80 

1.64 

1.67 

2.09 

3.05 

1.69 

0.95 

30 

1.70 

1.35 

3.14 

1.87 

1.54 

1.85 

2.41 

3.05 

1.50 

0.91 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.20 

0.89 

1.34 

2.01 

2.16 

2.11 

1.94 

1.92 

2.24 

2.02 

1.47 

1.17 

MAX 

1.87 

1.80 

2.45 

3.14 

2.50 

2.99 

2.41 

2.30 

2.94 

3.05 

2.69 

1.35 

NIN 

0.69 

0.17 

0.29 

1.05 

1.56 

1.59 

1.54 

1.28 

1.50 

1.23 

0.65 

0.45 

OATS 

31 

28 

31 

30 

13 

27 

31 

31 

30 

31 

30 

31 
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DAILY  STAGE  fOA  1991 
■AYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHEGSY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-S4-42,  LONG.  90-43-48.  ON  PILING  IN  lORROU  PIT,  300  FEET  NORTH  Of  HIGHUAY  20 
MIDGE,  5.5  NILES  NORTHEAST  OF  CHEGBY,  LA.  (STA.  8252507.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1969,  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.60  FOOT 
NOVO  FROM  1951  TO  1975.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.60  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  11,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  4.40  FEET  OH  NAY  15,  1991.  LOUEST,  MINUS  1.00  FmT  OH 
JAN.  14.  1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGW. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1961  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.84 

3.64 

2.85 

2.05 

3.84 

4.01 

3.03 

2.00 

2.12 

2.40 

1.76 

2 

1.81 

3.60 

3.08 

1.89 

3.83 

3.93 

2.95 

2.01 

2.20 

2.33 

1.80 

3 

1.98 

3.54 

3.13 

1.82 

3.82 

3.85 

2.91 

2.03 

2.31 

2.25 

1.76 

4 

1.95 

3.48 

3.10 

1.89 

3.78 

3.76 

2.86 

2.00 

2.35 

2.15 

1.52 

5 

1.82 

3.63 

3.05 

1.92  F 

3.75 

3.67 

2.84 

1.96 

2.37 

2.02 

6 

1.80 

3.70 

2.99 

1.87 

3.60 

2.84 

1.93 

2.44 

1.90 

7 

2.14 

3.67 

2.91 

1.90 

3.57 

2.85 

1.90 

2.56 

1.82 

8 

2.11 

3.62 

2.86 

2.00 

3.50 

3.15 

1.90 

2.57 

1.76 

9 

2.04 

3.56 

2.80 

2.06 

3.44 

3.23 

1.92 

2.54 

1.52  F 

1.50 

10 

2.27 

3.49 

2.70 

2.11 

3.41 

3.22 

1.89 

2.52 

1.50 

11 

2.72 

3.41 

2.62 

2.12 

3.55 

3.17 

1.81 

2.49 

1.48 

12 

2.80 

3.35 

2.53 

2.17 

3.60 

3.13 

1.59 

2.46 

1.63 

13 

2.80 

3.26 

2.46 

2.23 

3.61 

3.06 

1.52 

2.42 

14 

2.79 

3.20 

2.38 

2.28 

3.65 

3.00 

1.52 

2.38 

15 

2.82 

3.13 

2.30 

2.60  F 

4.40 

3.61 

2.91 

1.52 

2.35 

16 

2.82 

3.03 

2.25 

2.63 

3.56 

2.88 

1.52 

2.30 

17 

2.79 

2.95 

2.50 

2.69 

3.54 

2.81 

1.55 

2.26 

1.60 

18 

2.75 

2.87 

2.56 

2.80 

3.59 

2.74 

1.63 

2.20 

1.75 

19 

2.86 

2.82 

2.55 

2.87 

3.54 

2.69 

1.65 

2.17 

1.87 

20 

2.85 

2.82 

2.52 

2.97  F 

4.20 

3.46 

2.65 

1.57 

2.14 

1.97 

21 

2.82 

2.81 

2.49 

2.95 

4.18 

3.39 

2.68 

1.55 

2.02 

2.03 

22 

2.75 

3.02 

2.47 

2.89 

4.20 

3.33 

2.63 

1.55 

1.94 

2.04 

23 

2.69 

3.05 

2.46 

2.84 

4.15 

3.25 

2,59 

1.52 

2.02 

1.94  F 

1.95 

24 

2.94 

3.00 

2.44 

2.79 

4.13 

3.17 

2.54 

1.52 

2.10 

1.73 

1.87 

25 

3.02 

2.95 

2.39 

2.92 

4.10 

3.15 

2.47 

1.55 

2.13 

1.50 

1.70 

26 

3.01 

2.88 

2.35 

3.37 

4.29 

3.09 

2.40 

1.52 

2.00 

1.50 

27 

2,97 

2.81 

2.31 

3.52 

4.27 

3.06 

2.39 

1.65 

1.83 

1.43 

28 

3.06 

2.74 

2.30 

3.60 

4.23 

3.26 

2.33 

1.96 

1.66  F 

2.15 

1.58 

29 

3.29 

2.30 

3.65 

4.19 

3.19 

2.24 

2.01 

1.68 

2.18 

1.40 

30 

3.56 

2.27 

3.85 

4.13 

3.12 

2.17 

1.94 

1.75 

2.26 

1.59 

1.29 

31 

3.65 

2.19 

4.08 

2.07 

1.97 

2.35 

1.35 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.63 

3.22 

2.58 

2.57 

4.09 

3.48 

2.76 

1.75 

2.21 

2.24 

1.90 

1.59 

MAX 

3.65 

3.70 

3.13 

3.85 

4.40 

4.01 

3.23 

2.03 

2.57 

2.35 

2.40 

1.95 

MIN 

1.80 

2.74 

2.19 

1.82 

3.75 

3.06 

2.07 

1.52 

1.66 

2.15 

1.50 

1.29 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

18 

30 

31 

31 

30 

4 

19 

17 
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(Mlir  STAGE  TOR  1991 

MTOU  OES  ALLQMNOS  AT  OES  ALLENAMOS.  U. 

LOCATION.  LAT.  29-49-26,  LONG.  90-28-36.  ON  MIGNUAT  631  MIDGE.  (STA.  8270007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE  MEIGNT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAM.  18,  1950  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  3.92  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  0.30  FOOT  FROM 
JAN.  13  TO  15,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.10 

2.04  1.30 

1.04 

3.15 

2.91 

1.71 

1.10 

1.62 

1.35 

2.29 

1.49 

2 

1.09 

1.95  1.73 

0.90 

3.05 

2.82 

1.69 

1.22 

1.72 

1.42 

2.00 

1.52 

3 

1.20 

1.84  1.85 

1.00 

2.97 

2.72 

1.68 

1.28 

1.83 

1.50 

1.80 

1.50 

4 

1.12 

1.76  1.59 

1.26 

2.90 

2.61 

1.58 

1.26 

1.83 

1.59 

1.55 

1.14 

5 

1.01 

1.80  1.39 

1.30 

2.81 

2.47 

1.59 

1.22 

1.82 

1.64 

1.34 

0.86 

6 

F  1.11 

2.01  1.39 

1.28 

2.79 

2.35 

1.65 

1.22 

1.89 

1.52 

1.34 

0.77 

7 

1.97  1.40 

1.35 

2.63 

2.35 

1.81 

1.21 

1.91 

1.22 

1.34 

0.79 

8 

1.81  1.48 

1.50 

2.78 

2.35 

2.08 

1.27 

1.80 

1.11 

1.33 

0.81 

9 

F  1.10 

1.65  1.36 

1.63 

3.05 

2.39 

2.10 

1.31 

1.72 

1.19 

0.91 

0.84 

10 

1.40 

1.51  1.08 

1.63 

2.88 

2.U 

2.04 

1.30 

1.80 

1.15 

0.72 

0.81 

11 

1.89 

1.44  0.92 

1.60 

2.92 

2.70 

1.99 

1.20 

1.79 

1.09 

0.69 

0.82 

1? 

1.80 

1.37  1.00 

1.74 

3.00 

2.71 

1.90 

0.92 

1.77 

1.03 

0.72 

0.98 

13 

1.67 

1.33  1.13 

1.87 

3.07 

2.69 

1.79 

0.71 

1.71 

0.73 

1.16 

14 

1.57 

1.37  1.08 

1.99 

3.14 

2.61 

1.66 

0.68 

1.65 

0.83 

1.30 

15 

1.50 

1.24  0.96 

2.28 

3.20 

2.53 

1.55 

0.79 

1.67  F 

0.93 

1.07 

1.00 

16 

1.67 

0.85  1.02 

2.17 

3.16 

2.49 

1.50 

0.99 

1.70 

0.92 

1.20 

0.68 

17 

1.54 

0.89  1.63 

2.10 

3.20 

2.49 

1.40 

1.01 

1.65 

0.84 

1.35 

0.67 

18 

1.49 

1.24  1.61 

2.10 

3.20 

2.48 

1.37 

1.12 

1.58 

0.90 

1.54 

0.71 

19 

1.69 

1 .40  1 .46 

2.27 

3.09 

2.42 

1.34 

1.11 

1.60 

0.92 

1.72 

0.79 

20 

1.58 

1.65  1.47 

2.30 

3.11 

2.31 

1.38 

1.00 

1.49 

0.95 

1.90 

0.99 

21 

1.51 

1.49  1.54 

2.15 

3.07 

2.20 

1.40 

0.99 

1.30 

1.07 

1.77 

1.33 

2? 

1.24 

1.60  1.69 

2.02 

3.10 

2.14 

1.41 

0.98 

1.35 

1.19 

1.61 

1.40 

23 

1.15 

1.49  1.80 

2.04 

3.13 

2.04 

1.41 

0.92 

1.54 

1.35 

1.52 

1.46 

24 

1.46 

1.30  1.61 

1.91 

3.17 

1.99 

1.37 

1.00 

1.64 

1.55 

1.25 

1.38 

25 

1.48 

1.28  1.50 

2.10 

3.19 

1.95 

1.24 

1.01 

1.60 

1.65 

0.92 

1.10 

26 

1.49 

1.20  1.47 

2.60 

3.32 

1.83 

1.19 

1.00 

1.27 

1.71 

0.79 

0.98 

27 

1.48 

0.98  1.50 

2.97 

3.30 

1.80 

1.17 

1.28 

1.15 

1.79 

0.81 

1.04 

28 

1.62 

0.93  1.70 

2.93 

3.22 

1.87 

1.10 

1.48 

1.05 

1.91 

0.87  F 

1.15 

29 

1.70  ■ 

• .  1.85 

3.04 

3.14 

1.85 

1.06 

1.42 

1.18 

2.11 

0.99 

30 

2.02  • 

.  1.56 

3.27 

3.04 

1.80 

1.04 

1.32 

1.26 

2.21 

1.30  F 

0.90 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.48 

1.48  1.43 

1.94 

3.06 

2.34 

1.52 

1.12 

1.60 

1.38 

1.27 

1.04 

MAX 

2.19 

2.04  1.85 

3.27 

3.32 

2.91 

2.10 

1.48 

1.91 

2.28 

2.29 

1.52 

MIN 

1.01 

0.85  0.92 

0.90 

2.63 

1.80 

0.99 

0.68 

1.05 

0.84 

0.69 

0.67 

DAYS 

29 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

29 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  360 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAIX  FOR  THE  YEAR  WAS  1.64. 

HIGHEST  STAGE  IMS  3.38  AT  MIDNIGHT  ON  NAY  25. 
LOUEST  STAGE  WAS  0.61  ON  AUG  13  AND  LATER  DATE(S). 
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MILT  STAGE  FOK  1991 
BAYOU  BABATARIA  AT  BARATABIA.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-A4-29,  LONG.  90-07-5A.  ON  TOUCHARDS  HAAINE  WHARF  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  VILLARS. 
(STA.  8275007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  DEC.  3,  1981  GAGE  RESET  TO  NGVD.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  DEC.  3,  1981 
UERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  6  TO  SEP.  26.  1950.  AND  NOV.  2.  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.25  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  0.58  FOOT  OH 
(CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  SEP.  9.  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1965  ADJ. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.38 

0.70 

2.80 

2.36 

1.20 

1.78 

1.50 

2.61 

? 

1.82 

0.70 

2.52 

2.20  F 

1.58 

1.43 

1.81 

1.60 

1.89 

3 

1.65 

0.90 

2.40 

2.01 

1.48 

1.U 

1.91 

1.70 

1.52 

4 

1.10 

1.19 

2.39 

1.85 

1.40 

1.40 

1.90 

1.80 

1.02 

5 

0.80 

1.21 

2.31 

1.65 

1.50 

1.37 

1.96 

1.82 

1.11 

6 

1.20 

1.21 

2.22 

1.47 

1.75 

1.30 

2.01 

1.25 

1.30 

7 

1.22 

1.40 

1.89 

1.68 

1.81 

1.28 

1.99 

0.90 

1.37 

8 

1.25 

1.70 

2.00 

1.93 

1.95 

1.31 

1.80 

1.20 

1.21 

9 

0.98 

1.90 

2.38 

2.01 

1.80 

1.47 

1.69 

1.30 

10 

0.65 

1.65 

2.38 

2.26 

1.69 

1.38 

1.90 

1.39 

11 

F 

0.68 

0.65 

1.60 

2.30 

2.60 

1.58 

1.15 

1.92 

1.32 

1? 

0.85 

0.85 

1.95 

2.20 

2.60 

1.45 

0.85 

1.98 

1.39 

0.87 

n 

1.01 

1.22 

2.14 

2.10 

2.50 

1.30 

0.81 

1.93 

1.30 

0.88 

14 

1.15 

1.04 

2.35 

2.05 

2.31 

1.19 

0.95 

1.86 

1.27 

1.00 

15 

0.80 

0.67 

2.55 

2.19 

1.28 

1.00 

1.88 

1.20 

1.25 

16 

0.61 

0.99 

2.20 

2.20 

1.15 

1.21 

1.89 

1.02 

1.31 

17 

0.70 

2.10 

2.20 

1.09 

1.23 

1.74 

0.99 

1.49 

18 

1.25 

2.00 

2.30  F 

1.88 

1.21 

1.31 

1.69 

1.09 

1.81 

19 

1.55 

2.30 

2.40 

1.71 

1.22 

1.28 

1.65 

0.99 

1.98 

20 

1.49  F 

1.30 

2.20 

2.49 

1.60 

1.25 

1.10 

1.25 

1.15 

2.17 

21 

F 

1.20 

1.49 

1.80 

2.46 

1.51 

1.25 

1.11 

1.23 

1.19 

1.84 

22 

1.80 

1.79 

2.45 

1.58 

1.31 

1.10 

1.40 

1.31 

1.66 

23 

1.81 

2.00  F 

2.70 

1.50 

1.29 

1.00 

1.61 

1.55 

1.61 

24 

1.50 

1.70 

1.46 

1.20 

1.05 

1.80 

1.80 

0.99 

25 

F 

0.93 

1.40 

2.05 

1.40 

1.09 

1.08 

1.65 

1.82  F 

0.72 

26 

0.76 

1.50 

2.35 

1.34 

1.08 

1.14 

1.28 

1.85 

27 

0.72 

1.75 

3.20 

1.40 

1.01 

1.59 

1.14 

1.93 

0.72 

28 

0.83 

1.85 

3.01 

1.49 

0.98 

1.60 

1.18 

2.03 

0.80 

29 

• 

2.20 

3.18 

0.99 

1.49 

1.30 

2.46 

1.00 

30 

. 

1.50 

3.10  F 

2.60 

0.97 

1.43 

1.40 

2.51 

1.35 

31 

. 

1.03 

2.43  - 

1.04 

1.42  -- 

2.52  - 

DEC 

1. 

1. 

1. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

1. 

1. 

1. 

1. 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.97 

1.31 

1.94 

2.33 

1.85 

1.33 

1.24 

1.68 

1.52 

1.36 

1. 

MAX 

1.55 

2.20 

3.20 

2.80 

2.60 

1.95 

1.60 

2.01 

2.52 

2.61 

1. 

MIN 

0.61 

0.65 

0.70 

1.89 

1.34 

0.97 

0.81 

1.14 

0.90 

0.72 

0.1 

DAYS 

0 

15 

28 

30 

25 

25 

3C 

31 

30 

31 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  299 

F-HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  1.52. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.40  AT  NOON  ON  APR  29. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0.60  ON  MAR  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 
■AYOU  MAATADIA  AT  UFITTE,  U. 

LOCATION.  LAT.  29-AO-06,  LONG.  90-06-36.  ON  UNARF  HEAR  MARRERO  AND  FOURTH  STREETS. 

<STA.  8287S07.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  19,  1955  TO  DEC.  31,  1960,  AND  HAY  1,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.05  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  OCT.  29,  1985.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORDS)  MINUS  0.95  FOOT  ON  DEC.  23,1989 


DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.08  F 

1.22  F 

1.52 

0.52 

2.72 

2.20 

1.40  F 

1.60 

2.00 

1.70 

2.54 

1.51 

2 

1.16 

0.58 

2.45 

2.05 

1.45 

1,55 

2.02 

1.80 

1.72 

1.63 

3 

1.20  F 

1.08 

0.90 

2.49 

1.87 

1.50 

1.54 

2.10 

1.90 

1.52 

4 

0.90 

1.00 

1.09 

2.49 

1.66 

1.44 

1.58 

2.09 

1.95 

0.79 

5 

1.09 

1.40 

1.11 

2.40 

1.39 

1.52 

2.11 

2.00 

1.10 

0.64 

6 

1.21 

1.56 

1.15 

2.09 

1.34 

1.80  F 

1.55 

2.11 

1.22 

1.35 

0.89 

7 

1.37 

1.33 

1.34 

1.70 

1.84 

1.90 

1.48 

1.98 

0.95 

1.43 

0.90 

8 

1.03 

0.93  F 

1.40 

1.60 

2.10 

2.08 

2.00 

1.50 

1.75 

1.17 

1.20 

1.01 

9 

0.92  F 

0.93 

1.80 

2.30 

2.20 

1.89 

1.52 

1.70 

1.32 

0.71 

1.10 

10 

1.59  F 

0.92 

1.60 

2.33 

2.40 

1.70 

1.40 

1.90 

1.40 

0.90 

0.92 

11 

1.99  F 

0.91  F 

0.65 

1.59 

2.28 

2.70 

1.57 

1.13 

1.99 

1.40 

0.95 

1.10 

1.27 

1? 

1.70 

0.90 

0.84 

2.01 

2.18 

2.51 

1.40 

0.81 

2.00 

1.49  F 

0.85 

13 

1.37 

1.09 

1.29 

2.30 

2.07 

2.36 

1.30 

0.87 

2.00 

1.40 

1.09 

1.48 

14 

1.30 

1.20 

1.10 

2.49 

2.06 

2.20 

1.29 

1.08 

1.96 

1.40 

1.28 

1.23 

15 

1.59 

0.81 

0.73 

2.41 

2.30 

2.12 

1.31 

1.19 

1.99 

1.29 

1.41 

0.31 

16 

F  1.38 

1.04 

2.10 

2.12 

2.03 

1.26 

1.37 

1.99 

1.15 

1.42 

0.49 

17 

1.30 

1.02 

1.68 

1.91  F 

2.10 

1.92 

1.30 

1.40 

1.88 

1.13 

1.52 

0.60 

18 

1.22 

1.40 

1.48 

1.91 

1.78 

1.45 

1.45 

1.80 

1.20 

2.00 

0.73 

19 

1.60 

1.72 

1.20 

2.10 

2.35 

1.69 

1.50 

1.40 

1.81 

1.02 

1.90 

0.68 

20 

1.40 

1.25 

2.01 

2.40 

1.60 

1.53 

1.29 

1.30 

1.20 

2.09 

1.35 

21 

0.90 

1.39 

1.60 

2.35 

1.60 

1.53 

1.29  F 

1.40 

1.19 

1.72 

1.61 

22 

0.50  F 

1.82 

1.79 

1.68 

2.50 

1.67 

1.60 

1.24 

1.30 

1.59 

1.50 

23 

0.79 

1.69 

1.90 

2.79 

1.57 

1.55 

1.19  F 

1.82 

1.52 

1.53 

1.71 

24 

1.19 

1.40 

1.60 

2.79 

1.50 

1.20 

1.81 

1.89 

0.80 

1.38 

25 

0.99 

1,30 

2.00 

2.79 

1.40 

1.61 

1.91 

0.78 

1.10 

26 

1.20 

1.39 

2.60 

2.80 

1.30 

1.29 

2.03 

0.85 

1.08 

27 

1.25 

1.80 

2.66 

2.68 

1.40 

F 

1.73 

1.20 

2.21 

0.97 

1.10 

28 

1.60 

1.74 

2.95 

2.50 

1.40 

1.67 

1.29 

2.48 

0.99 

0.95 

29 

2.20  F 

3.14 

1.42 

1.53 

2.77 

1.20 

0.79 

1.59 

1.40 

1.40 

2.70 

1.41 

0.87 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.26 

1.18 

1.36 

1.86 

2.37 

1.82 

1.53 

1.39 

1.79 

1.64 

1.33 

1.07 

MAX 

1.99 

1.82 

2.20 

3.14 

2.80 

2.70 

2.00 

1.73 

2.11 

2.77 

2.54 

1.71 

MIN 

0.50 

0.81 

0.65 

0.52 

1.70 

1.30 

1.26 

0.81 

1.20 

0.95 

0.71 

0.31 

DAYS 

29 

18 

23 

30 

30 

30 

23 

28 

29 

31 

28 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  UAS  330 

F>NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.57. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  3.32  AT  12:45  P.M.  ON  APR  29. 
LOUEST  STAGE  UAS  0.29  OH  OEC  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

COMITE  RIVER  AT  HOOKR  ROAD  (HWY  408)  HEAR  RATON  ROUGE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-31-S0.  LONG.  91-0S-3S.  ON  STATE  HIGNUAT  408  MIDGE  SOUTHEAST  OF  BAKER.  (STA. 
8501409.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  FOR  RECORDS  1965  TO  1991,  REFER  TO  GAGE  COMITE  RIVER  NEAR  BAKER,  LA. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  IS.  1990,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  47.08  FEET  ON  FEB.  20,  1991.  LOWEST,  NOT  DETERMINED. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAH 

FEB  MAR 

APR 

NAY  JUN  Jlft. 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

1 

32.42 

37.08 

39.35 

2 

32.03 

33.26 

31.92 

34.72  F  32.30 

3 

34.85 

32.74 

41.20 

F 

32.47 

F 

4 

39.50 

34.68 

F 

32.06 

5 

36.26 

36.00 

34.72 

f 

32.25 

6 

32.94 

41.08  F  32.50 

34.68 

F 

34.36 

7 

32.72 

36.81 

35.14 

8 

33.36 

33.46 

34.67 

9 

32.48 

42.62 

10 

33.03 

41.75 

11 

45.09 

41.59  32.25 

12 

42.10 

F 

33.99 

34.99  F  34.35 

13  E 

35.00 

38.04 

14 

32.95 

34.61  F 

32.90 

15 

32.52 

38.86 

16 

32.47 

37.86 

32.30 

F 

17 

32.56 

35.60 

F 

32.05 

18 

32.07 

34.22  F 

34.30 

F 

31.93 

19 

34.02  F 

33.17 

39.89 

37.05 

20 

34.40 

46.37 

36.41 

36.06 

21 

32.74 

46.35 

34.29 

35.74 

22 

32.15 

43.90 

F 

34.38 

23 

31.89 

37.82 

24 

32.83  F 

35.00 

34.42 

32.30 

25 

37.32 

F 

34.20 

26 

34.27 

36.95 

27 

32.85 

36.22 

28 

33.17  F 

32.10 

F 

34.32 

35.01 

F  32.09 

29 

32.84  - 

34.27 

F 

34.35 

30 

37.60  - 

46.70 

35.06 

F 

34.34  F 

32.07 

F 

31 

42.70  - 

• 

35.96  . 

F 

34.35  - 

DEC 


32.72 


32.32 


32.05 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

34.62 

37.51 

32.50 

36.26 

36.65 

33.30 

32.30 

34.06 

33.22 

32.09 

32.00 

32.36 

MAX 

45.09 

46.37 

32.50 

46.70 

42.62 

34.35 

32.30 

35.01 

35.14 

32.09 

32.06 

32.72 

MIN 

31.89 

32.10 

32.50 

31.92 

32.90 

32.25 

32.30 

32.25 

32.05 

32.09 

31.93 

32.05 

DATS 

31 

14 

1 

18 

19 

2 

3 

5 

5 

1 

2 

3 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  104 
E>ESTIMATED  F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  35.32. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  47.08  AT  12:30  P.M.  ON  FEB  20. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  31.89  ON  JAN  23. 


MCLT  STAGE  KM  1991 
COMITE  RIVE*  HEAR  RAKER,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-35-47,  LOMG.  91-05-38.  OYER  ROAD  RRIDGE,  4.5  NILES  EAST  OF  RAKER. 

(STA.  8501609.) 

GAGE.  IMTERNITTEN  STAFF. 

RECORDS  AVAILARLE.  DAILY  JAN.  15.  1965,  TO  NAR.  M,  1991.  INTERMITTENTLY  NAR.  26,  1991  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  73.34  FEET  ON  APR.  16,  1967.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  OH  OCT.  25,  1973  AND  LATER 
DATES. 


STAGE  IN  FEET 


CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAT 

JAN 

FE8 

MAR 

1 

56.40 

55.20 

2 

53.30 

56.25 

3 

55.30 

55.21 

4 

58.50 

5 

55.85 

56.10 

6 

58.57 

53.72 

7 

56.45 

8 

54.07 

9 

10 

55.20 

11 

60.38 

12 

58.39 

53.90 

52.70 

13 

55.20 

14 

15 

54.10 

16 

17 

18 

19 

55.20 

53.85 

53.52 

20 

60.81 

21 

60.03 

22 

59.09 

23 

53.05 

56.79 

24 

55.22 

25 

56.61 

26 

55.30 

53.70 

52.60 

27 

28 

29 

53.50 

30 

57.81 

31 

60.10 

236 


DAILY  STAfiC  FO*  1991 
UNITE  lATOU  NEAR  ZACHARY,  LA. 

LOCATION.  LAY.  30-38-12,  LONG.  91-02-39.  LONER  ZACHERY  ROAD,  TUO  MILES  SOUTHEAST  OF  ZACHARY. 
(STA.  8501909.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  RY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  AUG.  1972, 
GAGE  UAS  MAINTAINED  GY  U.  S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  HEU  ORLEANS  DISTRICT,  AND  THE  GAGE  ZERO 
UAS  AT  NGVD.  ALSO,  DAILY  READINGS  HERE  AT  EIGHT  A.M. 

HCORDS  AVAILAGLE.  JAN.  1965,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  23. 2A  FEET  ON  APR.  6,  1983.  LONEST.  2.29  FEET  OH  OCT.  U,  1909. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  CORRECTED  TO  PRESENT  DATUM. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  65.00  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOW 

DEC 

1 

3.U 

4.54 

6.29 

2.90 

5.76 

4.23 

2.87 

2.68 

3.20 

2.46 

3.64 

3.07 

2 

3.51 

3.83 

9.13 

2.70 

5.65 

3.57 

2.79 

2.43 

3.U 

2.38 

3.08 

3.45 

3 

10.46 

3.52 

5.42 

2.54 

13.54 

3.74 

3.68 

2.33 

3.07 

2.33 

2.79 

5.16 

4 

7.39 

3.33 

4.27 

2.46 

6.62 

3.47 

3.05 

2.28 

3.24 

2.32 

2.56 

3.79 

5 

3.97 

11.77 

3.65 

2.42 

5.12 

3.16 

4.09 

2.42 

5.03 

2.31 

2.42 

3.15 

6 

3.47 

12.75 

3.39 

2.36 

3.83 

3.17 

4.01 

4.50 

6.92 

2.32 

2.35 

2.80 

7 

7.11 

5.48 

3.26 

2.45 

3.40 

3.06 

4.79 

3.62 

6.97 

2.32 

2.32 

2.56 

8 

4.88 

4.22 

3.15 

2.80 

10.03 

2.92 

5.32 

3.05 

4.81 

2.31 

2.31 

2.47 

9 

3.73 

3.73 

3.03 

2.65 

14.33 

2.94 

3.67 

2.77 

3.44 

2.29 

2.29 

2.44 

10 

9.33 

3.53 

2.91 

2.65 

15.61 

2.67 

3.16 

2.66 

3.17 

2.27 

2.29 

2.41 

11 

17.27 

3.32 

2.81 

4.00 

10.11 

6.39 

2.92 

3.07 

2.98 

2.26 

2.29 

2.39 

12 

10.00 

3.21 

2.72 

5.96 

4.48 

8.22 

2.72 

3.96 

2.77 

2.26 

2.28 

2.38 

13 

4.35 

3.11 

2.72 

5.06 

3.72 

4.53 

2.59 

3.16 

2.62 

2.28 

2.30 

2.58 

14 

3.68 

3.08 

2.63 

5.09 

3.42 

3.45 

2.48 

2.82 

2.51 

2.28 

2.27 

5.32 

15 

3.74 

3.02 

2.58 

12.13 

5.83 

3.14 

2.42 

2.61 

2.43 

2.28 

2.27 

3.69 

16 

4.22 

2.88 

2.77 

7.24 

5.92 

2.96 

2.37 

2.46 

2.38 

2.27 

2.26 

3.19 

17 

3.66 

2.84 

6.01 

3.89 

4.31 

2.86 

2.39 

2.38 

2.36 

2.27 

2.25 

2.86 

18 

3.69 

2.78 

4.84 

9.40 

5.03 

2.80 

2.36 

2.34 

2.34 

2.26 

2.26 

2.60 

19 

8.62 

7.32 

3.69 

10.97 

4.86 

3.15 

2.34 

2.31 

6.43 

2.26 

2.29 

2.50 

20 

5.34 

18.00 

3.30 

6.04 

3.87 

3.11 

2.33 

2.28 

4.36 

2.26 

4.49 

2.44 

21 

3.99 

13.48 

3.11 

4.16 

9.17 

2.86 

2.40 

2.26 

3.21 

2.27 

3.82 

2.40 

22 

3.51 

13.15 

2.99 

3.51 

6.00 

2.77 

2.47 

2.23 

2.81 

2.28 

3.12 

2.39 

23 

3.37 

6.84 

2.89 

6.04 

4.88 

2.63 

2.44 

2.23 

2.76 

4.65 

2.73 

2.72 

24 

9.08 

4.24 

2.80 

3.95 

5.57 

2.69 

2.43 

2.21 

4.74 

4.35 

2.49 

2.97 

25 

8.67 

3.75 

2.70 

9.24 

5.63 

4.71 

2.42 

2.20 

5.48 

2.85 

2.42 

2.61 

26 

4.56 

3.53 

2.69 

9.36 

5.14 

3.70 

2.42 

2.19 

4.16 

2.85 

2.36 

2.48 

27 

4.10 

3.41 

2.65 

9.29 

4.83 

3.64 

2.44 

4.03 

3.29 

3.40 

2.33 

2.45 

28 

4.83 

3.35 

2.62 

5.15 

4.79 

4.86 

2.44 

10.40 

2.95 

2.88 

2.31 

2.47 

29 

5.63 

2.78 

12.25 

4.35 

3.31 

2.89 

7.86 

2.73 

2.57 

2.30 

2.43 

30 

11.82 

3.43 

13.52 

10.17 

2.95 

2.72 

3.73 

2.56 

2.50 

2.32 

2.40 

31 

7.13 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.16 

5.64 

3.56 

5.74 

6.55 

3.59 

2.92 

3.19 

3.64 

2.55 

2.57 

2.87 

MAX 

17.27 

18.00 

9.13 

13.52 

15.61 

8.22 

5.32 

10.40 

6.97 

4.65 

4.49 

5.32 

MIN 

3.37 

2.78 

2.58 

2.36 

3.40 

2.63 

2.33 

2.19 

2.34 

2.26 

2.25 

2.38 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.07. 

HIGHEST  STAGE  UAS  18.59  AT  3:15  A.M.  ON  FEB  20. 
LOUEST  STAGE  UAS  2.18  OH  AUG  25. 
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DAILY  STAGE  fOI  1991 
AMITE  IIVER  NEAR  DENHAM  SPRINGS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-27-50.  LONG.  90-59-25.  U.  S.  NIGNMAY  190  (UESTKUHD)  SRIDGE,  THREE  NILES 
SOUTHUEST  Of  DENHAM  ^INGS.  (STA.  8504009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  HIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  RY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  1,280 
SQUARE  MILES.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  3.87  FEET,  HGVD. 

RECORDS  AVAILARLE.  STAGE,  SEP.  1938  TO  DATE.  PUNLISHED  RY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  194A. 

DISCHARGE,  1955,  ORSERVEO  RY  CORPS  OF  ENGINEERS.  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL 
SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  41.50  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  8.43  FEET  ON  NOV.  18,  1938.  EXTREMES 
HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  HGVD. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12.42 

27.14 

16.66 

13.23 

29.56 

17.23 

12.62 

11.56 

14.00 

11.84 

12.26 

11.33 

? 

12.04 

24.82 

20.28 

12.64 

28.92 

15.28 

12.64 

11.50 

13.45 

11.66 

14.94 

11.73 

3 

15.12 

19.78 

22.79 

12.34 

27.56 

14.26 

14.06 

11.43 

12.62 

11.56 

15.19 

14.16 

4 

22.35 

15.86 

20.41 

12.18 

25.14 

13.70 

14.32 

11.39 

11.98 

11.49 

13.27 

14.96 

5 

23.65 

19.82 

17.82 

12.09 

23.71 

13.37 

14.70 

11.63 

12.42 

11.42 

12.24 

14.51 

6 

19.15 

25.51 

16.03 

12.05 

23.98 

13.36 

14.57 

13.95 

13.10 

11.34 

11.81 

13.21 

7 

16.24 

26.04 

15.06 

12.20 

23.13 

15.95 

16.40 

13.58 

16.20 

11.26 

11.61 

12.38 

8 

15.63 

24.69 

14.49 

12.35 

23.22 

13.43 

18.26 

13.28 

14.07 

11.20 

11.54 

12.01 

9 

14.46 

21.07 

14.05 

12.16 

27.18 

13.19 

17.09 

12.78 

12.92 

11.18 

11.45 

11.86 

10 

17.25 

16.45 

13.68 

12.18 

29.33 

13.04 

14.94 

12.83 

12.67 

11.16 

11.39 

11.92 

11 

25.62 

15.06 

13.40 

12.13 

30.10 

14.51 

13.52 

14.61 

12.30 

11.15 

11.33 

11.76 

1? 

28.05 

14.41 

13.21 

13.67 

28.48 

18.75 

12.81 

14.11 

11.84 

11.13 

11.30 

11.74 

13 

26.62 

13.94 

13.09 

19.51 

25.62 

16.55 

12.46 

13.54 

11.61 

11.11 

11.27 

11.68 

14 

22.62 

13.64 

12.97 

18.27 

21.29 

15.26 

12.25 

12.53 

11.48 

11.10 

11.25 

12.69 

IS 

17.63 

13.42 

12.84 

21.05 

17.93 

14.14 

12.16 

11.92 

11.46 

11.13 

11.23 

12.78 

16 

15.76 

13.22 

12.85 

24.10 

16.85 

13.49 

12.03 

11.66 

11.56 

11.07 

11.21 

13.94 

17 

15.28 

13.01 

15.85 

24.28 

15.59 

13.26 

11.92 

11.54 

11.31 

11.03 

11.20 

13.01 

18 

14.61 

12.88 

15.92 

23.63 

17.43 

13.01 

11.99 

11.47 

11.25 

10.99 

11.18 

12.31 

19 

17.74 

13.65 

14.96 

25.25 

22.56 

13.68 

13.05 

11.40 

14.58 

10.98 

11.16 

11.97 

20 

19.43 

24.82 

13.96 

24.91 

22.50 

15.03 

13.67 

11.34 

13.03 

10.98 

13.39 

11.76 

21 

18.46 

29.83 

13.36 

21.88 

20.47 

15.08 

12.51 

11.30 

11.85 

10.97 

13.70 

11.65 

2? 

16.15 

30.76 

13.03 

17.21 

19.66 

14.06 

12.31 

11.30 

11.48 

12.04 

12.99 

11.56 

23 

14.56 

29.30 

12.82 

15.70 

17.66 

13.99 

11.93 

11.32 

11.40 

16.42 

12.45 

11.79 

24 

17.83 

27.15 

12.67 

16.07 

17.44 

13.30 

11.91 

11.24 

12.55 

12.44 

11.96 

11.74 

25 

22.17 

24.48 

12.53 

16.78 

16.53 

13.71 

12.41 

11.20 

13.62 

11.43 

11.67 

11.93 

26 

22.70 

19.73 

12.42 

20.68 

17.32 

14.64 

11.87 

11.17 

14.80 

12.02 

11.51 

11.96 

27 

20.03 

16.40 

12.36 

20.84 

17.18 

13.73 

11.67 

12.16 

17.21 

12.66 

11.41 

11.73 

28 

17.83 

15.40 

12.30 

19.16 

17.54 

13.96 

11.59 

16.03 

14.62 

11.48 

11.36 

11.60 

29 

17.04 

12.41 

20.54 

16.15 

14.03 

11.63 

15.19 

12.76 

11.69 

11.33 

11.51 

30 

20.91 

13.41 

27.70 

17.14 

13.05 

11.78 

13.76 

12.15 

11.39 

11.33 

11.46 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TA8LE  A80VE 

MEAN 

18.89 

20.08 

14.57 

17.56 

21.83 

14.33 

13.12 

12.60 

12.88 

11.57 

12.00 

12.26 

MAX 

28.05 

30.76 

22.79 

27.70 

30.10 

18.75 

18.26 

17.91 

17.21 

16.42 

15.19 

14.96 

MIN 

12.04 

12.88 

12.30 

12.05 

15.59 

13.01 

11.59 

11.17 

11.25 

10.97 

11.16 

11.33 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUM8ER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  15.11. 

HIGHEST  STAGE  WAS  31.01  AT  5:00  A.H.  OH  FER  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  10.96  ON  OCT  21  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  YOt  1991 

ALLIGATOR  SATOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (UPPER) 

LOCATION.  LAT.  30-19-15,  LONG.  91-01-12.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  FLOODGATE,  TWO  MILES  SOUTH  OF 
KLEIMPETER,  LA.  (STA.  8S05009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DAILY  STAGES  HERE  NOT  IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0.5 
FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1956. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  29,  1955 

TO  NAY  14 

,  1973  AND 

APR.  25, 

1974  TO  DATE . 

EXTREMES. 

HIGKST,  10.66 

FEET  ON 

APR.  11, 

1980.  LOWEST.  MINUS  0.40  FOOT  ON  JULY 

12,  1964 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGW 

DAY 

JAM 

FEB  MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.09 

7.24  7.49 

6.18 

8.10 

5.94 

5.56 

6.47 

5.59 

5.67 

5.72 

2 

6.11 

7.22  7.61 

6.20 

8.18 

5.69 

5.55 

6.48 

5.58 

5.62 

5.74 

3 

6.15 

7.40  8.02 

6.20 

8.40  F 

8.82 

5.53 

5.53 

6.49 

5.57 

5.59  F 

5.81 

4 

6.19 

7.05  8.12 

6.20 

8.51 

8.67 

6.12 

5.52 

5.77 

5.57 

5.57 

5 

6.22 

7.07  8.07 

6.19 

8.58 

8.50 

6.20 

5.51 

6.24 

5.57  F 

5.62 

6 

6.23 

7.39  7.91 

6.19 

8.59 

8.53 

6.28 

5.52 

5.64 

5.51 

7 

6.27 

7.39  7.74 

6.29 

8.59 

8.64 

6.68 

5.52 

5.50 

5.50 

F 

5.63 

8  F 

6.28 

7.49  7.60 

6.30 

8.82 

8.57 

7.09 

5.53 

5.71 

5.51 

5.55 

9 

6.29 

7.45  7.47 

6.32 

9.42 

8.41 

7.09 

5.57 

5.51 

5.49 

5.57 

10 

6.42 

7.03  7.28 

6.32 

9.72 

8.28 

7.10 

5.55 

5.01 

5.48 

5.57  F 

5.82 

11 

7.01 

6.85  7.S2 

6.31 

9.93 

8.20 

6.93 

5.52 

5.80 

5.48 

5.58 

5.82 

12 

7.19 

6.62  7.05 

6.27 

9.99 

8.20 

6.72 

5.58 

5.81 

5.48 

5.56 

13 

7.23 

6.44  6.97 

6.27 

10.00 

8.08 

6.47 

5.53 

5.52 

S.U 

5.55 

5.82 

14 

7.24 

6.21  6.76 

6.22 

10.02 

8.01 

6.18 

5.54 

5.59 

5.44 

5.57 

5.85 

IS 

7.32 

5.94  6.54 

6.46 

10.13 

7.84 

5.89 

5.55 

5.60 

5.46 

F 

5.62 

5.87 

16 

7.00 

5.66  6.36 

6.02 

10.18 

7.68 

5.53 

5.62 

5.43 

5.88 

17 

6.70 

5.34  6.61 

5.87 

10.13 

7.51 

5.53 

5.62 

5.43 

F 

5.80 

16 

6.85 

5.00  6.73 

6.32 

10.08 

7.41 

5.52 

5.61 

5.43 

19 

6.63 

6.01  6.63 

7.09 

10.09 

7.73 

5.52 

5.62 

5.42 

F 

5.62  F 

5.80 

20 

6.55 

5.86  6.46 

7.22 

10.09 

7.70 

5.50 

5.62 

5.42 

5.70 

5.81 

21 

7.U2 

6.63  6.23 

7.29 

10.09 

7.64 

5.51 

5.62 

5.41 

5.77 

5.82 

22 

6.60 

7.21  6.00 

7.32 

10.10 

7.51 

5.51 

5.60 

5.40 

5.78 

5.83 

23 

7.01 

7.47  5.72 

7.02 

10.00 

7.33 

5.51 

5.61 

F 

5.40 

5.74 

5.87 

24 

6.60 

7.52  5.39 

6.88 

9.96 

7.15  F 

5.51 

5.50 

5.62 

5.45 

5.72 

5.87 

25 

7.25 

7.58  5.02 

6.77 

9.84 

7.10 

5.51 

5.49 

5.71 

5.42 

5.72 

5.86 

26 

7.32 

7.60  5.89 

6.70 

9.82 

7.00 

5.53 

5.48 

5.69 

5,40 

5.77 

5.87 

27 

7.37 

7.60  5.99 

7.42 

9.77 

6.79 

5.54 

5.49 

5.67 

5.50 

5.73 

5.85 

28 

7.40 

7.61  6.02 

7.52 

9.62 

6.72 

5.54 

5.52  . 

5.64 

5.50 

5.72 

5.88 

29 

7.20  -- 

.  6.12 

7.58 

9.51 

6.50  F 

5.58 

5.55 

5.58 

5.72 

5.88 

30 

7.21  -- 

.  6.13 

8.00 

6.21 

5.56 

5.57  F 

5.62 

5.59 

5.72 

5.87 

31 

7.28  -- 

.  6.14 

5.56 

6.30  - 

5.63 

- 

5.87 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

6.78 

6.85 

6.76 

6.63 

9.53 

7.74 

6.10 

5.55 

5.72 

5.49 

5.65 

5.84 

MAX 

7.40 

7.61 

8.12 

8.00 

10.18 

8.82 

7.10 

6.30 

6.49 

5.63 

5.78 

5.88 

MIN 

6.09 

5.00 

5.02 

5.87 

8.10 

6.21 

5.51 

5.48 

5.01 

5.40 

5.55 

5.72 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

29 

28 

23 

31 

29 

31 

26 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  340 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.57. 

HIGHEST  STAGE  WAS  10.16  AT  8:00  A.M.  ON  HAY  16. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.70  OH  SEP  12. 


OAiir  STME  FOR  1991 

ALLIGATOR  RATOU  AT  SRANISN  LAKE  FLOODGATE  (U.)  (LOUER) 
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LOCATION.  LAT.  30-19-18,  LONG.  91-01-U.  ON  NORTH  SIDE  OF  FLOODGATE,  TUO  NILES  SOUTH  OF 
KLEINPETER,  LA.  (STA.  8507509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DAILY  STAGES  HERE  HOT  IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUNTRACT  0.5 
FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  A,  1955,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.71  FEET  ON  APR.  10,  1983.  LOWEST,  MINUS  2.42  FEET  OH  APR.  29,  1960. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

«T 

NOV 

DEC 

1 

1.44 

6.59 

6.54 

1.15 

8.00 

7.39 

5.30 

1.61 

8.05 

2.97 

2.92 

1.46 

2 

1.10 

6.45 

7.23 

0.90 

8.59 

7.17 

5.17 

1.39 

6.28 

2.84 

3.19 

1.15 

3 

1.59 

5.49 

8.12 

1.07 

9.09 

6.91 

5.30 

1.44 

5.35 

2.78 

3.33 

1.16 

4 

2.20 

3.99 

7.72 

1.57 

8.91 

6.67 

3.73 

1.25 

7.24 

2.58 

3.33 

1.23 

5 

2.57 

5.73 

7.50 

1.50 

9.11 

6.49 

4.23 

1.10 

3.01 

2.40 

3.43 

1.10 

6 

2.85 

6.93 

6.88 

1.43 

8.34 

7.09 

4.19 

1.17 

4.94 

2.50 

3.49 

1.34 

7 

2.56 

7.03 

6.43 

1.48 

7.51 

8.07 

6.12 

1.20 

5.00 

2.91 

3.35 

1.25 

8 

1.76 

6.32 

6.26 

1.56 

8.67 

8.10 

7.76 

1.84 

5.46 

2.63 

3.24 

1.19 

9 

1.36 

5.94 

6.48 

1.53 

10.36 

7.88 

7.66 

1.60 

4.81 

2.64 

3.04 

0.92 

10 

3.39 

6.01 

6.40 

2.14 

11.04 

7.37 

7.41 

1.22 

4.18 

2.27 

2.88 

0.97 

11 

7.82 

5.66 

4.60 

2.15 

11.80 

7.51 

6.63 

2.86 

2.41 

1.65 

2.64 

1.18 

12 

7.48 

5.30 

4.69 

2.01 

11.77 

7.71 

6.17 

1.31 

1.97 

1.15 

2.71 

1.17 

13 

7.71 

5.09 

2.34 

11.49 

7.53 

5.72 

1.30 

1.22 

1.08 

2.63 

0.89 

14 

7.23 

4.94 

2.70 

10.86 

7.45 

5.45 

1.62 

0.84 

1.13 

2.65 

0.77 

15 

6.02 

4.90 

5.09 

10.08 

7.09 

5.21 

1.73 

0.76 

1.08 

2.91 

1.13 

16 

6.28 

5.32 

5.36 

9.64 

6.74 

5.31 

1.93 

0.83 

1.44 

2.85 

1.83 

17 

5.85 

4.48 

5.18 

9.26 

6.40 

4.83 

2.02 

0.54 

1.58 

2.78 

2.07 

18 

3.84 

4.07 

6.57 

9.00 

6.36 

4.23 

1.90 

0.25 

1.56 

2.76 

1.84 

19 

5.53 

2.20 

8.16 

8.88 

6.96 

2.63 

1.63 

0.76 

1.50 

2.90 

2.07 

20 

5.66 

5.49 

8.11 

8.66 

6.86 

2.47 

1.82 

1.80 

1.27 

3.18 

2.92 

21 

3.96 

7.03 

5.41 

7.20 

8.90 

6.72 

2.32 

2.16 

1.27 

1.47 

3.53 

3.14 

22 

2.68 

9.11 

5.16 

6.12 

8.79 

6.56 

2.37 

2.29 

1.22 

1.75 

2.78 

2.42 

23 

1.49 

9.91 

4.91 

6.13 

8.55 

6.38 

2.07 

2.41 

1.30 

6.25 

2.73 

1.56 

24 

5.59 

10.05 

4.63 

5.75 

8.44 

6.19 

1.71 

2.97 

1.30 

3.58 

2.46 

1.54 

25 

5.99 

9.55 

4.29 

5.67 

8.17 

6.66 

1.41 

3.33 

0.65 

2.30 

2.19 

1.31 

26 

5.58 

8.98 

2.31 

5.67 

8.19 

6.46 

1.38 

3.51 

0.07 

2.26 

2.09 

1.42 

27 

4.63 

8.07 

2.04 

5.43 

8.11 

6.25 

1.37 

3.88 

0.48 

4.63 

2.08 

1.59 

28 

4.28 

6.64 

1.73 

5.05 

7.92 

6.75 

1.16 

4.81 

0.69 

3.64 

2.05 

1.94 

29 

5.72 

0.96 

4.97 

7.69 

6.25 

1.07 

4.25 

1.02 

2.88 

1.83 

1.28 

30 

6.02 

0.37 

8.15 

7.41 

5.76 

1.06 

3.68 

0.98 

2.99 

1.66 

1.51 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

4.40 

6.33 

4.86 

4.07 

9.05 

6.92 

3.96 

2.38 

2.49 

2.39 

2.79 

1.52 

MAX 

7.82 

10.05 

8.12 

8.16 

11.80 

8.10 

7.76 

8.57 

8.05 

6.25 

3.53 

3.14 

MIN 

1.10 

2.20 

0.37 

0.90 

7.35 

5.76 

1.06 

1.10 

0.07 

1.08 

1.66 

0.77 

DAYS 

31 

28 

23 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  356 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.24. 

HIGISST  STAGE  UAS  11.80  AT  8:00  A.M.  ON  HAY  11. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.03  ON  SEP  26. 
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DAILY  STAGE  r«  1991 
BAYOU  MANCHAC  AT  HOPE  VILLA.  LA 


LOCATION.  LAT.  30-20-38,  LONG.  90-59-00.  ON  U.S.  HIGHUAY  61  (NORTHBOUND)  BRIDGE. 

(STA.  8510009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1945,  TO  OCT.  8,  1958,  AND  JULY  19,  1960,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15.60  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOUEST,  MINUS  1.63  FEET 
ON  DEC.  19.  19M. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.97 

5.69  E 

5.60 

0.71 

7.71 

6.09 

3.84 

1.25 

4.84 

2.08 

2.69 

1.60 

2 

0.93 

6.00  E 

6.67 

0.54 

8.49 

5.84 

3.65 

1.03 

3.06 

2.16 

2.20 

1.65 

3 

1.24 

5.17  E 

7.49 

1.02 

8.99 

5.59 

3.72 

0.95 

2.33 

2.14 

1.89 

1.39 

4 

1.72 

3.34  E 

6.81 

1.48 

8.61 

5.37 

2.39 

0.75 

3.60 

2.02 

1.50 

0.80 

5 

2.35 

5.27 

6.52 

1.60 

8.82 

5.18 

3.22 

0.60 

2.52 

1.91 

1.47 

0.66 

6 

2.77 

6.44 

5.86 

1.60 

7.83 

6.30 

2.99 

0.70 

3.63 

1.67 

1.46 

0.80 

7 

2.42 

6.22 

5.27 

1.67 

6.93 

7.07 

4.99 

0.75 

3.70 

1.95 

1.37 

0.77 

8 

1.38 

5.77 

4.99 

1.73 

8.50 

6.56 

6.34 

1.36 

4.73 

1.67 

1.11 

0.83 

9 

1.20 

4.99 

4.83 

1.70 

10.32 

6.24 

6.14 

1.08 

4.29 

1.71 

0.65 

0.80 

10 

2.99 

4.83 

4.64 

1.93 

10.70 

5.91 

5.85 

0.74 

3.47 

1.47 

0.52 

0.80 

11 

E 

7.62 

4.38 

3.37 

2.01 

6.20 

4.96 

2.09 

2.17 

1.10 

0.33 

1.04 

E 

6.96 

4.24 

2.47 

2.28  F 

11.25 

6.44 

4.45 

0.36 

1.96 

0.85 

0.43 

1.18 

i5S 

E 

6.98 

4.12 

3.99 

2.44 

10.97 

6.06 

4.05 

0.50 

1.72 

0.75 

0.56 

1.08 

14 

E 

6.74 

3.96 

4.05 

2.84 

10.30 

5.87 

3.75 

0.76 

1.40 

0.96 

0.89 

1.26 

15 

E 

5.63 

3.78 

3.99 

5.15 

9.38 

5.53 

3.55 

0.70 

1.33 

0.93 

1.24 

0.87 

16 

E 

4.96 

3.55 

4.00 

4.83 

8.79 

5.22 

3.34 

0.86 

1.40 

1.07 

1.38 

1.21 

17 

E 

4.34 

3.45 

5.71 

4.68 

8.34 

4.95 

3.16 

0.92 

1.30 

1.09 

1.58 

1.08 

18 

E 

2.50 

3.32 

5.32 

6.33 

8.24 

4.75 

2.52 

0.75 

1.21 

0.96 

1.82 

0.92 

19 

E 

4.76 

2.05 

4.91 

7.91 

8.03 

5.06 

1.34 

0.53 

1.61 

1.00 

2.02 

1.05 

20 

E 

4.67 

5.84 

4.56 

7.83 

7.72 

5.15 

1.22 

0.54 

2.34 

0.93 

2.25 

2.01 

21 

3.29 

6.79 

4.27 

6.78 

8.28 

4.90 

1.19 

0.77 

1.79 

1.20 

2.51 

2.39 

27 

1.50  E 

8.08 

4.06 

5.65 

7.79 

4.94 

1.33 

0.77 

1.84 

1.51 

1.56 

2.27 

23 

1.10  E 

8.17 

3.87 

5.19 

7.51 

4.64 

1.17 

0.81 

2.04 

6.32 

1.32 

1.89 

24 

E 

5.15  E 

8.19 

3.68 

4.63 

7.37 

4.43 

0.96 

1.16 

2.37  F 

3.32 

0.54 

1.64 

25 

E 

5.41  E 

8.23 

3.34 

4.55 

7.14 

5.10 

0.78 

1.42 

1.77 

2.29 

•0.03 

0.99 

26 

E 

4.87  E 

8.13 

1.94 

4.67 

7.19 

4.63 

0.75 

1.45 

1.02 

2.31 

0.08 

0.93 

27 

E 

4.19  E 

6.92 

1.81 

4.96 

6.99 

4.35 

0.66 

1.65 

1.33 

4.70 

0.53 

1.21 

28 

E 

3.78  E 

5.75 

1.56 

4.54 

6.78 

5.17 

0.62 

2.28 

1.46 

3.62 

0.90 

1.63 

29 

4.69  - 

1.31 

4.52 

6.48 

4.45 

0.78 

1.61 

1.74 

2.87 

1.31 

0.97 

30 

5.50  - 

0.72  F 

7.80 

6.24 

4.12 

0.75 

1.21 

1.88 

2.90 

1.51 

0.95 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.82 

5.45 

4.14 

3.79 

8.26 

5.40 

2.76 

1.17 

2.33 

2.05 

1.25 

1.22 

MAX 

7.62 

8.23 

7.49 

7.91 

11.25 

7.07 

6.34 

6.03 

4.84 

6.32 

2.69 

2.39 

MIN 

0.93 

2.05 

0.72 

0.54 

6.20 

4.12 

0.62 

0.36 

1.02 

0.75 

-0.03 

0.66 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  364 
E>ESTINATED  F-NOT  AT  STATED  TINE 
TIK  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  3.44. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  11.25  AT  2:00  P.M.  ON  NAY  12. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.05  ON  NOV  25. 
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OAILV  STAGE  FOI  1991 
AMITE  IIVES  AT  POET  VIMCEHT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-19-57,  LONG.  90-51-07.  OH  SOUTH  SIDE  OF  HIGMIAY  42  BRIDGE.  (STA.  8517509.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  OCT.  23,  1983, 
GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  NEW  ORLEANS  DISTRICT.  ALSO,  DAILY 
READINGS  WERE  AT  EIGHT  A.M. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  15,  1954  TO  JUNE  18,  1974  AND  JUNE  21,  1975  TO  DATE  . 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.59  FEET  ON  APR.  9.  1983.  LOWEST.  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  19.  1954. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.38 

3.56 

2.28 

0.89 

5.26 

2.83 

1.66 

1.54 

2.41 

2.49 

2.89 

1.81 

? 

1.41 

3.85 

2.93 

0.82 

6.25 

2.40 

1.66 

1.56 

2.46 

2.55 

2.36 

1.76 

3 

1.54 

3.22 

3.54 

1.32 

6.30 

1.85 

1.52 

1.48 

2.60 

2.53 

2.09 

1.45 

4 

1.87 

1.98 

2.99 

1.71 

5.89 

1.45 

1.41 

1.26 

2.74 

2.38 

1.72 

0.92 

5 

2.13 

2.52 

1.75 

1.77 

5.24 

1.26 

1.31 

1.10 

2.81 

2.20 

1.80 

0.94 

6 

2.34 

3.04 

1.05 

1.82 

4.35 

1.60 

1.42 

1.17 

2.80 

2.06 

1.76 

1.06 

7 

1.96 

3.25 

0.85 

1.86 

3.80 

2.55 

1.86 

1.20 

2.77 

2.20 

1.72 

1.09 

8 

1.38 

3.19 

1.13 

1.95 

4.57 

2.85 

2.34 

1.34 

2.51 

2.06 

1.46 

1.15 

9 

1.38 

2.57 

1.34 

1.92 

5.57 

3.08 

2.17 

1.26 

2.26 

2.02 

1.07 

1.16 

10 

2.35 

1.39 

1.14 

1.83 

6.68 

3.34 

1.74 

1.00 

2.49 

1.83 

0.94 

1.20 

11 

3.48 

0.92 

0.74 

2.18 

8.11 

3.49 

1.24 

0.97 

2.49 

1.51 

0.80 

1.41 

1? 

3.82 

0.93 

0.88 

2.49 

8.38 

3.55 

1.04 

0.53 

2.32 

1.29 

0.91 

1.53 

13 

4.27 

0.88 

0.96 

2.72 

7.47 

3.41 

0.86 

0.77 

2.05 

1.29 

1.11 

1.48 

14 

3.98 

0.73 

0.79 

2.94 

5.99 

3.07 

0.82 

1.15 

1.87 

1.44 

1.44 

1.26 

15 

2.95 

0.01 

1.26 

3.37 

4.52 

2.71 

0.83 

1.27 

1.84 

1.39 

1.75 

1.22 

16 

1.95 

0.01 

2.09 

3.33 

3.56 

2.40 

0.85 

1.46 

1.87 

1.55 

1.82 

1.34 

17 

1.59 

0.74 

3.00 

3.36 

3.03 

2.05 

1.23 

1.46 

1.74 

1.55 

1.92 

1.15 

18 

1.64 

1.11 

3.04 

3.96 

2.97 

1.73 

1.36 

1.22 

1.73 

1.41 

2.13 

1.02 

19 

2.39 

1.47 

2.59 

4.34 

3.36 

1.50 

1.25 

1.03 

1.96 

1.39 

2.34 

1.58 

20 

2.31 

2.25 

2.20 

4.32 

3.65 

1.43 

1.26 

1.08 

2.04 

1.36 

2.42 

2.47 

?1 

1.54 

3.55 

2.05 

3.81 

4.16 

1.23 

1.43 

1.22 

2.03 

1.56 

2.17 

2.83 

72 

0.82 

6.55 

2.00 

2.94 

4.47 

1.31 

1.55 

1.19 

2.17 

1.86 

1.81 

2.53 

23 

0.88 

7.66 

1.83 

2.27 

4.61 

1.24 

1.40 

1.19 

2.25 

2.48 

1.50 

2.20 

74 

1.99 

7.00 

1.56 

2.14 

4.69 

1.39 

1.19 

1.13 

2.05 

2.43 

0.66 

1.70 

25 

2.70 

5.61 

1.43 

2.63 

4.43 

1.34 

1.02 

1.14 

1.58 

2.64 

0.43 

1.37 

76 

2.77 

3.89 

1.49 

3.29 

4.32 

1.35 

0.94 

1.14 

1.41 

2.74 

0.70 

1.29 

77 

2.57 

1.95 

1.56 

3.66 

4.04 

1.59 

0.85 

1.15 

1.64 

2.84 

1.14 

1.59 

78 

2.40 

1.51 

1.39 

3.48 

3.68 

1.81 

0.88 

1.16 

1.83 

2.91 

1.44 

1.77 

79 

2.44  • 

1.32 

3.64 

3.31 

1.79 

0.99 

1.16 

2.19 

3.13 

1.67 

1.11 

30 

2.88  ■ 

0.90 

4.36 

3.06 

1.69 

1.01 

1.64 

2.32 

3.29 

1.79 

1.11 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.27 

2.69 

1.71 

2.70 

4.80 

2.11 

1.30 

1.24 

2.17 

2.12 

1.59 

1.47 

MAX 

4.27 

7.66 

3.54 

4.36 

8.38 

3.55 

2.34 

2.47 

2.81 

3.31 

2.89 

2.83 

MIN 

0.82 

0.01 

0.74 

0.82 

2.97 

1.23 

0.82 

0.53 

1.41 

1.29 

0.43 

0.92 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.18. 

HIGHEST  STAGE  WAS  8.50  AT  7:50  A.M.  ON  MAY  12. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.34  ON  FEB  6. 
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DAILY  STACE  FOt  1991 
AMITE  RIVE*  AT  FRENCH  SETTLBCHT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-16-30,  LONG.  90-46-55.  ON  LEFT  RANH  ABOUT  200  FEET  UEST  OF  STATE  HIGHUAY  16  BRIDGE. 
(STA.  8522509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1949.  DAILY,  JAN.  1,  1950,  TO  FEB.  17,  1951,  AND  DEC.  16, 

1954,  TO  DATE. 

EXTREMES.  NIGNEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  7.4  FEET  ON  APR.  25,  1978.  LOUEST,  MINUS  1.50 
FEET  ON  DEC.  19.  1954. 


DAILY  EIGNT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.50 

2.89 

2.20 

1.17 

4.19 

2.89 

1.95 

1.78 

2.65 

3.39 

2.23 

7 

1.47 

2.95 

2.64 

1.02 

4.34 

2.56 

2.00 

1.65 

2.77 

2.85 

2.23 

3 

1.51 

2.74 

2.89 

1.57 

4.39 

2.10 

1.79 

1.58 

2.75 

2.49 

1.91 

4 

1.77 

2.10 

2.53 

2.07 

4.27 

1.70 

1.54 

1.36 

2.63 

2.19 

1.34 

5 

1.94 

2.47 

1.61 

2.17 

4.19 

1.44 

1.41 

1.16 

2.51 

2.01 

1.08 

6 

2.27 

2.72 

1.24 

2.17 

3.84 

1.53 

1.42 

1.31 

2.22 

2.05 

1.28 

7 

2.27 

2.67 

0.99 

2.19 

3.42 

2.45 

1.65 

1.39 

2.44 

2.00 

1.32 

8 

1.68 

2.49 

1.44 

2.30 

3.61 

2.79 

2.28 

1.63 

2.25 

1.89 

1.36 

9 

1.72 

2.07 

1.68 

2.28 

4.22 

3.04 

2.08 

1.69 

2.22 

1.45 

1.35 

10 

2.22 

1.46 

1.53 

2.08 

4.59 

3.28 

1.84 

1.42  F 

2.73 

2.00 

1.25 

1.32 

11 

3.01 

1.16 

1.07 

2.35 

4.87 

3.73 

1.47 

1.30 

2.65 

1.68 

1.14 

1.49 

1? 

3.09 

1.18 

1.17 

2.68 

5.12 

3.73 

1.30 

0.88 

2.55 

1.14 

1.68 

13 

3.05 

1.22 

1.34 

2.80 

5.15 

3.62 

1.17 

0.93 

2.29 

1.30 

1.66 

14 

2.89 

1.05 

0.98 

3.03 

4.85 

3.39 

0.98 

1.22 

1.97  F 

1.67 

2.10 

1.65 

15 

2.61 

0.35 

1.32 

3.38 

4.25 

3.13 

1.13 

1.31 

1.91  F 

1.60 

1.28 

16 

2.13 

-0.01 

2.11 

3.26 

3.76 

2.85 

1.07 

1.47 

1.98 

1.68 

1.69 

17 

1.65 

0.90 

2.98 

3.19 

3.34  E 

2.55 

1.39 

1.55 

1.90 

1.78 

1.55 

18 

1.53 

1.20 

3.25 

3.31 

3.15  E 

2.17 

1.38 

1.37 

1.82 

1.67 

1.37 

19 

2.42 

1.74 

2.80 

3.57 

3.23  E 

1.83 

1.31 

1.15 

2.10 

1.72  F 

2.68 

1.41 

20 

2.44 

2.05 

2.44 

3.60 

3.37 

1.25 

1.14 

2.23 

1.61 

2.77 

21 

1.71 

2.44 

2.32 

3.34 

3.73 

1.42 

1.36 

2.26 

1.86 

2.63 

27 

1.00 

3.34 

2.33 

2.92 

4.27 

1.64 

1.37 

2.32 

2.12 

2.19 

23 

1.09 

3.77 

2.21 

2.47 

4.56 

1.54 

1.41 

2.51 

2.49 

1.97 

74 

1.78 

3.87 

1.97 

2.24 

4.80  F 

1.38 

1.35 

1.72 

2.31 

2.60 

1.23  F 

1.87 

25 

2.51 

3.61 

1.78. 

2.67 

4.60 

1.53 

1.21 

1.97 

1.92 

2.86 

0.62 

1.55 

76 

2.53 

2.94 

1.85 

3.17 

4.49 

1.51 

1.21 

2.00 

1.44 

2.92 

0.80 

1.46 

27 

2.33 

1.85 

1.89 

3.61 

4.23 

1.75 

1.14 

2.08 

1.57 

3.05 

1.28 

1.65 

28 

2.33 

1.51 

1.56 

3.52 

3.89 

2.02 

1.14 

2.25 

1.78 

3.12 

1.66  F 

1.85 

29 

2.42 

1.70 

3.42 

3.50 

2.04 

1.29 

1.91 

2.19 

3.32 

1.95 

1.57 

30 

2.80 

1.17 

3.81 

3.22 

1.99 

1.25 

1.74 

2.38 

3.51 

2.18 

1.38 

31 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.15 

2.10 

1.88 

2.71 

4.08 

2.42 

1.45 

1.53 

2.13 

2.39 

1.89 

1.55 

MAX 

3.09 

3.87 

3.25 

3.81 

5.15 

3.73 

2.28 

2.25 

2.73 

3.66 

3.39 

2.23 

MIN 

1.00 

-0.01 

0.98 

1.02 

3.08 

1.38 

0.98 

0.88 

1.44 

1.60 

0.62 

1.08 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

26 

31 

31 

21 

29 

26 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  342 
E«ESTINATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.20. 

HIGHEST  STAGE  IMS  5.15  AT  5:00  P.H.  ON  HAY  12  AND  UTER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.14  ON  FEB  16. 
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OAUV  STAGE  FOS  1991 
PETITE  AMITE  RIVE*  NEAR  ST.  PAUL,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-11-19,  LONG.  90-43-04.  AT  AUCTION  WITH  NEW  RIVER  CANAL,  5.8  NILES  SOUTHEAST 
OF  ST.  PAUL  AND  7.5  NILES  EAST  OF  SORMNTO,  LA.  (STA.  8525006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950  TO  1951.  DAILY,  OCT.  5,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.72  FEET  OH  APR.  21,  1973.  LQUEST,  NIHUS  1.60  FEET  OH  DEC.  29,  1956. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IH  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.22 

2.38 

1.50 

0.77 

1.63 

1.52 

2.08 

2.32 

2.95 

2 

1.26 

2.33 

2.12 

0.66 

1.68 

1.32 

2.20 

2.39 

2.U 

3 

1.30 

2.22 

2.29 

1.19 

F 

1.30 

1.22 

2.37 

2.37 

2.10 

4 

1.53 

1.89 

2.24 

1.70 

1.16 

1.03 

2.53 

2.28 

1.75 

5 

1.59 

1.72 

1.58 

1.81  F 

3.08 

1.09 

0.81 

2.65 

2.17 

1.77 

6 

1.77 

2.12 

0.97 

1.81 

2.98 

1.03 

0.89 

2.66 

1.93 

1.74 

7 

1.90 

2.12 

0.67 

1.83 

2.77 

1.25 

0.92 

2.55 

2.18 

1.67  F 

8 

1.52 

1.97 

0.90 

1.90 

2.94 

1.14 

2.32 

1.94 

1.50 

9 

1.27 

1.68 

1.23 

1.90 

F 

1.54 

1.20 

2.08 

1.98 

0.97 

10 

1.59 

1.28 

1.23 

1.75 

1.43 

0.94 

2.36 

1.75 

0.81 

11 

2.32 

0.91 

0.90 

1.98 

1.12 

0.80 

2.35 

1.36 

0.57 

17 

2.49 

0.79 

0.72 

2.29 

0.96 

0.45 

2.19 

1.11 

0.72 

13 

2.39 

0.76 

0.88 

2.37 

0.80 

0.64 

1.93 

1.07 

0.87 

14 

2.25 

0.68 

0.79 

2.56 

0.64 

1.04 

1.63 

1.23 

1.17 

15 

2.14 

0.47 

1.00 

2.87  F 

3.85 

0.84 

1.03 

1.57 

1.17 

1.53 

16 

1.98 

0.17 

1.78 

2.76 

3.61 

0.80 

1.16 

1.62 

1.40 

1.63 

17 

1.48 

0.29 

2.57 

2.68 

3.31 

1.08 

1.20 

1.53 

1.33 

1.83 

18 

1.32 

0.72 

2.83 

2.68 

3.20 

1.08 

0.99 

1.45 

1.18 

2.02 

19 

1.96 

1.19 

2.45 

2.92 

3.42  F 

1.34 

0.98 

0.78 

1.72 

1.27 

2.23 

20 

2.10 

1.47 

2.10 

2.97 

3.53 

1.31 

0.92 

0.85 

1.91 

1.19 

2.33 

71 

1.59 

1.62 

1.98 

2.75 

3.94 

0.95 

1.12 

1.03 

1.92 

1.48 

2.13 

77 

1.80 

1.97 

1.97 

2.43 

4.39 

1.05 

1.34 

1.03 

2.02 

1.77 

1.73 

73 

0.62 

2.23 

1.87 

2.11 

0.97 

1.24 

1.09 

2.24 

2.06 

1.55 

74 

1.06 

2.25 

1.64 

1.92 

1.12 

1.06 

1.40 

2.03 

2.23 

0.67 

25 

1.91 

2.23 

1.45 

2.37 

1.19 

0.85 

1.67 

1.63 

2.46 

0.23 

76 

2.05 

2.13 

1.49 

2.77 

1.13 

0.85 

1.68 

1.28 

2.52 

0.38 

77 

1.96 

1.69 

1.48 

3.08 

1.42 

0.77 

1.93 

1.41 

2.59 

0.80 

78 

1.94 

1.23 

1.19 

3.07 

1.64 

0.77 

1.95 

1.58 

2.67 

1.14 

79 

1.99 

1.25 

2.98 

1.71 

0.97 

1.63 

1.99 

2.90 

1.50 

30 

2.24 

0.83 

1.67 

0.92 

1.50 

2.13 

3.07 

1.71 

31 

2.47 

0.92 

- 

1.21 

1.82 

3.22 

DEC 

1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 


1 

1 

1 

2 


2 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.77 

1.52 

1.51 

2.24 

3.42 

1.29 

1.08 

1.18 

2.00 

1.95 

1.48 

1.41 

MAX 

2.49 

2.38 

2.83 

3.08 

4.39 

1.71 

1.68 

1.95 

2.66 

3.22 

2.95 

2.60 

MIN 

0.62 

0.17 

0.67 

0.66 

2.77 

0.95 

0.64 

0.45 

1.28 

1.07 

0.23 

0.79 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

12 

12 

30 

31 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  324 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.67. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.42  AT  9:40  A.M.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0.09  ON  AUG  11. 


SSSSSSc:  KSiSiftS  8l3Si8:$  38889 


DAILY  STAGE  FOA  1991 
RESERVE  CANAL  NEAR  LAKE  NAUREPAS  (LA.) 

*'**(STa' ■8527506^’ ****  LA*®  •1«*EPAS. 

GAGE,  automatic  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1979  TO  DATE. 

!!i2!£®lAJl£5?5,i''£9!S!d!^®  record)  5.50  feet  (caused  by  hurricane)  on  oct  30,  1905. 

LOUEST,  (FROM  INCOIVLETE  RECORD)  MINUS  t.lB  FEET  OH  DEC.  2S.  19B9. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.84 

1.44 

0.64 

3.17 

2.08  E 

1.25  E 

1.34 

2.03 

2.22 

2.65 

1.68 

2 

1 .67 

1.83 

0.52 

2.83 

E 

1.27  E 

1.50 

2.12 

2.29 

1.98 

1.68 

3 

1 .38 

1.71 

0.93 

2.68 

E 

1.21  E 

1.38 

2.28 

2.20 

1.97 

i.44 

4 

1.19 

1.10 

1.50 

2.59 

E 

1.00  E 

1.07 

2.42 

2.09 

1.67 

0.83 

5 

1.90 

0.45 

1.62 

2.60 

E 

1.12  E 

1.10 

2.49 

1.99 

1.68 

0.68 

6 

1.75 

0.40 

1.62 

2.38 

E 

1.30  E 

1.06 

2.47 

1.87 

1.67 

0.87 

7 

1.S2 

0.37 

1.63 

2.28 

2.25  E 

1.70  E 

1.06 

2.33 

2.10 

1.61 

0.88 

6 

1.20 

1.00 

1.76 

2.85 

2.52  E 

1.49  E 

1.05 

1.91 

1.90 

1.50 

0.90 

9 

0.83 

1.19 

1.77 

2.95 

2.70  E 

1.28  E 

0.85 

1.88 

1.95 

0.93 

6.88 

10 

0.60 

1.04 

1.67 

3.09 

2.98  E 

1.10  E 

0.68 

2.32 

1.72 

0.75 

0.87 

11 

0.61 

0.53 

1.86 

2.93 

3.05  E 

1.01  E 

0.55 

2.33 

1.32 

0.53 

1.10 

12 

0.65 

0.62 

2.17 

2.82 

2.76  E 

0.88  E 

0.28 

2.09 

1.07 

0.62 

1.26 

13 

0.62 

0.80 

2.21 

2.68 

2.51  E 

0.67  E 

0.51 

1.79 

0.98 

0.76 

1.20 

14 

0.56 

0.51 

2.32 

2.54 

2.33  E 

0.66  E 

0.90 

1.55 

1.15 

i.07 

i.15 

IS 

-0.03 

0.87 

2.67 

2.41 

2.22  E 

0.67  E 

0.94 

1.51 

1.12 

1.45 

1.04 

16 

-0.58 

1.61 

2.47 

2.39 

2.05  E 

0.96  E 

1.07 

1.53 

1.28 

1.58 

1.23 

17 

0.37 

2.39 

2.37 

2.29 

E 

1.09  E 

1.10 

1.43 

1.25 

1.74 

1.06 

18 

0.61 

2.58 

2.32 

2.37 

E 

0.92  E 

0.88 

1.39 

1.10 

1.94 

0.94 

19 

1.08 

2.03 

2.44 

2.73 

1.16  E 

0.90  E 

0.74 

1.71 

1.20 

2.18 

1.07 

20 

1.37 

1.72 

2.49 

2.80 

1.07  E 

1.05  E 

0.77 

1.71 

1.14 

2.35 

2,13 

21 

1.30 

1.72 

2.05 

3.36 

0.75  E 

1.35  E 

1.02 

1.73 

1.38 

1.98 

2.59 

22 

1.58 

1.68 

1.78 

3.94  E 

0.80  E 

1.36  E 

0.91 

1.89 

1.72 

1.63 

2.30 

23 

1.12 

1 .66 

1.77 

E 

0.78  E 

1.15  E 

1.00 

2.07 

1.98 

1.51 

2.02 

24 

0.96 

1.45 

1  •/o 

.  E 

0.94  E 

1.00  E 

1.36 

1.89 

2.19 

0.60 

1.53 

25 

1.11 

1.29 

2.29  F 

3.70  E 

0.90  E 

0.97  E 

1.54 

1.54 

2.42 

6.14 

1,07 

26 

1.04 

1.35 

2.57 

3.45  E 

0.88  E 

0.92  E 

1.55 

1.23 

2.50 

0.33 

1.00 

27 

0.83 

1.37 

2.98 

3.11  E 

1.11  E 

0.79  E 

1.87 

1.32 

2.54 

0.66 

1,32 

28 

0.88 

1.08 

2.61 

2.71  E 

1.24  E 

1.00  E 

1.75 

1.49 

2.60 

i.oi 

1.69 

29 

1.42 

2«61 

2.58  E 

1.30  E 

0.99  E 

1.57 

1.99 

2.83 

1.39 

i.66 

30 

0.70 

3.12 

2.37  E 

1.25  E 

1.12 

1.48 

2.05 

3.00 

1.62 

1.06 

31  F 

2.02 

0.80  - 

2.27  - 

■ . E 

1.36 

1.79  - 

3.06  - 

1.10 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.02 

1.00 

1.25 

2.02 

2.79 

1.72 

1.08 

1.12 

1.88 

1.88 

1.38 

1.28 

MAX 

2.02 

1.90 

2.58 

3.12 

3.94 

3.05 

1.70 

1.87 

2.49 

3.06 

2.65 

2.59 

MIN 

2.02 

-0.58 

0.37 

0.52 

2.27 

0.75 

0.66 

0.28 

1.23 

0.98 

0.14 

0.68 

DAYS 

1 

28 

31 

30 

29 

23 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  326 
E>ESTIHATEO  F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.SB. 

HIGHEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 

LOUEST  STAGE  WAS  MINUS  0.65  ON  FEB  16. 
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DAILY  STAGE  FOt  1991 
ANITE  RIVER  AT  CLIO.  LA. 

LOCATION.  UT.  30-18'35,  LONG.  90-36-45.  OH  MIARF  APMOKIHATELY  300  FEET  NORTH  OF  MIGMMT  22. 
(STA.  8528006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  22.  1987  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.57  FEET  OH  NAY  23.  1991.  LOUEST,  MINUS  0.10  FEET  OH  NOV.  6.  1988.  AND 
LATER  OATES. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.28 

1.98 

1.92 

0.76  3.U 

2.29 

1.56 

1.45 

2.11 

2.31 

2.77 

1.83 

? 

1.20 

1.88 

2.07 

0.64  3.13 

2.00 

1.59 

1.35 

2.21 

2.36 

2.03 

1.84 

3 

1.21 

1.62 

1.97 

1.24  3.01 

1.54 

1.35 

1.26 

2.37 

2.31 

1.86 

1.51 

4 

1.36 

1.41 

1.30 

1.69  3.00 

1.26 

0.99 

1.01 

2.52 

2.20 

1.47 

0.75 

5 

1.37 

2.14 

0.73 

1.77  2.93 

1.05 

1.02 

0.81 

2.64 

2.08 

1.73 

0.76 

6 

1.80 

2.01 

0.71 

1.80  2.59 

1.23 

1.03 

0.88 

2.63 

1.73 

1.76 

1.00 

7 

1.79 

1.74 

0.56 

1 .81  2.43 

2.25 

1.20 

0.92 

2.48 

2.08 

1.69 

1.03 

8 

1.20 

1.34 

0.99 

1.99  3.31 

2.61 

1.63 

1.09 

2.08 

1.95 

1.40 

1.07 

9 

1.05 

1.34 

1.97  3.28 

2.88 

1.42 

1.16 

1.96 

1.99 

0.94 

1.11 

10 

1.92 

0.80 

1.08 

1.73  3.37 

3.29 

1.17 

0.94 

2.39 

1.81 

0.86 

1.01 

11 

2.54 

0.80 

0.73 

2.07  3.25 

3.31 

0.99 

0.78 

2.42 

1.45 

0.66 

1.24 

1? 

2.08 

0.85 

0.86 

2.42  3.16 

3.03 

0.88 

0.42 

2.16 

1.19 

0.74 

1.40 

13 

1.71 

0.90 

1.06 

2.48  3.05 

0.76 

0.61 

1.88 

1.12 

0.91 

1.35 

14 

1.55 

0.71 

0.70 

2.62  2.92 

2.56 

0.60 

1.04 

1.65 

1.29 

1.23 

1.19 

15 

1.80 

0.93 

2.92  2.91 

2.41 

0.76 

1.06 

1.61 

1.17 

1.59 

0.95 

16 

1.56 

1.77 

2.66  2.63 

2.19 

0.76 

1.24 

1.63 

1.36 

1.68 

1.26 

17 

1.30 

0.59 

2.70 

2.57 

1.86 

1.03 

1.24 

1.52 

1.32 

1.86 

1.20 

18 

1.22 

0.86 

2.85 

2.62  2.53 

1.51 

1.00 

1.47 

1.19 

2.07 

1.08 

19 

2.08 

1.41 

2.25 

2.69  2.94 

1.25 

0.77 

1.67 

1.28 

2.31 

1.21 

20 

1.86 

1.49 

1.96 

2.59  2.96 

1.17 

0.80 

1.73 

1.20 

2.43 

2.28 

71 

1.05 

1.56 

1.92 

2.23  3.49 

0.96 

1.82 

1.49 

2.08 

2.83 

77 

0.49 

1.92 

2.01 

2.00  4.10 

1.30 

0.96 

1.97 

1.81 

1.74 

2.U 

73 

0.75 

1.40 

1.84 

1.91  4.28 

1.20 

1.01 

2.20 

2.13 

1.59 

2.10 

74 

1.34 

1.33 

1.61 

1.85  4.33 

1.01 

1.32 

2.01 

2.32 

0.64 

1.58 

25 

2.10 

1.41 

1.46 

2.35  3.89 

1.08 

1.60 

1.46 

2.59 

0.24 

1.20 

76 

2.01 

1.28 

1.53 

2.88  3.72 

0.81 

1.61 

1.28 

2.65 

0.39 

1.08 

77 

1.82 

1.07 

1.65 

3.27  3.38 

0.73 

1.96 

1.36 

2.69 

0.88 

1.42 

78 

2.00 

1.13 

1.26 

2.91  3.00 

1.53 

0.75 

1.90 

1.59 

2.78 

1.19 

1.84 

79 

2.12 

2.92  2.80 

1.58 

0.85 

1.65 

2.04 

3.04 

1.55 

1.10 

30 

2.46 

0.63 

3.26  2.62 

1.55 

0.85 

1.57 

2.11 

3.19 

1.76 

1.17 

31 

2.21 

0.85  • 

3.23  ■ 

1  •  l>9 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.64 

1.33 

1.44 

2.22  3.16 

1.98 

1.05 

1.17 

1.97 

1.98 

1.47 

1.39 

MAX 

2.54 

2.14 

2.85 

3.27  4.33 

3.31 

1.63 

1.96 

2.64 

3.23 

2.77 

2.83 

MIN 

0.49 

0.59 

0.56 

0.64  2.43 

1.05 

0.60 

0.42 

1.28 

1.12 

0.24 

0.75 

DAYS 

30 

26 

30 

30  30 

23 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  348 
TK  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.74. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.57  AT  6:00  P.M.  ON  MAY  23. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  MINUS  0.05  OH  FEB  15. 


2M 


DAILY  STAGE  FOI  1991 
TICKFAU  RIVER  NEAR  SPRINGFIELD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-22-36.  LONG.  90-33-02.  HIGNUAY  22  BRIDGE,  3.7  NILES  SOUTH  OF 
SPRINGFIELD.  (STA.  8i30006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NAY  22,  19A7,  TO  DATE. 

EXTREMES.  NI6HEST,  6.46  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  OCT.  29,  1965.  LOUEST,  MINUS  1.43  FEET  OH 
DEC.  19,  1954. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  2ER0 

IS  AT 

HGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.67 

2.25 

2.42 

1.14 

3.84 

2.69 

1.90 

1.85 

2.45 

2.64 

3.15 

2.25 

2 

1.65 

2.18 

2.48 

1.01 

3.47 

2.40 

1.99 

1.75 

2.55 

2.72 

2.25 

2.30 

3 

1.65 

1.92 

2.34 

1.59 

3.35 

1.96 

1.77 

1.67 

2.69 

2.69 

2.17 

1.93 

4 

1.71 

1.77 

1.55 

2.06 

3.27 

1.70 

1.54 

1.45 

2.86 

2.57 

1.71 

1.09 

5 

1.76 

2.59 

1.13 

2.13 

3.38 

1.47 

1.45 

1.20 

2.97 

2.49 

2.05 

1.15 

6 

2.22 

2.46 

1.23 

2.17 

2.93 

1.53 

1.40 

1.26 

2.96 

2.00 

2.13 

1.36 

7 

2.20 

2.15 

0.91 

2.20 

2.69 

2.55 

1.71 

1.32 

2.82 

2.43 

2.07 

1.40 

8 

1.60 

1.72 

1.21 

2.44 

3.52 

2.94 

2.08 

1.49 

2.40 

2.31 

1.76 

1.47 

9 

1.66 

1.45 

1.70 

2.42 

3.76 

3.25 

1.78 

1.59 

2.30 

2.36 

1.35 

1.47 

10 

2.27 

1.25 

1.37 

2.02 

3.95 

3.70 

1.55 

1.35 

2.76 

2.24 

1.25 

1.42 

11 

2.92 

1.14 

1.08 

2.43 

3.87 

3.73 

1.39 

1.08 

2.80 

1.86 

1.05 

1.62 

12 

2.41 

1.21 

1.30 

2.83 

3.86 

3.44 

1.28 

0.83 

2.54 

1.65 

1.18 

1.81 

13 

1.99 

1.28 

1.51 

2.84 

3.70 

3.14 

1.20 

1.00 

2.25 

1.55 

1.32 

1.74 

14 

1.88 

1.15 

1.12 

3.00 

3.48 

2.94 

1.02 

1.U 

2.04 

1.76 

1.64 

1.67 

15 

2.19 

0.15 

1.30 

3.37 

3.29 

2.82 

1.25 

1.47 

1.99 

1.65 

2.01 

1.17 

16 

1.97 

-0.18 

2.11 

3.05 

3.01 

2.60 

1.10 

1.65 

2.01 

1.75 

2.13 

1.58 

17 

1.70 

0.93 

3.12 

2.97 

2.86 

2.26 

1.43 

1.60 

1.91 

1.68 

2.29 

1.62 

18 

1.54 

1.21 

3.21 

3.02 

2.94 

1.93 

1.50 

1.41 

1.87 

1.55 

2.51 

1.49 

19 

2.48 

1.73 

2.59 

3.10 

3.34 

1.60 

1.43 

1.18 

2.0? 

1.66 

2.77 

1.59 

20 

2.20 

1.70 

2.32 

2.95 

3.33 

1.58 

1.35 

1.13 

2.01 

1.57 

2.85 

2.62 

21 

1.38 

1.86 

2.29 

2.53 

3.81 

1.28 

1.50 

1.37 

2.15 

1.87 

2.49 

3.29 

22 

0.80 

2.39 

2.43 

2.35 

4.43 

1.35 

1.69 

1.38 

2.31 

2.22 

2.17 

2.85 

23 

1.10 

1.61 

2.25 

2.28 

4.59 

1.34 

1.58 

1.40 

2.57 

2.54 

2.05 

2.51 

24 

1.75 

1.70 

1.97 

2.20 

4.74 

1.48 

1.40 

1.70 

2.40 

2.75 

1.00 

1.96 

25 

2.46 

1.87 

1.82 

2.75 

4.24 

1.49 

1.26 

1.94 

1.80 

2.98 

0.70 

1.50 

26 

2.39 

1.60 

1.93 

3.31 

4.09 

1.50 

1.22 

2.00 

1.70 

3.05 

0.81 

1.46 

27 

2.22 

1.51 

2.13 

3.67 

3.76 

1.67 

1.15 

2.29 

1.72 

3.06 

1.23 

1.76 

28 

2.44 

1.55 

1.69 

3.31 

3.37 

1.85 

1.13 

2.27 

1.98 

3.15 

1.59 

2.27 

29 

2.49 

1.83 

3.37 

3.20 

1.95 

1.29 

2.05 

2.43 

3.42 

1.96 

1.53 

30 

2.88 

0.90 

3.63 

3.04 

1.92 

1.27 

1.99 

2.45 

3.55 

2.19 

1.55 

31 

2.52 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  REAOIHGS  IH  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.00 

1.58 

1.82 

2.60 

3.55 

2.20 

1.46 

1.56 

2.32 

2.37 

1.86 

1.77 

MAX 

2.92 

2.59 

3.21 

3.67 

4.74 

3.73 

2.08 

2.29 

2.97 

3.60 

3.15 

3.29 

NIH 

0.80 

-0.18 

0.90 

1.01 

2.69 

1.28 

1.02 

0.83 

1.70 

1.55 

0.70 

1.09 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  2.09 
HIGHEST  STAGE  UAS  4.97  AT  8:00  P.M.  ON  NAY 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.34  ON  FEB  16 
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MILt  STAGE  FOB  1991 
PCHCNATOULA  CMEK  AT  MAMNOHD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-30-24,  LONG.  90-26-50.  OH  U.  S.  NIGNUAT  190  MIDGE.  <$TA.  8532506.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECONOER  AMO  HIRE  UEIGMT. 

RECONOS  AVAILAOLE.  APR.  15,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  39.11  FEET  OH  APR.  21,  1977.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  7,  1957,  AND  LATER 
OATES. 

OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

F 

23.62  F 

19.91 

F 

19.93 

2 

F 

19.86 

H 

26.88 

F 

20.10 

3 

F 

23.55 

F 

19.90 

4 

F 

20.07  F 

20.67 

H 

25.34 

F 

19.97 

F 

19.88 

5 

N 

29.62 

F 

19.84 

6 

7 

H 

26.98 

F 

19.81 

8 

F 

19.93 

H 

28.02 

M 

24.72 

9 

F 

19.95  H 

28.94 

10 

F 

23.55 

H 

26.15  F 

19.89 

F 

19.84 

F 

20.00 

11 

H 

24.38 

12 

F 

19.92 

F 

19.81 

13 

F 

19.90 

F 

20.22 

14 

H 

25.29 

F 

19.79 

15 

F 

20.56 

F 

23.52 

F 

19.97 

F 

19.94 

16 

F 

20.60 

F 

19.79 

F 

19.85 

17 

H 

26.00 

18 

F 

20.66  H 

26.11 

19 

F 

19.86 

F 

19.80 

20 

F 

20.28 

F 

19.82 

21 

F 

23.55 

22 

F 

19.91  H 

27.04 

23 

F 

21.28 

F 

19.94 

24 

F 

20.48  F 

20.22 

F 

19.85 

25 

F 

19.92  H 

25.18 

F 

20.00 

26 

F 

20.02 

F 

19.81 

27 

28 

F 

20.43 

F 

20.21 

F 

F 

F 

20.05 

31 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

21.23 

22.87 

22.17 

22.97 

24.17 

21.57 

21.95 

19.82 

19.89 

19.93 

19.87 

19.92 

MAX 

24.38 

29.62 

26.88 

26.19 

28.94 

26.00 

26.98 

19.84 

19.97 

20.05 

20.00 

20.10 

MIN 

19.86 

19.86 

19.92 

19.91 

20.21 

19.89 

19.91 

19.81 

19.79 

19.81 

19.79 

19.82 

DAYS 

7 

7 

7 

10 

7 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

5 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  69 
F^NOT  AT  STATED  TIME  H°PEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  21.72. 

HIGHEST  STAGE  UAS  29.62  AT  11:30  A.M.  ON  FEB  5. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  19.79  OH  SEP  16  AND  LATER  DATE(S). 


iRoiS 


DAILY  STAfiC  FOt  19D1 
MMCNATOULA  CAEEK  NCAA  PONCHATCULA,  LA. 

'■“MiolATOULA’  “»>«-  "«LES  HOATHyEST  Of 

CAGE.  AUTOMATIC  AECOAOER  AND  WIRE  ICIGNT. 

RECORDS  AVAILAGLE.  APR.  1,  1948.  TO  DATE. 

EXTROCS.  HIGHEST,  17.37  FEET  OH  JUNE  7,  1950.  LOWEST.  MINUS  0.93  FOOT  OH  JUNE  27.  1977. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1963  ADJ.) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

0.93 

1.63 

1.54 

0.50 

3.19 

1.94 

1.12 

1.01 

1.69 

1.84 

2.51  H 

1.90 

0.92 

1.50 

0.26 

2.73 

1.67 

1.26  H 

1.39  H 

2.48 

1.97 

1.62  F 

1.53 

0.96 

1.25 

0.71 

2.56 

1.20 

1.02  H 

1.30  F 

2.17 

1.96 

0.90 

1.08  F 

1.33 

1.21  H 

8.70 

1.00  H 

1.40  H 

1.10  F 

2.09 

1.86  F 

0.99 

1.02 

0.75 

1.27 

2.90 

0.78  H 

1.60  F 

0.43 

2.24 

1.79 

1.25 

2.02 

0.68 

1.31 

2.28 

0.80  H 

2.09  H 

0.93  H 

5.14 

1.18 

1.32 

1  .$4 

0.56 

1.42 

1.92 

1.78  H 

10.52  H 

1.03 

2.12 

1.62 

1.25 

0.81 

0.56 

1.62  H 

10.60 

2.17 

5.07  F 

0.73 

1.69 

1.40 

0.87 

0.90 

0.97 

1.62  H 

11.22 

2.49 

2.31  H 

1.14 

1.52 

2.90 

0.82 

1.30 

8.11 

2.84  F 

1.36  H 

0.96 

1.97 

F 

0.96 

5.69 

0.50 

1.58 

3.69  H 

3.48 

1.99 

0.80 

2.05 

0.49 

2.00 

2.99  H 

4.22 

f 

0.21 

y.Ti  F 

1.48 

0l99 

1.29  F 

0.83 

0.91 

2.01 

2.71 

2.49 

1.45  F 

o.n 

0.^ 

f.05 

0.47 

2.21 

2.52 

2.28 

1.22  H 

1.96  F 

0.94 

1.05 

1.57 

0.50  H 

8.00 

2.42 

2.13  F 

0.55 

1.20 

0.95 

1.20  F 

0.62 

1.22 

1.41 

2.41 

2.23  H 

2.92 

1.23 

0.91 

1.29  F 

0.78 

0.80 

H 

4,44 

2.22 

2.10  H 

4.52  H 

0.96 

1.12 

0.88 

1.44 

0.71 

2.70  H 

9.19  H 

5.09 

2.46  H 

1.01 

1.05 

0.77 

l.tt 

2.20  F 

0.97 

1.89 

3.00 

2.72 

1.22  H 

0.89 

1.18 

0.84 

1.90 

1.53  H 

3.40 

1.54 

2.30 

2.55  F 

1.17  H 

0.81  F 

0.61 

1.21 

0.79  H 

2.91 

0.70 

1.62 

1.50 

1.81 

3.39  H 

2.41  H 

1.00  F 

0.73 

1.35 

1.07  H 

2.33 

0.23  H 

10.10 

1.64 

1.57 

3.60  H 

3.11 

0.65  F 

0.73 

1.54 

1.41 

1.30 

0.19 

1.75 

1.43 

1.71  H 

4.30 

1.39 

F 

0.73 

1.84  F 

1.81 

1.22 

0.91 

1.19 

1.44 

3.99 

1.01  H 

1.05 

0.90 

1.96  F 

0.67  F 

1.17 

0.92 

1.03  H 

5.70 

3.48 

0.83 

0.74 

1.14 

2.18  F 

0.26  F 

0.77 

0.73 

1.12 

2.80 

3.50 

0.78  F 

0.74 

1.20 

2.24 

0.57 

1.33 

3.08 

3.02  H 

2.52 

1.41 

2.23  F 

0.40 

1.70 

0.56 

0.87 

2.59 

2.65 

1.32  H 

1.44 

1.50 

2.31 

0.71 

1.70  • 

. H 

2.49  H 

6.72 

2.45 

1.20  F 

0.50 

1.22 

2.62 

1.11 

4.20  * 

4.11 

2.30 

1.12 

H 

3.63 

1.61  H 

3.04 

1.32 

2.54  • 

•  * 

2.18  -■ 

0.72  H 

2.10  -- 

2.82  -- 

. F 

0.82 

TW  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.57 

1.86 

1.29 

2.59 

3.81 

1.97 

1.69 

1.14 

1.78 

1.67 

1.33 

1.03 

MAX 

5.69 

10.10 

4.64 

9.19 

11.22 

4.52 

10.52 

3.63 

5.14 

3.04 

2.91 

1.90 

MIN 

0.19 

0.56 

0,47 

0.26 

1.92 

0.78 

0.50 

0.21 

1.05 

0.72 

0.26 

0.62 

DAYS 

27 

15 

27 

30 

31 

30 

23 

23 

24 

28 

23 

12 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  293 
F>NOT  AT  STATED  TIME  H=PEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.90. 
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OARV  STA6E  H»  1991 

YELLOU  IMTE»  IKCR  CAMl.  MCA*  IIMWOIB,  U. 

LOCATION.  LAT,  30-30-19,  LONG.  90-30-25.  OH  U.S.  MIGNIMY  190  MIDGE.  <STA.  8540006.) 

GAGE.  AUTOMTIC  RECCNDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1960  GAGE  NAS  500  FEET  UPSTREAM. 

RECORDS  AVAILASLE.  APR.  9,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  36.99  FEET  ON  SEP.  27.  1964.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  ON  FEB.  12,  1955,  AND  LATER 
DATES. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

MU 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

19.69 

H 

23.54  F 

18.80 

20.12 

f 

18.79 

2 

F 

18.80 

19.41 

H 

24.20 

F 

19.61 

F 

18.64 

3 

22.00 

F 

18.98 

4 

F 

19.15 

20.00 

H 

23.20 

F 

18.70 

F 

18.46 

5 

H 

27.05 

19.59 

20.25 

N 

20.18  F 

18.66 

6 

H 

19.10 

21.49 

F 

19.40 

F 

19.61 

7 

20.15 

H 

25.45 

F 

18.48 

8 

F 

18.96 

19.79 

H 

26.38 

21.89 

9 

F 

19.60 

F 

18.81  H 

27.12 

19.97 

10 

20.56 

H 

25.64 

F 

18.86 

F 

18.60 

F 

18.67 

11 

H 

24.15 

21.60 

19.40 

17 

20.47 

F 

18.87 

19.94 

F 

19.40 

F 

18.67 

13 

19.90 

F 

19.10 

F 

19.48 

H 

20.40 

18.47 

14 

19.78 

F 

19.58 

19.52 

F 

15 

F 

19.77 

H 

23.02 

F 

18.80 

F 

18.57 

16 

F 

19.44 

19.55 

F 

18.50 

F 

18.48 

17 

H 

24.70 

18 

F 

19.75  H 

24.47  H 

22.08 

20.54  H 

20.90 

19 

F 

19.02 

19.39 

20.52 

20.01 

H 

20.23 

F 

18.48 

20 

H 

21.40 

19.23 

19.60  F 

19.56 

F 

18.64 

H 

20.99 

21 

20.42 

H 

20.60 

H 

20.61 

22 

F 

19.02 

H 

25.82 

19.73 

H 

20.70 

23 

F 

19.21 

20.51 

H 

19.94  F 

19.42 

19.80  H 

20.07 

F 

18.67 

24 

H 

23.17 

19.89 

F 

19.33  F 

19.32 

F 

18.54 

25 

20.75 

19.64 

F 

18.86  H 

24.61  H 

20.89 

F 

18.49 

26 

19.78 

f 

19.21 

20.69 

20.13 

F 

19.61 

F 

18.56 

27 

19.48 

20.22 

19.99 

H 

22.82 

28 

19.70 

H 

F 

20.10  F 

19.58  F 

19.43 

F 

18.75 

18.48  F 

18.77 

31 

20.S4 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.28 

20.67 

20.41 

21.06 

21.25 

20.28 

20.34 

18.63 

18.57 

18.62 

18.98 

18.56 

MAX 

24.15 

27.05 

24.20 

24.61 

27.12 

24.70 

25.45 

18.67 

18.70 

18.77 

20.99 

18.67 

MIN 

18.80 

19.02 

18.86 

18.80 

19.42 

18.86 

18.75 

18.56 

18.48 

18.48 

18.46 

18.45 

DAYS 

19 

17 

12 

15 

20 

16 

11 

4 

4 

4 

5 

5 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  132 
F>NOT  AT  STATED  TIME  H^PEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  20.32. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  IMS  27.12  AT  5:30  P.M.  ON  HAY  9. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  18.45  OH  DEC  31. 
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DAILY  STAGE  KK  1991 
PASS  MAHCHAC  NCAA  PONCHATOUU.  LA. 

GAGE.  AUTOMATIC  AECQAO  AND  STAFF. 

RECOAOS  AVAILABLE.  JULY  11,  1955  TO  DATE. 

"1961*^'  «  NUAAICANC)  oh  OCT.  30,  1985.  LOMCST,  MINUS  2.00  FEET  OH 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  MGVD  (1983  ADJ.) 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  1.*9  0.99  1.26  1.99  2.7*  1.59 
MAX  2.50  1.90  2.63  3.13  *.01  3.07 
MIN  0.30  -0.52  0.33  0.*0  2.08  0.72 
days  31  28  31  30  31  30 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.53. 

HIGHEST  STAGE  WAS  *.*0  AT  7:00  P.M.  ON  MAY  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  HIHUS  0.86  OH  FEB  16. 


«iSiSSi8  85888 
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MliT  STAfiC  FOa  1991 
MTOU  ■ONFOUCA  AT  SLIDELL,  LA. 

LOCATION.  UT.  30-16-18,  LONG.  89-47-39.  ANOUT  30  FEET  UPSTKEAM  FROM  MieMMAT  433  MIOSE. 

(STA.  8S54003.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILA8LE.  AUG.  17,  1962,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.8  FEET  (CAUSED  RY  NURRICANE)  OH  AUG.  18,  1969.  LOUEST,  MINUS  0.6  FOOT  OH 
FEB.  15,  1963. 


DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

HGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.8 

1.0 

1.4 

0.8 

1.3 

1.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.0 

2.7 

1.0 

? 

0.8 

1.0 

1.5 

1.0 

1.2 

1.3 

1.4 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.2 

3 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.7 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.3 

4 

1.0 

1.1 

0.6 

1.0 

1.0 

1.7 

3.6 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.3 

5 

1.0 

1.1 

0.0 

0.8 

1.2 

1.5 

5.4 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

1.2 

6 

1.0 

1.2 

0.6 

0.8 

1.2 

1.8 

3.2 

1.0 

0.8 

0.8 

0.8 

1.2 

7 

1.0 

1.2 

0.5 

1.0 

1.3 

1.8 

3.6 

0.8 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

8 

1.2 

1.0 

0.5 

1.2 

2.0 

2.0 

2.7 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

9 

1.2 

1.0 

0.5 

1.2 

2.3 

2.7 

2.7 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

10 

1.3 

1.0 

0.5 

1.0 

2.3 

2.7 

2.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

11 

1.3 

1.0 

0.5 

1.0 

1.7 

2.7 

2.5 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

12 

1.2 

0.8 

0.8 

1.0 

1.3 

2.5 

2.0 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

13 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

1.3 

2.5 

2.0 

1.0 

0.5 

1.0 

0.8 

0.8 

14 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

2.0 

2.6 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

0.8 

15 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

1.0 

0.8 

1.0 

0.5 

1.0 

16 

1.2 

0.8 

1.2 

1.0 

1.2 

2.0 

2.5 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

17 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

1.9 

2.0 

0.6 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

18 

1.2 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

1.9 

2.0 

0.6 

1.0 

1.0 

1.2 

0.8 

19 

1.2 

1.0 

1.2 

1.2 

1.5 

1.5 

1.7 

0.6 

1.3 

1.0 

1.2 

0.8 

20 

0.8 

1.2 

1.2 

1.0 

2.0 

1.5 

1.7 

0.8 

1.3 

1.5 

1.2 

1.0 

71 

0.5 

1.2 

1.2 

1.0 

2.5 

1.7 

1.5 

0.8 

1.2 

1.7 

1.5 

1.0 

22 

0.0 

1.3 

1.0 

1.0 

3.0 

1.7 

1.5 

1.0 

1.0 

1.7 

1.5 

1.0 

23 

0.8 

1.2 

1.0 

1.2 

3.7 

1.7 

1.3 

1.0 

1.0 

2.0 

1.0 

0.8 

24 

1.3 

1.0 

1.0 

1.2 

3.6 

1.5 

1.3 

1.0 

0.6 

1.7 

1.0 

1.0 

25 

1.3 

1.0 

1.0 

1.3 

3.4 

1.5 

1.0 

1.0 

0.6 

1.7 

1.0 

1.0 

76 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

3.0 

1.3 

1.0 

1.0 

0.8 

2.7 

1.0 

1.0 

77 

1.3 

0.8 

0.8 

1.0 

2.5 

1.3 

1.0 

1.0 

0.8 

2,7 

0.8 

0.8 

78 

1.2 

0.8 

0.5 

1.2 

2.5 

1.3 

0.8 

0.8 

1.0 

2.7 

0.8 

0.8 

29 

1.2  -- 

0.5 

1.2 

2.0 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

2.9 

1.0 

1.0 

30 

1.3  -- 

0.8 

1.3 

1.8 

1.0 

0.8 

0.5 

1.0 

2.9 

1.0 

1.0 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.0 

1.0 

0.9 

1.1 

1.9 

1.8 

1.9 

0.8 

0.9 

*1  .4 

1.0 

1.0 

MAX 

1.3 

1.3 

1.5 

1.3 

3.7 

2.7 

3.6 

1.0 

1.3 

2.9 

2.7 

1.3 

HIM 

0.0 

0.8 

0.0 

0.8 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 

0.5 

0.8 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  (V  OATS  FOR  THE  YEAR  MS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  MS  1.2. 


HIGHEST  STAGE  MS  3.7  ON  NAY  23. 


LOUEST  STAGE  MS  0.0  OH  JAM  22  ANO  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOI  1991 
LAKE  PONTCHAKTRAIN  AT  FRENIEA.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-06-22.  LONG.  90-2S-17.  GAGE  INTAKE  AND  STAFF  ON  STRUCTURE  1,200  FEET  OFF  SNORE 
FROM  SERVICE  ROAO,  REMOTE  RECORDER  ON  SHORE.  (STA.8SS$006. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  WITH  lUMLER  EQUIPMENT  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD.  PRIOR  TO  1957,  GAGE  ZERO 
UAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10.08  FEET,  H.S.L. 

RECORDS  AVAILAfLE.  SEP.  1931  TO  SEP.  1965,  AND  JAM.  1969  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.09  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  ST  HURRICANE  OF  SEP.  10,  1965.  LOWEST,  MINUS 
2.71  FEET  ON  JAN.  28,  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  HGM>. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0.08 

2.09 

0.64 

0.79 

2.02 

2.19 

1.38 

1.26 

2 

-0.13 

1.62 

0.73 

0.83 

1.96 

2.09 

0.98 

1.16 

3 

0.20 

1.51 

0.48 

0.56 

0.83 

2.19 

1.78 

1.48 

1.03 

4 

0.79 

1.61 

0.61 

0.58 

2.28 

1.70 

1.41 

0.57 

5 

-0.47 

0.86 

1.42 

0.49 

0.40 

0.36 

2.10 

1.50 

1.71 

0.58 

6 

-0.33 

0.78 

1.12 

1.13 

0.41 

0.33 

1.95 

1.80 

1.48 

0.67 

7 

-0.30 

0.90 

1.53 

2.77 

0.69 

0.38 

1.60 

1.92 

1.45 

0.77 

8 

0.30 

1.13 

2.13 

2.71 

0.78 

0.35 

1.21 

1.72 

1.42 

0.67 

9 

1.07 

2.17 

2.84 

0.46 

0.34 

1.48 

1.67 

1.33 

0.68 

10 

1.20 

2.20 

2.96 

0.20 

0.01 

2.09 

1.49 

0.91 

0.81 

11 

1.48 

1.91 

2.64 

0.00 

-0.03 

2.10 

1.19 

0.60 

0.88 

12 

0.00 

1.72 

1.58 

2.22 

-0.04 

-0.09 

1.89 

0.98 

0.65 

0.96 

13 

-0.17 

1.85 

1.39 

1.90 

-0.17 

0.14 

1.56 

0.96 

0.70 

0.88 

U 

0.32 

1.96 

1.26 

1.80 

-0.29 

0.71 

1.46 

1.09 

1.01 

0.58 

IS 

0.72 

2.21 

1.12 

1.66 

-0.24 

0.78 

1.41 

1.03 

1.31 

1.20 

16 

1.41 

1.58 

1.22 

1.53 

0.01 

1.02 

1.42 

1.30 

1.28 

0.79 

17 

2.64 

1.41 

1.39 

1.28 

0.50 

0.94 

1.25 

1.02 

1.32 

0.41 

18 

1.97 

1.27 

1.53 

1.10 

0.74 

0.62 

1.27 

0.83 

1.46 

0.35 

19 

1.03 

1.40 

1.94 

1.05 

0.46 

0.51 

1.51 

0.90 

1.80 

1.15 

20 

0.82 

1.55 

2.16 

0.87 

O.U 

0.66 

1.54 

0.91 

2.12 

2.35 

21 

0.89 

0.93 

3.57 

0.64 

0.69 

0.53 

1.42 

1.07 

1.47 

2.61 

22 

0.89 

0.83 

3.82 

0.74 

0.68 

0.49 

1.63 

1.39 

1.27 

1.86 

23 

0.89 

0.95 

3.71 

0.73 

0.49 

0.74 

1.60 

1.81 

1.13 

1.55 

24 

0.69 

1.17 

3.18 

0.82 

0.25 

0.88 

1.48 

2.08 

0.21 

1.08 

25 

1.20 

0.62 

2.17 

2.82 

0.32 

0.11 

1.20 

1.04 

2.35 

0.12 

0.89 

26 

0.68 

1.99 

2.39 

0.28 

•0.02 

0.99 

1.07 

2.48 

0.35 

0.68 

27 

0.92 

2.38 

1.93 

0.47 

-0.10 

1.27 

1.33 

2.50 

0.76 

1.11 

28 

0.73 

1.87 

1.57 

0.58 

0.00 

1.22 

1.51 

2.53 

0.90 

1.07 

29 

1.74 

1.56 

0.65 

0.11 

1.37 

1.99 

2.91 

1.13 

0.42 

30 

.  0.02 

2.96 

1.44 

0.66 

0.20 

1.36 

1.98 

3.11 

1.24 

0.50 

31 

0.59 

0.63 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.75 

0.63 

1.34 

1.94 

1.31 

0.32 

0.70 

1.64 

1.71 

1.15 

0.97 

MAX 

1.20 

2.64 

2.96 

3.82 

2.96 

0.78 

1.66 

2.28 

3.11 

2.12 

2.61 

MIN 

0.30 

-0.47 

-0.13 

1.12 

0.28 

-0.29 

-0.09 

1.04 

0.83 

0.12 

0.35 

DATS 

2 

0  23 

30 

31 

27 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  297 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.18. 

HIGHEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 
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Mlir  STAGE  FOR  1991 
LAKE  POMTCHARTMIN  AT  HAHDEVILLE,  LA. 

LOCATION.  UT.  30-21-31,  LONG.  90-05-45.  ON  SOUTH  BOUND  LANE  OF  LAKE  PONTCHARTRAIN  CAUSEWAY 
•RIDGE,  0.5  NILE  FROH  NORTH  PLAZA  OF  BRIDGE.  (STA.  8557506.) 

GAGE.  AUTCHATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  AUG.  2.  1957.  GAGE  WAS  LOCATED  AT  LOTTS  WHARF.  ADO  0.3  TO  DAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  26,  1931,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  7.60  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT. 

28,  1985. 

LOWEST, 

MINUS  2.25 

FEET  OH 

JAN 

.  26,  1938. 

EXTREMES  NAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGIO. 

DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.00 

1.26 

1.66  -0.31 

7.26 

0.71 

0.82 

1.80 

2.00 

1.80 

1.85 

7 

0.92 

1.05 

1.49  -0.34 

1.78 

0.82 

0.95 

1.73 

2.08 

0.89 

1.81 

3 

0.87 

0.56 

1.16  0.28 

1.78 

0.66 

0.88 

1.78 

1.75 

1.15 

1.58 

4 

0.95 

0.52 

-0.02  0.76 

1.65 

0.52 

0.66 

2.08 

1.68 

0.19 

0.72 

5 

0.97 

1.03 

-0.25  0.84 

1.89 

0.57 

0.48 

1.85 

1.59 

0.55 

0.90 

6 

1.24 

0.98 

-0.09  0.88 

1.26 

0.76 

0.44 

1.77 

1.06 

0.66 

1.19 

7 

0.54 

0.65 

-0.31  0.94 

1.44 

1.01 

0.42 

1.42 

1.42 

O.U 

1.29 

A 

0.47 

0.24 

0.01  1.29 

2.29 

0.93 

0.42 

1.10 

1.46 

0.50 

1.40 

9 

0.46 

-0.39 

0.51  1.22 

2.39 

0.58 

0.41 

1.24 

1.47 

-0.16 

1.48 

10 

1.19 

-0.46 

0.10  0.80 

2.05 

0.32 

0.14 

1.73 

1.45 

0.01 

1.36 

11 

1.94 

-0.02 

-0.06  1.35 

1.91 

0.20 

-0.02 

1.88 

1.15 

0.41 

1.53 

1? 

1.07 

0.23 

0.16  1.83 

1.66 

0.10 

-0.15 

1.69 

1.07 

0.47 

1.64 

13 

0.79 

0.46 

0.58  2.04 

1.52 

0.00 

0.10 

1.40 

0.91 

0.63 

1.60 

14 

0.70 

0.36 

-0.18  2.22 

1.38 

-0.09 

0.67 

1.31 

1.16 

1.01 

1.16 

15 

1.40 

-1.17 

0.38  2.11 

1.92 

0.16 

0.66 

1.27 

0.99 

1.31 

0.97 

16 

1.00 

-0.96 

1.06  1.60 

1.36 

0.10 

0.90 

1.24 

1.08 

1.35 

0.97 

17 

0.79 

0.04 

2.41  1.49 

1.38 

0.56 

0.87 

1.09 

0.97 

1.83 

1.00 

1A 

0.64 

0.35 

1.91  1.50 

1.59 

0.79 

0.57 

1.12 

0.80 

2.04 

0.92 

19 

1.65 

0.68 

0.99  1.53 

1.75 

0.64 

0.39 

1.10 

0.85 

2.40 

1.32 

20 

0.93 

0.31 

0.84  1.44 

2.03 

0.57 

0.31 

1.13 

0.76 

2.21 

2.71 

21 

0.05 

0.51 

0.90  1.04 

3.16 

0.72 

0.42 

1.29 

1.00 

2.03 

3.22 

2? 

-0.34 

0.83 

1.10  0.96 

0,79 

0.36 

1.45 

1.37 

1.85 

2.46 

23 

-0.07 

-0.12 

0.92  1.12 

0.61 

0.45 

1.42 

1.77 

1.80 

2.32 

24 

0.92 

0.34 

0.71  1.12 

0.45 

0.69 

1.46 

2.03 

0.69 

1,55 

25 

1.29 

0.44 

0.59  2.09 

0.42 

0,19 

0.89 

1.00 

2.29 

0.62 

1.38 

26 

1.16 

0.32 

0.73  2.69 

0.38 

0.20 

0.90 

1.05 

2.44 

0.73 

1.25 

27 

1.02 

0.47 

1.00  2.55 

0.60 

0.01 

1.18 

1.06 

2.49 

1.15 

1.38 

2A 

1.55 

0.52 

0.75  2.17 

0.68 

0.13 

1.31 

1.26 

2.53 

1.43 

1.77 

29 

1.74 

0.94  2.13 

0.66 

0.22 

1.21 

1.79 

2.80 

1.66 

1.02 

30 

2.08 

-0.06  2.87 

0.60 

0.19 

1.27 

1.84 

2.94 

1.81 

1.07 

0.65 

1 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NLAN 

0.97 

0.32 

0.64  1.41 

1.83 

0.56 

0.45 

0.65 

1.44 

1.61 

1.12 

1.48 

MAX 

2.08 

1.26 

2.41  2.87 

3.16 

0.68 

1.01 

1.44 

2.08 

2.94 

2.40 

3.22 

MIN 

-0.34 

-1.17 

-0.31  -0.34 

1.26 

0.38 

-0.09 

-0.15 

1.00 

0.76 

-0.16 

0.72 

DAYS 

31 

28 

31  30 

21 

6 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  331 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.06. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  IMS  3.75  AT  1:00  A.N.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.36  ON  FEB  15. 


2M 

DAILY  STAGE  FOA  1991 

LAKE  PONTCHAATRAIN  AT  HIOLAKE  NEAA  NEW  MLEANS,  LA. 

LOCATION.  UT.  30-11-16.  LONG.  90-07-33.  ON  SOUTH  SOUND  tSIDGE  OF  LAKE  PONTCHARTSAIN  CAUSEWAY 
ISIDGE,  11.6  NILES  NOHTH  OF  THE  SOUTH  PLAZA.  (STA.  8560006.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECONOER  AND  WIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORHATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  HINUS  10.00  FEET,  HGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  9,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.U  FEET  (CAUSED  ST  HURRICANE)  ON  OCT.  Z9,  1985.  LOWEST,  NIHUS  1.28  FEET  ON 
MAR.  6,  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  HGM). 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1957  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.75 

2.44 

2.21 

1.26 

3.55 

1.97 

1.62 

1.71 

2.46 

2.81 

2.85 

2 

1.66 

2.00 

2.47 

1.08 

3.06 

1.79 

1.70 

1.89 

2.54 

2.93 

2.75 

3 

1.66 

1.46 

2.13 

1.46 

2.99 

1.44 

1.61 

1.83 

2.43 

2.61 

2.82 

4 

1.82 

1.38 

1.13 

2.01 

3.03 

1.33 

1.47 

1.58 

2.62 

2.51 

2.68 

5 

1.71 

1.86 

0.75 

2.09 

3.00 

1.13 

1.40 

1.45 

2.66 

2.37 

2.33 

6 

1.91 

1.90 

2.08 

2.63 

1.48 

1.53 

1.36 

2.56 

2.36 

1.94 

7 

1.77 

1.59 

0.75 

2.16 

2.83 

2.23 

1.67 

1.36 

2.19 

3.01 

2.06 

8 

1.33 

1.40 

1.20 

2.41 

2.99 

2.86 

1.76 

1.34 

1.90 

2.75 

2.06 

9 

1.26 

1.09 

1.70 

2.42 

3.07 

2.60 

1.48 

1.35 

2.06 

2.56 

10 

2.03 

0.96 

1.37 

2.15 

2.80 

3.23 

1.21 

1.09 

2.48 

2.34 

11 

2.57 

0.99 

1.06 

2.42 

2.60 

3.12 

1.06 

0.95 

2.59 

1.98 

12 

1.93 

1.13 

1.20 

2.97 

2.34 

2.73 

1.00 

0.80 

2.45 

1.85 

13 

1.77 

1.16 

1.57 

3.14 

2.22 

2.42 

0.93 

0.93 

2.19 

1.77 

14 

1.48 

1.05 

1.39 

3.19 

2.11 

2.25 

0.85 

1.55 

2.04 

1.95 

15 

1.94 

0.11 

1.63 

3.33 

2.24 

2.19 

0.92 

1.58 

2.04 

1.82 

16 

1.77 

0.28 

2.16 

2.91 

2.02 

2.06 

1.00 

1.78 

1.88 

2.02 

17 

1.63 

0.57 

3.19 

2.75 

2.04 

1.79 

1.40 

1.75 

1.88 

1.86 

18 

1.49 

0.98 

3.29 

2.67 

2.30 

1.57 

1.65 

1.44 

1.91 

1.71 

19 

2.57 

1.27 

2.29 

2.74 

2.44 

1.56 

1.45 

1.30 

2.02 

1.70 

20 

1.73 

1.38 

2.10 

2.77 

2.78 

1.35 

1.44 

1.25 

2.05 

1.56 

21 

0.56 

1.17 

2.16 

2.31 

3.96 

1.10 

1.64 

1.33 

2.07 

1.78 

22 

0.71 

1.33 

2.23 

2.16 

4.29 

1.23 

1.67 

1.28 

2.27 

2.11 

23 

0.71 

1.13 

2.17 

2.36 

4.56 

1.14 

1.50 

1.42 

2.25 

2.52 

24 

1.75 

1.39 

1.93 

2.43 

3.91 

1.32 

1.34 

1.66 

2.38 

2.77 

25 

2.23 

1.53 

1.85 

2.87 

3.30 

1.31 

1.10 

1.90 

2.08 

3.01 

26 

2.11 

1.55 

1.96 

3.44 

3.24 

1.28 

1.09 

1.79 

2.00 

3.14 

27 

1.86 

1.54 

2.22 

3.71 

2.82 

1.45 

0.96 

2.20 

2.12 

3.16 

28 

2.37 

1.63 

1.95 

3.23 

2.43 

1.53 

1.07 

1.99 

2.26 

3.22 

29 

2.32 

2.01 

3.02 

2.42 

1.57 

1.15 

2.06 

2.81 

3.51 

30 

2.91 

1.38 

3.87 

2.28 

1.56 

1.18 

2.13 

2.74 

3.70 

31 

2.37 

1.72 

2.19 

1.56 

2.31 

3.37 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.80 

1.30 

1.84 

2.58 

2.85 

1.82 

1.34 

1.56 

2.26 

2.48 

2.44 

MAX 

2.91 

2.44 

3.29 

3.87 

4.56 

3.23 

1.76 

2.31 

2.81 

3.70 

2.85 

MIN 

0.56 

0.11 

0.75 

1.08 

2.02 

1.10 

0.85 

0.80 

1.88 

1.56 

1.94 

DAYS 

31 

28 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

8 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  311 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.00. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.69  AT  6:00  P.N.  ON  NAY  22. 
LOUEST  STAGE  HAS  MINUS  0.32  ON  FEB  16. 


DAILY  STAGE  FCt  1991 
LAa  PCNTCNAIITRAlll  AT  WEST  END,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-01-18.  LONG.  90-06-57.  TNIKTY  FEET  EAST  OF  MUNICIPAL  YACHT  ■UILOING  IN  WEST  END 
HARWM.  (STA.  8562506.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOMDEt  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  DEC.  1.  1946.  GAGE  UAS  LOCATED  110  FEET  UEST  OF  SOUTHERN  YACHT  CLUB. 
SUBTRACT  0.1  FOOT  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WNS  MINUS  10.00  FEET, 
N6VD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1931,  TO  NOV.  30,  1946,  AND  MAR.  9,  1949,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.11  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.20  FEET  OH 
JAN.  26  AND  27,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  HGVD. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1985  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.19 

1.63 

1.37 

0.26 

2.41 

1.31 

1.01 

1.13 

1.82 

2.18 

2.45 

1.39 

2 

1.17 

1.33 

1.65 

0.08 

1.90 

1.10 

1.08 

1.23 

1.86 

2.22 

1.19 

1.30 

3 

1.45 

0.81 

1.54 

0.41 

1.82 

0.78 

0.98 

1.18 

1.97 

1.90 

1.66 

1.35 

4 

1.48 

0.73 

0.35 

0.95 

1.80 

0.70 

0.85 

0.93 

2.18 

1.80 

1.31 

0.72 

5 

1.23 

1.26 

-0.18 

1.15 

1.69 

0.48 

0.76 

0.81 

1.99 

1.69 

1.44 

0.54 

6 

1.46 

1.26 

0.02 

1.12 

1.64 

0.81 

0.72 

0.68 

1.93 

1.66 

1.42 

0.73 

7 

1.25 

1.05 

-0.04 

1.16 

1.77 

2.05 

1.05 

0.69 

1.57 

1.55 

0.82 

8 

0.89 

0.79 

0.53 

1.36 

2.29 

2.31 

1.16 

0.66 

1.22 

1.68 

1.78 

0.95 

9 

0.91 

0.42 

0.87 

1.38 

2.63 

2.34 

0.85 

0.65 

1.41 

1.69 

1.03 

0.99 

10 

1.53 

0.32 

0.58 

1.23 

2.31 

2.58 

0.59 

0.40 

1.91 

1.59 

0.81 

0.93 

11 

2.02 

0.35 

0.18 

1.58 

2.09 

2.38 

0.47 

0.26 

2.17 

1.28 

0.61 

1.12 

12 

1.57 

0.46 

0.35 

1.95 

1.82 

2.03 

0.39 

0.09 

2.02 

1.16 

0.73 

1.18 

13 

1.14 

0.48 

0.74 

2.07 

1.71 

1.71 

0.31 

0.33 

1.78 

1.12 

0.75 

1.16 

14 

1.01 

0.55 

0.58 

2.14 

1.56 

1.55 

0.22 

0.89 

1.61 

1.30 

1.08 

0.96 

15 

1.32 

0.13 

0.74 

2.27 

1.74 

1.46 

0.30 

0.84 

1.57 

1.22 

1.40 

0.97 

16 

1.38 

-0.70 

1.29 

1.90 

1.46 

1.36 

0.36 

1.08 

1.57 

1.32 

1.41 

0.81 

17 

1.09 

0.19 

2.55 

1.75 

1.49 

1.09 

0.78 

1.00 

1.42 

1.13 

1.40 

0.59 

18 

0.99 

0.46 

2.30 

1.60 

1.68 

0.87 

0.97 

0.72 

1.43 

0.96 

1.67 

0.59 

19 

2.10 

0.60 

1.26 

1.73 

1.81 

0.89 

0.75 

0.59 

1.59 

1.05 

1.93 

0.98 

20 

1.16 

1.13 

1.04 

1.83 

2.23 

0.72 

0.77 

0.55 

1.58 

1.00 

2.19 

2.27 

21 

0.73 

0.78 

1.11 

1.32 

3.42 

0.48 

0.97 

0.60 

1.55 

1.20 

1.66 

2.78 

2? 

0.05 

0.97 

1.06 

1.09 

3.75 

0.60 

0.96 

0.57 

1.70 

1.52 

1.45 

2.06 

23 

0.15 

0.35 

1.17 

1.37 

4.00 

0.56 

0.84 

0.72 

1.67 

1.93 

1.32 

1.83 

24 

1.32 

0.50 

0.96 

1.41 

3.32 

0.67 

0.67 

0.96 

1.60 

2.18 

0.43 

1.37 

25 

1.59 

0.70 

0.83 

1.93 

2.68 

0.70 

0.48 

1.17 

1.45 

2.47 

0.15 

1.10 

76 

1.48 

0.74 

0.94 

2.16 

2.58 

0.64 

0.45 

1.03 

1.22 

2.59 

0.29 

0.89 

27 

1.26 

0.67 

1.10 

2.67 

2.16 

0.84 

0.33 

1.48 

1.31 

2.57 

0.69 

1.19 

28 

1.76 

0.81 

0.93 

2.08 

1.76 

0.89 

0.40 

1.18 

1.42 

2.63 

0.99 

1.42 

79 

1.81 

1.52 

1.93 

1.75 

0.99 

0.51 

1.32 

2.00 

2.90 

1.20 

0.76 

30 

2.32 

0.38 

3.18 

1.60 

0.99 

0.63 

1.42 

2.00 

3.13 

1.33 

0.73 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.31 

0.67 

0.91 

1.57 

2.14 

1.20 

0.70 

0.86 

1.68 

1.80 

1.24 

1.14 

MAX 

2.32 

1.63 

2.55 

3.18 

4.00 

2.58 

1.16 

1.57 

2.18 

3.13 

2.45 

2.78 

MIN 

0.05 

-0.70 

-0.18 

0.08 

1.46 

0.48 

0.22 

0.09 

1.22 

0.96 

0.15 

0.54 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.27. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.04  AT  1:00  A.M.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  0.95  ON  FEB  IS. 
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OAILY  STAGE  FOK  1991 

LAKE  PONTCMARTRAIN  (IRISH  MTOU)  HEAR  SOUTH  SHORE,  U. 

LOCATION.  UT.  30-08-A6,  LONG.  89-51-41.  OH  EAST  RANK  800  FEET  NORTHEAST  OF  U.  S.  HIGHHAY  11 
MIDGE  AT  LITTLE  IRISH  RAYOU.  ( STA. 8567503. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  APR.  17,  1963,  GAGE  HAS  LOCATED  ON  SOUTH  ORAUMIDGE.  SURTRACT  0.1 
FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1976  GAGE  URO  HAS  MINUS  10.00  FEET.  NGVD. 

RECORDS  AVAILA8LE.  HAY  3,  1949,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.16  FEET  (CAUSED  RY  HURRICANE)  OH  AUG.  18,  1969.  LOUEST,  MINUS  1.30  FEET  ON 
JULY  25.  1954,  AND  LATER  DATES.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  HGVD. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.77 

1.20 

1.16 

0.01 

2.14 

1.12 

0.91 

0.97 

1.80 

1.92 

2.24 

1.10 

2 

0.80 

0.96 

1.36 

-0.25 

1.57 

0.92 

0.95 

1.08 

1.80 

2.04 

0.90 

0.99 

3 

1.11 

0.46 

1.32 

0.15 

1.48 

0.82 

0.85 

1.04 

1.92 

1.76 

1.15 

1.00 

4 

1.04 

0.45 

-0.05 

0.63 

1.46 

0.69 

1.03 

0.88 

2.11 

1.58 

0.80 

0.26 

5 

0.85 

0.88 

-0.41 

0.75 

1.62 

0.55 

0.70 

0.80 

2.00 

1.40 

0.99 

0.10 

6 

1.06 

0.87 

-0.15 

0.66 

1.26 

0.90 

0.80 

0.70 

1.91 

1.08 

1.02 

0.34 

7 

0.88 

0.56 

-0.30 

0.77 

1.46 

2.05 

1.15 

0.68 

1.57 

1.27 

1.17 

0.44 

8 

0.48 

0.27 

0.08 

1.04 

2.00 

2.25 

1.09 

0.65 

1.20 

1.26 

1.16 

0.55 

9 

0.29 

-0.02 

0.54 

1.08 

2.21 

2.25 

O.K 

0.68 

1.39 

1.28 

0.62 

0.73 

10 

1.46 

-0.13 

0.07 

0.63 

2.05 

2.50 

0.52 

0.39 

1.79 

1.22 

0.57 

0.69 

11 

1.65 

-0.04 

-0.17 

1.26 

1.85 

2.44 

0.47 

0.21 

1.86 

0.94 

0.42 

0.82 

12 

1.00 

0.08 

0.04 

1.58 

1.63 

2.05 

0.32 

0.17 

1.73 

0.86 

0.61 

0.89 

13 

0.64 

0.18 

0.47 

1.78 

1.56 

1.73 

0.14 

0.34 

1.54 

0.84 

0.68 

0.91 

14 

0.49 

0.26 

0.16 

1.88 

1.36 

1.54 

0.11 

0.79 

1.43 

1.03 

0.98 

0.60 

15 

1.46 

-0.34 

0.49 

2.09 

1.51 

1.41 

0.25 

0.75 

1.41 

0.97 

1.20 

0.43 

16 

0.97 

-0.90 

0.96 

1.60 

1.27 

1.25 

0.37 

0.98 

1.38 

1.10 

1.17 

0.32 

17 

0.65 

-0.02 

2.33 

1.40 

1.24 

1.01 

0.73 

0.92 

1.27 

0.94 

1.02 

0.20 

18 

0.53 

0.28 

1.96 

1.06 

1.55 

0.86 

0.85 

0.70 

1.30 

0.75 

1.50 

0.21 

19 

1.83 

0.62 

0.93 

1.28 

1.75 

0.93 

0.73 

0.63 

1.40 

0.74 

1.59 

0.59 

20 

0.87 

0.62 

0.78 

1.33 

1.91 

0.73 

0.70 

0.51 

1.36 

0.67 

1.81 

1.90 

21 

0.11 

0.43 

0.79 

0.74 

2.97 

0.62 

0.94 

0.60 

1.39 

0.81 

1.30 

2.24 

22 

-0.35 

0.68 

0.87 

0.66 

3.28 

0.73 

0.92 

0.60 

1.49 

1.13 

1.06 

1.63 

23 

-0.24 

-0.16 

0.81 

0.94 

3.36 

0.67 

0.82 

0.64 

1.41 

1.42 

0.97 

24 

0.77 

0.05 

0.59 

1.07 

2.95 

0.80 

0.70 

0.88 

1.34 

1.80 

0.10  F 

0.74 

25 

1.17 

0.26 

0.52 

1.72 

2.41 

0.79 

0.43 

1.02 

1.23 

2.02 

-0.01 

0.73 

26 

1.03 

0.35 

0.64 

2.16 

2.46 

0.69 

0.52 

0.97 

1.00 

2.15 

0.27 

0.67 

27 

0.76 

0.26 

0.82 

2.29 

2.01 

0.78 

0.29 

1.60 

1.02 

2.19 

0.59 

0.93 

28 

1.34 

0.35 

0.63 

1.95 

1.60 

0.82 

0.32 

1.09 

1.30 

2.31 

0.79 

1.09 

29 

1.36 

1.05 

1.99 

1.63 

0.91 

0.41 

1.20 

1.80 

2.52 

0.89 

0.35 

30 

31 

1.67 

1.46 

0.14 

0.35 

3.01 

1.48 

1.36 

0.84 

0.47 

0.82 

1.30 

1.54 

1.83 

2.77 

2.45 

1.01 

0.32 

0.32 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.90 

0.30 

0.61 

1.24 

1.88 

1.19 

0.65 

0.82 

1.53 

1.46 

0.95 

0.74 

MAX 

1.83 

1.20 

2.33 

3.01 

3.36 

2.50 

1.15 

1.60 

2.11 

2.77 

2.24 

2.24 

MIN 

-0.35 

-0.90 

-0.41 

-0.25 

1.24 

0.55 

0.11 

0.17 

1.00 

0.67 

-0.01 

0.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.03. 


HIGHEST  STAGE  WAS  3.74  AT  9:30  A.M.  ON  NAY  23. 


LOUEST  STAGE  WAS  MINUS  1.19  ON  FEB  15  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY  STAfiE  FO*  1991 
RIGOLETS  NEAR  LAKE  POHTCHARTRAIH  (LA.) 
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LOCATION.  LAT.  30-10-02.  LONG.  89-44-13.  ASQUT  SO  FEET  SOUTHEAST  OF  U.  S.  HIGHUAY  90  AT  FORT 
PIKE,  NEAR  EXTREME  EAST  END  OF  LAKE  PONTCNARTRAIN.  (STA.  SS70003.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ADO  0.2  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  195S.  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED 
SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE 
APR.  17,  1963.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  10.00  FEET,  NCVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969. 

JAN.  26,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


LOUEST,  MINUS  1.9  FEET  ON 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.81 

0.83 

0.60 

-0.55 

0.85 

0.72 

0.74 

1.62 

1.82 

1.89 

0.55 

2 

0.80 

0.60 

1.01 

-0.70 

0.62 

0.69 

0.92 

1.57 

1.93 

0.69 

0.39 

3 

0.60 

0.19 

0.95 

-0.24 

0.40 

0.77 

0.91 

1.72 

1.59 

0.64 

0.40 

4 

0.69 

0.10 

-0.52 

0.18 

0.27 

0.84 

0.78 

1.90 

1.40 

0.29  F 

-0.60 

5 

0.58 

0.52 

-0.73 

0.28 

0.18 

0.58 

0.75 

1.77 

1.26 

0.57 

-0.31 

6 

0.77 

0.49 

-0.48 

0.20 

0.80 

0.62 

0.64 

0.65 

1.57 

0.77 

0.51 

-0.09 

7 

0.61 

0.02 

-0.54 

0.36 

1.76 

1.01 

0.59 

1.18 

0.90 

0.75 

0.09 

8 

0.11 

-0.30 

-0.21 

0.54 

1.95 

1.03 

0.53 

0.92 

0.90 

0.84 

0.28 

9 

0.01 

-0.48 

0.21 

0.72 

1.85 

0.79 

0.51 

1.03 

0.84 

0.41 

0.47 

10 

0.69 

-0.55 

-0.42 

0.16 

2.20 

0.43 

0.07 

1.37 

0.88 

0.30 

0.42 

11 

1.23 

-0.51 

-0.62 

0.76 

1.96 

0.32 

0.11 

1.39 

0.59 

0.27 

0.53 

1? 

0.49 

-0.31 

-0.23 

1.23 

1.61 

0.01 

-0.03 

1.30 

0.60 

0.47 

0.59 

13 

0.34 

-0.01 

0.22 

1.39  F 

1.60 

1.28 

-0.24 

0.20 

1.13 

0.69 

0.53 

0.63 

14 

0.24 

-0.08 

0.06 

1.53  F 

1.55 

1.09 

-0.15 

0.60 

1.11 

0.93 

0.81 

0.07 

15 

0.70 

-0.73 

0.06 

1.59 

1.51 

0.84 

-0.09 

0.56 

1.23 

0.79 

1.01 

0.08 

16 

0.65 

-0.83 

0.49 

1.15 

1.12 

0.70 

0.19 

0.84 

1.14 

0.95 

0.92 

-0.21 

17 

0.41 

-0.37 

1.39 

0.96 

0.98 

0.50 

0.53 

0.79 

1.07 

0.73 

0.60 

-0.33 

18 

0.29 

-0.02 

1.47 

0.53 

1.24 

0.47 

0.69 

0.63 

1.18 

0.52 

1.35 

-0.38 

19 

1.37 

0.30 

0.33 

0.79 

1.02 

0.69 

0.57 

0.57 

1.15 

0.42 

1.01 

0.24 

20 

0.51 

0.33 

0.22 

0.83 

1.50 

0.42 

0.60 

0.42 

1.09 

0.38 

1.47 

1.51 

21 

-0.21 

0.02 

0.32 

0.24 

2.48 

0.41 

0.81 

0.51 

1.13 

0.44 

0.79 

1.77 

22 

-0.71 

0.37 

0.59  F 

0.30 

2.78 

0.61 

0.81 

0.49 

1.27 

0.68 

0.55 

1.11 

23 

-0.54 

-0.45 

0.29 

3.23 

0.58 

0.67 

0.50 

0.99 

1.01 

0.50 

1.14 

24 

0.49 

-0.20 

-0.02 

2.51 

0.72 

0.57 

0.62 

0.90 

1.42 

-0.25 

0.57 

25 

0.87 

0.01 

-0.03 

2.31 

0.66 

0.36 

0.80 

0.72 

1.59 

-0.19 

0.52 

26 

0.50 

-0.20 

0.19 

2.35 

0.64 

0.39 

0.65 

0.68 

1.88 

0.02 

0.43 

27 

0.31 

0.00 

0.51 

1.81 

0.70 

0.09 

1.01 

0.77 

1.92 

0.38 

0.53 

28 

1.04 

0.09 

0.43 

1.50 

0.61 

0.24 

0.89 

1.03 

2.10 

0.51 

0.62 

29 

0.99 

0.69 

1.90 

1.48 

0.72 

0.29 

0.92 

1.52 

2.22 

0.51 

-0.09 

30 

31 

1.43 

1.02 

-0.33 
-0.12  - 

1.29 

1.10 

0.57 

0.23 

0.62 

1.08 

1.36 

1.59 

2.58 

2.12 

0.57 

-0.12 

-0.21 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.55 

-0.04 

0.19 

0.62 

1.71 

0.88 

0.48 

0.64 

1.23 

1.19 

0.62 

0.34 

MAX 

1.43 

0.83 

1.47 

1.90 

3.23 

2.20 

1.03 

1.36 

1.90 

2.58 

1.89 

1.77 

MIN 

-0.71 

-0.83 

-0.73 

-0.70 

0.80 

0.18 

-0.24 

-0.03 

0.68 

0.38 

-0.25 

-0.60 

DAYS 

31 

28 

31 

23 

20 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  MAS  347 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  MAS  0.68. 

HIGHEST  STAGE  MAS  3.53  AT  10:30  A.M.  ON  MAY  23. 
LOUEST  STAGE  MAS  MINUS  0.92  ON  NOV  24. 


DAILY  STACE  FOR  1991 
LAKE  •ORGNE  AT  RIQOLETS  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-08-30,  LONG.  89-38-20.  ON  DOCK  OF  APACHE  OIL  COHPANY  IN  LITTLE  RIQOLETS,  NEAR 
lUU.  (STA.  8572S03.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  HGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  10,  TO  MAR.  30,  1950,  DEC.  21,  1957,  TO  SEP.  10,  1965,  AMO  JULY  11,  1967, 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.25  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  Of  AUG.  1969.  LOWEST,  MINUS  2.17 
FEET  ON  APR.  12,  1988.  EXTftENES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGW. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1970  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.71 

1.36 

1.33 

0.45 

2.33 

1.37 

1.35 

1.31 

1.96 

1.97 

1.61 

1.10 

2 

0.86 

1.15 

1.34 

0.09 

1.58 

1.06 

1.27 

1.56 

1.91 

2.03 

1.39 

0.99 

3 

1.30 

0.66 

1.23 

0.77 

1.57 

0.96 

1.48 

1.50 

2.04 

1.82 

1.20 

0.97 

4 

1.19 

0.58 

-0.39 

0.82 

1.59 

0.83 

1.18 

1.43 

2.15 

1.73 

1.09 

0.65 

5 

1.19 

0.93 

-0.22 

0.81 

1.55 

0.86 

1.24 

1.55 

1.99 

1.58 

1.17 

0.77 

6 

1.23 

0.51 

0.12 

0.61 

1.25 

1.67 

1.44 

1.48 

1.90 

1.47 

1.05 

0.83 

7 

0.64 

-0.06 

0.00 

0.63 

1.88 

2.85 

1.77 

1.47 

1.62 

1.36 

1.16 

0.91 

8 

0.27 

-0.30 

0.15 

0.74 

2.30 

3.02 

1.80 

1.34 

1.50 

1.32 

1.13 

1.00 

9 

0.24 

-0.39 

0.36 

1.04 

2.02 

2.74 

1.52 

1.16 

1.58 

1.29 

1.06 

1.13 

10 

1.12 

-0.47 

-0.39 

0.64 

2.31 

2.93 

1.28 

0.48 

1.62 

1.28 

1.05 

1.12 

11 

1.46 

-0.42 

-0.63 

1.50 

2.24 

2.75 

1.09 

0.70 

1.59 

1.18 

1.03 

1.17 

17 

0.32 

•0.28 

-0.21 

1.80 

2.14 

2.36 

0.74 

0.48 

1.55 

1.22 

1.24 

1.19 

13 

0.26 

0.00 

0.27 

2.25 

2.22 

1.95 

0.29 

0.83 

1.49 

1.37 

1.34 

1.22 

14 

0.15 

0.09 

0.12 

2.33 

2.07 

1.77 

0.51 

1.09 

1.55 

1.47 

1.41 

0.88 

15 

1.06 

-1.16 

1.09 

2.30 

2.12 

1.41 

0.32 

1.11 

1.66 

1.38 

1.44 

1.06 

16 

0.49 

-0.11 

1.40 

2.18 

1.91 

1.13 

0.83 

1.41 

1.64 

1.52 

1.36 

0.79 

17 

0.61 

0.41 

2.81 

1.70 

1.64 

0.96 

1.31 

1.41 

1.60 

1.44 

1.24 

0.67 

18 

0.59 

0.78 

1.45 

1.54 

1.99 

1.09 

1.30 

1.31 

1.68 

1.31 

1.58 

0.60 

19 

2.63 

1.18 

1.27 

1.07 

1.95 

1.42 

1.33 

1.43 

1.66 

1.19 

1.29 

1.12 

20 

0.97 

0.63 

1.05 

1.03 

2.18 

1.02 

1.41 

1.37 

1.66 

1.20 

1.39 

1.68 

21 

-0.12 

0.26 

0.77 

0.54 

3.24 

1.15 

1.74 

1.33 

1.62 

1.17 

1.13 

1.49 

27 

-0.22 

0.17 

0.91 

0.55 

3.53 

1.45 

1.61 

1.25 

1.64 

1.18 

1.11 

1.20 

73 

•0.36 

-0.71 

0.34 

0.78 

4.26 

1.41 

1.48 

1.28 

1.39 

1.34 

1.07 

1.28 

74 

0.82 

-0.42 

0.01 

1.47 

2.80 

1.55 

1.34 

1.53 

1.33 

1.45 

0.78 

1.07 

25 

0.85 

•0.32 

0.08 

2.46 

3.19 

1.49 

1.08 

1.52 

1.22 

1.59 

0.95 

1.11 

76 

0.32 

•0.13 

0.23 

2.15 

3.09 

1.43 

1.00 

1.37 

1.27 

1.70 

1.08 

1.16 

77 

0.21 

-0.03 

0,73 

2.09 

2.46 

1.57 

0.73 

1.51 

1.42 

1.77 

1.28 

1.22 

78 

1.02 

0.34 

0.57 

2.67 

2.28 

1.35 

0.95 

1.41 

1.58 

1.99 

1.29 

0.80 

79 

0.96 

1.43 

2.73 

2.22 

1.42 

0.95 

1.43 

1.87 

2.06 

1.19 

0.10 

30 

1.51 

0.81 

3.61 

1.95 

1.24 

0.84 

1.58 

1.93 

2.34 

1,17 

0.10 

31 

0.00 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.75 

0.15 

0.61 

1.45 

2.24 

1.61 

1.18 

1.30 

1.65 

1.54 

1.21 

0.95 

NAX 

2.63 

1.36 

2.81 

3.61 

4.26 

3.02 

1.80 

1.79 

2.15 

2.34 

1.61 

1.68 

NIH 

-0.36 

-1.16 

-0.63 

0.09 

1.25 

0.83 

0.29 

0.48 

1.22 

1.17 

0.78 

0.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  1.23. 
HIGHEST  STAGE  WAS  4.26  AT  8:00  A.N.  OH  NAY 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.48  ON  FEB  15. 


365 

23. 
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MtLV  STME  FOt  1991 

CHEF  MEHTEU*  PASS  MCA*  LAKE  MSCHE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  SO-OA-OA,  LONG.  S9-A8-2S.  OH  EAST  SANK,  SOUTH  OF  U.  S.  HIGNUAT  90  BNIOGE,  OH 
TALLY  HO  CLUH  HHAHF.  (STA.  8S750Q3.) 

GAOE.  AUTOMATIC  HECOROER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  KT.  18.  1967.  GAGE  UAS  LOCATED  OH  LAKE  lORGNE  NEAR  MOUTH  OF 
CHEF  MEHTEUR  PASS.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZEM  HAS  MINUS  10.00  FEET  NG\A. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  APR.  JO.  TO  JUNE  9,  19A5,  FES.  11.  TO  NAS.  50,  1950,  JULY  27,  1957,  TO 
SEP.  10,  1965.  AND  OCT.  18.  196>,  TO  DATE.  DIScImgE,  19^7  AND  1945. 

EXTReCS.  HIGHEST.  9.07  FEET  (FROM  HIGH-tMTER  IHDICATCR)  AS  RESULT  OF  HURRICANE  OH  SEP.  10,  1965. 
LOWEST.  MINUS  2.27  FEET  OH  APR.  12.  1988  (POSSIBLY  LONER  IN  MM.  1965).  EXTREMES  HAVE  MEN 
ADJUSTED  TO  NCVD. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.88 

1.62 

1.12 

0.33 

2.16 

1.29 

1.30 

1.22 

2.32 

2.48 

1.84 

0.79 

7 

1.06 

1.32 

1.39 

-0.10 

1.40 

0.95 

1.22 

1.35 

2.30 

2.60 

1.19  F 

0.63 

3 

1.59 

0.62 

1.19 

0.51 

1.38 

0.77 

1.37 

1.34 

2.68 

2.10 

1.07 

4 

1.43 

0.47 

-0.30 

0.59 

1.43 

0.71 

1.12 

1.28 

2.69 

1.82 

0.94  F 

-0.18 

5 

1.28 

0.88 

-0.33 

0.58 

1.32 

0.72 

1.08 

1.30 

2.33 

1.50 

1.02 

0.19 

6 

1.27 

0.53 

-0.17 

0.45 

1.15 

1.48 

1.31 

1.25 

2.11 

1.59 

0.80 

0.31 

7 

0.70 

0.12 

-0.22 

0.55 

1.75 

2.85 

1.58 

1.15 

1.50 

1.40 

1.09 

0.49 

It 

0.37 

-0.04 

0.18 

0.78 

2.11 

2.99 

1.55 

1.07 

1.29 

1.32 

1.10 

0.68 

9 

0.29 

-0.27 

0.51 

0.96 

2.10 

2.74 

1.29 

0.89 

1.51 

1.29 

0.77 

0.91 

10 

1.28 

-0.36 

-0.10 

0.64 

2.27 

2.84 

1.00 

0.35 

1.83 

1.21 

0.69 

0.95 

11 

1.43 

-0.12 

-0.51 

1.41 

2.12 

2.65 

0.80 

0.56 

1.77 

0.92 

0.68 

1.00 

17 

0.47 

-0.12 

-0.21 

1.69 

1.89 

2.19 

0.52 

0.47 

1.62 

0.94 

0.97 

1.02 

n 

0.39 

0.11 

0.30 

2.10 

2.02 

1.80 

0.11 

0.67 

1.49 

1.23 

1.11 

1.09 

14 

0.30 

0.31 

0.26 

2.16 

1.87 

1.61 

0.32 

1.08 

1.51 

1.45 

1.30 

0.43 

15 

1.05 

-0.72 

1.09 

2.20 

1.80 

1.25 

0.19 

1.01 

1.69 

1.23 

1.39 

0.91 

16 

0.69 

-0.16 

1.41 

2.02 

1.71 

1.09 

0.68 

1,32 

1.62 

1.58 

1.22 

0.26 

17 

0.78 

0.50 

2.75 

1.50 

1.56 

0.84 

1.09 

1.29 

1.59 

1.33 

0.92 

-0.17 

18 

0.79 

0.70 

1.60 

1.27 

1.98 

0.99 

1.20 

1.09 

1.75 

1.01 

1.50 

-0.24 

19 

2.59 

1.00 

1.18 

0.88 

1.99 

1.20 

1.08 

1.20 

1.79 

0.80 

1.19 

0.94 

20 

0.99 

0.59 

0.89 

0.89 

2.03 

0.94 

1.18 

1.20 

1.85 

0,75 

1.33 

1.99 

71 

0.18 

0.21 

0.64 

0.48 

3.38 

0.97 

1.50 

1.11 

1.62 

0.74 

0.91 

1,92 

27 

-0.24 

0.11 

0.80 

0.40 

4.40 

1.25 

1.40 

0.97 

1.71 

0.84 

0.81 

1.18 

73 

-0.43 

-0.57 

0.36 

0.70 

4.07 

1.20 

1.24 

F  1.37 

1.20 

1.26 

0.71 

1.23 

74 

0.91 

•0.31 

0.11 

1.35 

2.88 

1.34 

1.10 

1.24 

1.23 

1.59 

0.00 

1.49 

25 

1.00 

-0.18 

0.14 

2.02 

3.10 

1.30 

0.78 

1.25 

1.09 

1.85 

0.42 

1.09 

76 

0.52 

0.21 

0.34 

2.15 

3.00 

1.20 

0.79 

1.00 

1.04 

2.11 

0.64 

0.98 

77 

0.44 

0.17 

0.63 

2.11 

2.37 

1.34 

0.54 

1.32 

1.39 

2.23 

1.12 

1.19 

28 

1.14 

0.48 

0.64 

2.50 

2.08 

1.21 

0.72 

0.92 

1.69 

2.72 

1.11 

0.82 

29 

1.40 

1.15 

2.42 

1.99 

1.33 

0.72 

1.30 

2.29 

2.77 

0.92 

0.19 

1.72 

0.71 

1.78 

1.20 

0.73 

1.50 

2.39 

3.32 

0.89 

31 

0^23 

1.49 

1.19 

THE  FaLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.90 

0.25 

0.60 

1.31 

2.15 

1.47 

0.99 

1.13 

1.76 

1.63 

0.99 

0.75 

MAX 

2.59 

1.62 

2.75 

3.63 

4.40 

2.99 

1.58 

2.00 

2.69 

3.32 

1.84 

1.99 

MIN 

-0.43 

-0.72 

-0.51 

-0.10 

1.15 

0.71 

0.11 

0.35 

1.04 

0.74 

0.00 

-0.24 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  364 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.17. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.58  AT  6:00  A.N.  ON  NAY  22. 
LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  1.36  ON  FEB  15. 
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DAILY  STAGE  FOR  1991 

BAYOU  TERRE  AUX  BOEUFS  AY  DELACROIX.  LA. 

LOCAYION.  LAY.  29-45-50,  LONG.  09-47-32.  ON  BRIDGE  AY  END  OF  LOUISIANA  HIGHUAY  300. 

($YA.  8578004.) 

GAGE.  AUYONATIC  RECORDER  AND  SYAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAY  15,  1975  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  6.86  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOUEST,  NIHUS  1.53  FEET  ON 
DEC.  26,  1989. 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IH 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY  JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.33 

1.41 

1.03 

0.50 

2.57 

1.80 

2.17 

2.37 

1.34 

2 

1.49 

1.22 

1.38 

0.40 

2.19 

1.86 

2.32 

1.85 

1.31 

3 

1.67 

0.82 

1.42 

0.72 

2.02 

1.16 

2.05 

1.73 

1.29 

4 

1.63 

0.77 

0.57 

1.04 

1.90 

1.09 

2.14 

1.92 

1.50 

0.87 

5 

1.54 

1.13 

0.36 

1.17 

1.82 

0.92 

2.15 

1.73 

1.45 

0.95 

6 

1.35 

1.10 

0.32 

1.20 

1.59 

0.89 

2.06 

1.62 

1.48 

0.96 

7 

1.03 

0.89 

0.06 

1.32 

1.66 

0.85 

1.90 

2.03 

1.56 

0.95 

8 

0.80 

0.65 

0.47 

1.50 

2.26 

0.84 

1.56 

1.83 

1.47 

1.00 

9 

0.84 

O.U 

0.85 

1.55 

2.11 

0.91 

1.66 

1.73 

1.25 

1.05 

10 

1.49 

0.32 

0.55 

1.43 

1.96 

1.95 

1.61 

1.13 

1.00 

11 

1.75 

0.34 

0.34 

1.59 

1.96 

2.05 

1.37 

0.93 

1.25 

1? 

1.39 

0.42 

0.41 

1.93 

1.74 

1.92 

1.25 

1.15 

1.28 

13 

1.07 

0.50 

0.72 

2.01 

1.65 

1.79 

1.12 

1.13 

1.30 

14 

0.95 

0.49 

0.47 

2.14 

1.54 

0.92 

1.86 

1.24 

1.29 

1.00 

15 

1.18 

0.08 

0.89 

2.27 

1.71 

1.01 

1.72 

1.04 

1.47 

0.73 

16 

1.16 

-0.34 

1.33 

2.00 

1.49 

1.18 

1.72 

1.15 

1.43 

0.83 

17 

1.00 

0.30 

2.18 

1.83 

1.40 

1.04 

1.70 

1.09 

1.39 

0.78 

18 

0.99 

0.53 

2.00 

1.92 

1.77 

0.86 

1.66 

0.91 

1.65 

0.70 

19 

1.99 

0.82 

1.40 

1.78 

1.68 

0.64 

1.67 

0.93 

1.90 

1.05 

20 

1.42 

0.92 

1.31 

1.90 

1.94 

0.56 

1.79 

0.97 

2.23 

2.23 

21 

0.73 

0.83 

1.31 

1.44 

2.61 

0.68 

1.76 

1.02 

1.74 

2.19 

22 

0.10 

1.01 

1.42 

1.32 

3.38 

0.60 

1.73 

1.44 

1.61 

1.77 

0.32 

0.27 

1.47 

1.36 

3.97 

0.70 

1.72 

1.62 

1.49 

1.73 

24 

1.15 

0.42 

1.27 

1.39 

3.24 

1.02 

1.68 

1.96 

0.83 

1.34 

25 

1.42 

0.53 

1.12 

1.88 

2.83 

1.15 

1.53 

2.13 

0.87 

1.22 

26 

1.41 

0.58 

1.16 

2.86 

2.61 

1.05 

1.45 

2.27 

0.91 

1.12 

27 

1.32 

0.48 

1.30 

2.85 

2.28 

1.41 

1.51 

2.41 

1.08 

1.16 

28 

1.55 

0.60 

1.18 

2.37 

1.98 

1.36 

1.60 

2.58 

1.07 

1.48 

29 

1.45 

1.54 

2.30 

1.36 

1.98 

2.75 

1.09 

0.88 

30 

31 

1.62 

1.17 

1.13 

3.42 

1.44 

1.93 

2.95 
2.71  • 

1.22 

0.95 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.24 

0.63 

1.03 

1.71 

2.14 

1.01 

1.78 

1.74 

1.41 

1.18 

NAX 

1.99 

1.41 

2.18 

3.42 

3.97 

1.54 

2.15 

2.95 

2.37 

2.23 

HIN 

0.10 

-0.34 

0.06 

0.40 

1.40 

0.56 

1.33 

0.91 

0.83 

0.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

28  0 

0  25 

29 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  294 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.39. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.36  AT  10:00  P.H.  ON  NAY  22. 
LOUEST  STAGE  UAS  NIHUS  0.42  ON  FEB  16. 
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OAIIT  STAGE  FO*  1991 

MISSISSIPPI  SIWES'GUtF  OUTLET  AT  SMELL  SEACN,  LA. 

LOCATION.  UT.  29-51-00,  LONG.  89-41-00.  OH  SOUTH  SANK  OF  BAYOU  YSCLOSKEY  200  FEET  SCUTHUEST  OF 
JUNCTION  WITH  MISSISSIPPI  RIVER  GULF  OUTLET.  (STA.  8580004.) 

GAGS.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  JUNE  30.  1961.  GAGE  WAS  LOCATED  IN  BAYOU  YSCLOSKEY,  500  FEET  ABOVE 
MOUTH. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  7,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.06  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  17,  1969.  ESTIMATED  LOWEST,  MINUS  2.7 
FEET  OH  MAR.  5,  1965. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.64 

1.54 

2.16 

1.74 

1.52 

0.97 

2.59 

2.93 

1.89 

0.67 

2 

0.87 

1.19 

1.48 

1.46 

1.63 

1.36 

2.56 

3.07 

1.62 

0.32 

3 

1.46 

0.70 

1.30 

1.07 

1.82 

1.39 

2.98 

2.67 

1.33 

0.14 

4 

1.51 

0.64 

1.36 

1.33 

1.34 

1.39 

3.31 

2.34 

1.09 

0.07 

5 

1.36 

0.88 

1.06 

1.35 

1.35 

1.74 

2.90 

1.95 

0.95 

-0.02 

6 

1.25 

0.58 

0.99 

2.26 

1.61 

1.83 

2.51 

2.47 

0.61 

-0.12 

7 

0.71 

0.03 

1.90 

3.83 

1.78 

1.87 

1.72 

1.84 

0.86 

0.13 

8 

0.44 

-0.32 

2.03 

3.74 

1.87 

1.78 

1.50 

1.54 

1.11 

0.40 

9 

0.40 

-0.49 

1.78 

3.38 

1.62 

1.46 

1.69 

1.39 

0.77 

0.81 

10 

1.10 

-0.73 

2.08 

3.25 

1.27 

0.28 

2.00 

1.21 

0.69 

1.09 

11 

1.47 

-0.45 

2.05 

3.07 

1.12 

0.55 

1.94 

1.00 

0.75 

1.00 

1? 

-0.03 

-0.55 

1.91 

2.77 

0.65 

0.43 

1.93 

1.05 

1.20 

1.05 

13 

0.16 

-0.29 

2.22 

2.23 

-0.09 

0.89 

1.87 

1.52 

1.44 

1.16 

14 

-0.06 

-0.10 

2.00 

1.79 

0.21 

1.26 

1.61 

1.79 

1.52 

0.50 

15 

0.74 

-1.13 

1.84 

1.43 

0.04 

1.35 

1.57 

1.70 

1.60 

1.34 

16 

0.11 

0.08 

1.94 

1.18 

0.72 

1.54 

1.64 

2.16 

1.35 

0.41 

17 

0.61 

0.36 

1.57 

1.43 

1.19 

1.61 

1.46 

1.80 

1.04 

-0.16 

18 

0.75 

0.87 

1.55 

1.70 

1.20 

1.40 

1.72 

1.43 

0.98 

-0.38 

19 

2.61 

1.19 

2.09 

1.23 

1.61 

1.73 

1.22 

1.02 

1.27 

20 

1.04 

1.03 

1.83 

1.35 

1.85 

1.87 

1.18 

1.00 

2.01 

21 

0.10 

0.51 

1.11 

1.71 

1.55 

1.34 

1.04 

0.51 

1.62 

22 

0.05 

0.02 

1.53 

1.73 

1.42 

1.97 

0.83 

0.48 

0.86 

23 

-0.22 

-0.85 

2.03 

1.54 

1.61 

1.33 

1.14 

0.22 

1.01 

24 

1.01 

•0.58 

1.49 

1.38 

1.69 

1.15 

1.39 

-0.08 

0.84 

25 

0.87 

•0.60 

1.96 

1.64 

1.21 

1.45 

1.09 

1.76 

0.49 

1.18 

26 

-0.03 

-0.17 

1.99 

1.47 

1.08 

1.18 

1.25 

2.08 

0.77 

1.06 

27 

-0.12 

•0.23 

1.81 

2.03 

0.73 

1.48 

1.69 

2.30 

1.19 

1.49 

28 

0.69 

0.19 

2.55 

2.15 

1.09 

1.10 

1.95 

2.89 

1.18 

0.81 

29 

0.90 

2.42 

2.17 

1.05 

1.47 

2.56 

2.94 

0.93 

0.33 

30 

1.13 

3.72 

2.08 

1.86 

1.01 

1.85 

2.93 

3.71 

0.87 

0.18 

31 

1.11 

1.89 

1.08 

2.19  - 

2.74 

0.17 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.73 

0.12 

2.41 

1.76 

2.01 

1.19 

1.40 

1.94 

1.91 

0.98 

0.69 

MAX 

2.61 

1.54 

3.72 

2.22 

3.83 

1.87 

2.19 

3.31 

3.71 

1.89 

2.01 

MIN 

-0.22 

-1.13 

1.81 

0.99 

1.07 

-0.09 

0.28 

1.09 

0.83 

-0.08 

-0.38 

OATS 

31 

28 

0  6 

20 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  VMS  299 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  1.29. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  VMS  4.00  AT  10:00  A.M.  ON  JUN  7. 
LOWEST  STAGE  IMS  MINUS  1.98  ON  FEB  15. 
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OAT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


OAILT  STAffi  rOI  1991 
OAETOH  SOAID  NCAA  GAAOItf*  ISUNO,  LA. 

"“Lia2?-«iiSei  l?-tgi?l’2k°55:  •?i?l;’5585§S4"l”‘“'”“  “•  *• 

GAOE.  AUTOMATIC  RECOROe*  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  LOCATION  Of  GAGE  HAS  lEEH  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

“’nov!  ir'iw'io  oiff  ‘  ’*  *“•  *“ 

■”BSfc«“l7as.‘i&!?\aSif?M  JS'Sg 


DAILY 

EIGHT  A.N. 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NCVD  (1970  AOJ.) 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

0.00 

0.22 

0.72 

0.98 

0.98 

1.11 

0.77 

0.56 

0.71 

0.82 

0.85 

1.00 

1.08 

0.03 

•0.02 

1.55 

1.20 

1.33 

1.35 

1.41 

1.75 

-0.62 

-0.67 

ooeoe 

0.74 

0.19 

-0.27 

-0.48 

-0.73 

1.49 

2.06 

2.03 

1.74 

2.16 

1.84 

2.00 

1.98 

1.58 

1.00 

-1.05 

-0.75 

-0.48 

-0.06 

0.32 

1.37 

•0.56 

-0.34 

•0.38 

0.13 

-0.44 

-0.76 

-0.43 

-0.33 

•1.54 

2.09 

2.03 

2.26 

2.26 

2.00 

1.02 

0.61 

0.66 

0.89 

1.04 

0.18 

0.33 

0.69 

-0.05 

0.89 

-0.51 

0.25 

0.26 

1.59 

0.67 

-0.18 

0.06 

0.75 

1.12 

0.88 

2.16 

1.99 

2.08 

2.43 

2.34 

1.10 

1.31 

1.19 

1.58 

2.00 

-0.08 

-0.48 

-0.99 

0.67 

0.42 

-0.13 

0.15 

0.00 

1.15 

0.79 

0.68 

0.11 

-0.87 

-0.54 

-0.78 

2.68 

4.40 

1.78 
1.83 

1.79 

1.57 

1.58 

1.75 

1.79 

-0.07 

-0.58 

-0.29 

-0.34 

-0.45 

0.09 

0.28 

-0.59 

-0.54 

0.10 

1.31 

1.18 

1.41 

1.28 

1.09 

1.34 

0.40 

•  •  . 

THE  FOLLOMING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.35 

0.00 

0.59 

2.21 

1.44 

1.40 

MAX 

1.59 

1.12 

1.08 

4.40 

1.83 

2.00 

NIN 

•0.56 

-1.54 

-0.02 

1.49 

1.09 

0.61 

DAYS 

31 

28 

5 

0 

18 

0 

9 

24 

0 

0 

0 

ISi  ISIS'-  the  tear  UA 

THE  MEWI  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  0.72. 
HIGWST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  1.92  ON  FEB  15. 
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MILT  STMf  rot  1991 
ICST  MT  MCM  MMOOD,  LA. 

LOCMIOH.  UT.  29-02-2S.  LOMG.  M-20-16.  (M  CIKVM|OIL  CCMPMIY  DOCK,  IMITIMEST  OF  NILE  9.1  Of 
WUTWCST  PASS  Of  TNE  NISSKSIPPt  KIVEt.  (STA.  8835004.) 

6A8E.  AUTOMATIC  IIEC080E8  AMD  STAFF. 

eENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.79  FOOT  FROM  DAILY  STA6ES  PRIOR  TO  1975. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  26,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  4.84  FEET  OH  APR.  30.  1991.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.06  FEET 
OH  FED.  12,  1966. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1983  ADJ.) 


APR 

NAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

2.19 

3.33 

2.92 

2.78 

2.25 

2.42 

3.13 

1.60 

3.15 

2.90 

2.55 

2.50 

3.08 

2.35 

2.28 

3.13 

2.84 

2.46 

2.71 

3.03 

1.84 

2.23 

2-S 

2.69 

2.50 

3.15 

2.92 

1.56  F 

2.28 

2.79 

2.58 

2.55 

F 

3.16 

2.93 

1.45 

2.14 

2.77 

2.90 

2.40 

F 

3.17 

2.27 

1.26 

2.14 

2.40 

2.95 

F 

0.95 

2.78 

2.00 

1.32 

2.23 

2.74 

3.30  F 

1.33  F 

2.19 

2.60 

1.89 

1.20 

2.21 

2.90 

3.47 

3.10 

3.12 

2.35 

1.56 

1.35 

2.18 

3.06 

3.84 

3.28 

2.90 

2.27 

1.50 

1.30 

2.40 

2.95 

3.90 

3.32 

2.33 

2.00 

1.46 

1.35 

2.51 

3.17 

3.82 

3.26 

2.03 

2.03 

1.49 

1.69 

2.70 

3.67 

3.55  f 

1.73 

1.75 

2.05 

1.46 

1.65 

3.10 

3.80 

3.40 

2.78 

1.83 

2.25 

1.75 

2.12 

3.13 

4.02 

3.10 

2.43 

1.85 

2.35 

2.06 

2.10 

3.43 

3.77 

2.78 

1.96 

1.76  F 

1.96 

2.07 

2.13 

3.22 

3.20 

2.67 

2.10 

2.15 

2.41 

2.18 

2.11 

3.82 

3.16 

2.33 

1.93 

2.39 

2.89 

1.99 

1.90 

3.10 

2.85 

2.67 

2.14 

2.34 

2.93 

1.06 

1.77 

Z,7i 

2.79 

2.48 

2.59 

2.72 

2.05 

1.55 

2.33 

2.93 

2.59 

2.58 

2.80 

2.04 

1.09 

2.50 

Mi 

2.70 

2.59 

2.78 

1.75 

1.09 

2.68 

3.75 

2.97 

2.62 

2.53 

1.69 

1.00 

2.48 

3.60 

2.80 

2.31 

2.25 

1.55 

1.05 

2.85 

3.55  F 

1.41 

2.60 

2.32 

1.57 

1.05 

3.43 

3.95 

3.14 

2.23 

1.70 

1.55 

1.43 

3.42 

3.52 

3.15 

2.30 

1.58 

1.85 

1.95 

3.65 

3.59 

2.76 

1.75 

1.69 

2.20 

1.82 

3.55 

3.35 

2.78 

1.72 

1.80 

2.35 

2.00 

4.69 

3.43 

2.78 

1.76 

2.12 

2.70 

1.85 

3.05  - 

2.20  - 

3.01  - 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.84 

1.96 

2.49 

2.77 

3.24 

2.94 

2.48 

2.19 

2.40 

2.07 

1.65 

MAX 

2.26 

2.23 

3.29 

4.69 

4.02 

3.90 

3.32 

3,12 

3.17 

3.08 

3.13 

MIN 

1.18 

1.35 

1.90 

1.60 

2.40 

1.41 

1.33 

0.95 

1.58 

1.46 

1.00 

DAYS 

31 

9 

16 

30 

31 

30 

18 

25 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  IMS  285 
E-ESTIMATED  F«HOT  AT  STATED  TINE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.38. 

HIGHEST  STAGE  IMS  4.84  AT  8:15  A.H.  ON  APR  30. 
LOWEST  STAGE  IMS  NOT  DETERMINED. 
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MILT  $T*6E  FOB  1991 
GMMO  ISLE  EAST  POINT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-1S-48,  LONG.  89-S7-24.  AT  U.S.  COAST  QUAtO  MSE.  (STA.  8840004.) 

6ASE.  AUTOMATIC  KCONOEI  ANO  STAFF. 

GCNERAL  INFOtNATION.  GAGE  lEAO  AMD  NAINTAINEO  8Y  NATIONAL  OCEAN  SUVICE.  PRIOR  TO  1980  GAGE  WAS 
TITia  BAYOU  RIGAUD  AT  GRAND  ISLE,  U.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  PRIOR  TO  1980  SHOULD  BE 
CORRECTBI  TO  MINUS  4.61  FEET  N.G.V.D.  FROM  1980  TO  1986  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  3.05  FEET  N.G.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  Z,  1947  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  EHGIHEERS  SIHCE  1949. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.19  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOUEST,  1.4  FEET  OH 
FEB.  Z,  1951  AND  JAN.  13,  1964.  EXTREMES  HAVE  BEEH  ADJUSTED  TO  CURREHT  CAGE  ZERO. 


DAILY 

EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS  5.60  FEET, 

NGVD  ( 

1983  AOJ.) 

OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.02 

5.81 

6.28 

6.08 

7.51 

7.20 

6.83 

6.44 

6.87 

7.07 

7.12 

6.38 

2 

5.26 

5.91 

6.72 

6.16 

7.17 

6.80 

6.42 

7.04 

7.46 

6.63 

6.20 

3 

5.44 

5.86 

6.90 

6.53 

7.19 

6.67 

6.48 

7.36 

7.35 

6.23 

5.72 

4 

5.69 

6.00 

5.78 

6.53 

7.06 

6.60 

6.53 

7.71 

7.24 

5.85 

5.01 

5 

6.03 

6.23 

5.84 

6.52 

7.00 

6.64 

6.89 

7.74 

7.00 

5.77 

5.16 

6 

6.04 

6.24 

6.12 

6.25 

6.64 

6.84 

6.96 

7.57 

6.59 

5.60 

5.04 

7 

6.02 

5.82 

6.03 

6.26 

6.74 

7.15 

7.11 

7.14 

6.22 

5.69 

5.16 

8 

5.74 

5.34 

6.23 

6.35 

7.04 

7.16 

7.24 

6.79 

6.13 

5.60 

5.23 

9 

5.68 

5.24 

5.71 

6.33 

7.17 

7.89 

7.26 

7.16 

6.68 

5.97 

5.52 

5.52 

10 

6.47 

5.23 

5.18 

6.22 

7.27 

8.05 

7.21 

6.81 

6.67 

5.86 

5.58 

5.53 

11 

6.29 

5.16 

5.46 

6.55 

7.20 

8.07 

7.11 

6.40 

6.52 

5.86 

5.68 

5.74 

12 

5.30 

5.08 

5.57 

6.81 

7.30 

7.90 

6.98 

6.05 

6.54 

5.92 

5.86 

5.80 

13 

5.22 

5.50 

5.82 

7.10 

7.54 

7.61 

6.74 

5.92 

6.57 

5.95 

5.98 

6.20 

14 

5.24 

5.55 

5.78 

7.36 

7.60 

7.53 

6.53 

6.06 

6.64 

6.13 

6.47 

5.70 

15 

5.58 

5.17 

5.91 

7.37 

7.79 

7.21 

6.28 

6.24 

6.76 

6.31 

6.53 

5.63 

16 

5.17 

5.22 

6.49 

7.45 

7.58 

6.95 

6.18 

6.19 

6.91 

6.37 

6.60 

5.58 

17 

5.30 

6.03 

7.11 

7.15 

7.35 

6.79 

6.29 

6.48 

6.68 

6.51 

6.71 

5.63 

18 

5.64 

6.47 

6.83 

7.30 

7.23 

6.59 

6.24 

6.63 

7.20 

6.30 

6.80 

5.14 

19 

6.32 

6.69 

6.74 

7.03 

7.43 

6.64 

6.43 

6.66 

7.15 

6.22 

6.56 

5.20 

20 

6.14 

6.38 

6.79 

6.79 

7.16 

6.50 

6.56 

6.75 

7.04 

6.33 

5.92 

5.68 

21 

5.59 

5.99 

6.70 

6.30 

7.15 

6.62 

6.89 

6.74 

7.06 

6.32 

5.58 

5.53 

22 

5.56 

5.79 

6.79 

6.47 

7.97 

6.86 

6.93 

6.76 

7.04 

6.14 

5.60 

5.33 

23 

5.66 

5.20 

6.29 

6.71 

8.22 

7.00 

6.93 

6.83 

6.84 

6.12 

5.34 

5.66 

24 

6.00 

5.30 

5.74 

6.59 

7.96 

6.97 

6.93 

6.72 

6.54 

6.11 

4.82 

5.67 

25 

5.85 

5.29 

5.90 

7.29 

7.87 

6.98 

6.83 

6.73 

6.42 

6.18 

5.00 

5.76 

26 

5.41 

5.09 

5.93 

7.83 

8.12 

7.06 

6.82 

6.48 

5.99 

6.21 

5.45 

5.94 

27 

5.40 

5.19 

6.28 

7.60 

7.69 

7.04 

6.82 

6.78 

6.00 

6.48 

5.91 

6.29 

28 

5.76 

5.72 

6.29 

7.87 

7.62 

6.90 

6.54 

6.22 

6.11 

6.94 

6.03 

5.85 

29 

5.44 

7.15 

7.85 

7.55 

7.03 

6.45 

6.15 

6.36 

7.06 

6.37 

5.70 

30 

31 

5.75 

5.38 

6.45 

6.22 

7.89 

7.53 

7.47 

6.91 

6.33 

6.35 

6.19 
6.65  • 

6.72 

7.42 

7.47 

6.33 

5.67 

5.21 

THE  FOLLOUIHG  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

5.66 

5.66 

6.23 

6.88 

7.42 

7.14 

6.72 

6.57 

6.82 

6.49 

5.97 

5.61 

MAX 

6.47 

6.69 

7.15 

7.89 

8.22 

8.07 

7.26 

7.24 

7.74 

7.47 

7.12 

6.38 

MIN 

5.02 

5.08 

5.18 

6.08 

6.64 

6.50 

6.18 

5.92 

5.99 

5.86 

4.82 

5.01 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

23 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  358 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  6.4Z. 

HIGHEST  STAGE  UAS  8.22  AT  7:15  A.M.  ON  NAY  23. 
LOUEST  STAGE  UAS  4.70  OH  HOV  24. 


MS 

DART  STAGE  KM  1991 

ATCHAFALAYA  SAT  SEAA  EUGENE  ISLAND  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-27-03.  LONG.  91-20-28.  ON  AMEtADA  HESS  OIL  CO.  PLATFONM,  APPCOKINATELY  5. 5 
NILES  NONTNEAST  OF  Bj6enE  ISLAND.  (STA.  8855010.) 

GAGE.  AUTCNATIC  SECOSOES  AND  STAFF. 

SECOWS  AVAILABLE.  FEB.  25,  1976  TO  DATE. 

EXTRENES.  HI6KST,  (FRON  INCONPLETE  RECORD)  6.70  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  AUG.  15.  1965. 

LOUEST,  HINUS  2.06  FEET  ON  DEC.  23.  1909. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1969  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR  APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.26 

1.36 

1.39  0.91 

2.57 

2.M 

1.68 

1.23 

2.16 

1.06 

0.95 

0.37 

2 

0.62 

1.60 

1.31  1.00 

2.25 

2.35 

1.58 

1.61 

2.30 

1.52 

1.53 

0.36 

3 

0.59 

1.56 

1.39  1.90 

2.51 

1.88 

1.69 

1.66 

2.51 

1.15 

0.79 

-0.31 

6 

0.72 

1.67 

0.77  1.80 

2.21 

2.11 

1.52 

1.96 

2.50 

1.07 

0.60 

-0.10 

5 

1.19 

1.77 

1.10  1.56 

2.92 

1.37 

1.83 

1.67 

2.70 

0.59 

0.33 

0.07 

6 

1.25 

1.36 

1.19  0.89 

1.13 

1.63 

1.76 

2.12 

1.89 

0.03 

-0.05 

-0.12 

7 

1.15 

1.01 

1.29  1.33 

1.37 

1.70 

1.80 

2.62 

1.27 

0.61 

0.05 

-0.11 

8 

0.70 

0.77 

1.03  1.36 

2.71 

1.95 

1.68 

2.25 

0.77 

0.63 

-0.13 

0.09 

9 

0.53 

0.67 

0.69  0.97 

2.67 

2.36 

1.80 

1.70 

0.69 

0.16 

0.52 

0.20 

10 

0.89 

0.58 

0.59  0.77 

2.25 

2.78 

1.79 

1.71 

0.72 

-0.10 

0.08 

0.29 

11 

0.91 

0.69 

0.69  1.13 

1.90 

2.58 

1.51 

1.38 

0.70 

0.08 

0.06 

0.63 

1? 

0.69 

0.68 

0.70  1.51 

1.88 

2.56 

1.25 

1.05 

0.86 

0.33 

0.32 

O.SS 

13 

0.62 

0.52 

0.71  1.90 

2.22 

2.33 

1.25 

0.97 

0.79 

0.36 

0.36 

1.10 

16 

0.61 

0.63 

0.55  2.07 

2.27 

2.51 

1.36 

1.62 

0.82 

0.65 

0.85 

0.27 

15 

0.93 

0.28 

0.85  1.96 

3.36 

2.56 

1.68 

1.95 

1.11 

0.30 

0.96 

0.67 

16 

0.66 

0.56 

1.38  2.63 

2.78 

2.19 

0.83 

1.31 

1.10 

0.77 

0.71 

0.52 

17 

0.79 

1.00 

1.61  2.16 

3.17 

2.00 

0.93 

1.37 

0.96 

1.37 

0.82 

0.36 

18 

1.00 

1.18 

1.39  2.99 

2.70 

1.66 

0.86 

1.70 

1.05 

0.83 

1.13 

0.12 

19 

1.22 

1.92 

1.73  2.28 

2.69 

1.86 

0.95 

1.18 

1.00 

0.65 

0.25 

-0.15 

20 

1.63 

0.97 

2.13  1.68 

2.31 

1.61 

1.09 

1.22 

1.12 

0.65 

•0.08 

0.10 

21 

0.80 

0.76 

1.98  1.66 

1.86 

1.38 

1.65 

1.10 

1.30 

0.26 

•0.61 

0.16 

22 

1.19 

0.73 

2.61  1.97 

1.90 

1.31 

1.66 

1.57 

0.87 

0.05 

-0.27 

-0.01 

23 

1.22 

0.26 

1.36  1.21 

2.52 

1.60 

1.25 

1.67 

0.68 

-0.03 

•0.28 

0.32 

26 

1.08 

0.30 

0.66  1.27 

2.50 

1.68 

1.20 

1.57 

0.38 

0.39 

-0.16 

0.19 

25 

1.03 

0.32 

0.58  1.75 

2.39 

1.35 

1.63 

1.58 

0.06 

0.60 

0.06 

0.56 

26 

1.03 

0.36 

0.57  2.33 

2.63 

1.69 

1.23 

1.28 

0.30 

0.58 

0.23 

0.90 

27 

0.92 

0.66 

1.59  2.67 

2.61 

1.83 

1.17 

1.66 

0.31 

1.05 

0.63 

0.66 

28 

1.03 

0.56 

0.88  2.86 

2.56 

1.19 

1.08 

1.32 

0.81 

1.50 

0.67 

0.39 

29 

1.05  ■ 

1.69  2.70 

2.66 

2.02 

0.72 

1.38 

1.01 

1.65 

0.91 

0.16 

30 

1.27  • 

0.96  1.96 

2.27 

1.72 

0.71 

1.17 

1.16 

2.36 

0.50 

0.21 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.90 

0.86 

1.16  1.77 

2.38 

1.91 

1.33 

1.55 

1.12 

0.73 

0.60 

0.26 

HAX 

1.63 

1.92 

2.61  2.99 

3.36 

2.TO 

1.83 

2.62 

2.70 

2.36 

1.53 

1.10 

MIN 

0.26 

0.26 

0.55  0.77 

1.13 

1.19 

0.71 

0.97 

0.06 

-0.10 

-0.61 

-0.31 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  NEAR  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.20. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.62  AT  7:00  A.N.  ON  NAY  IS. 
LOUEST  STAGE  UAS  NINUS  0.75  ON  OCT  5. 


OAILY  STAOE  fOt  1991 
ATCHAFAUTA  MY  AT  EUCeNE  ISLAND  <U.> 


2M 


LOCATION.  LAT.  29-22-45,  LONG.  91-22-54.  OH  TOUEI  9-17  IN  SOUTHERN  ATCNAFALAYA 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1973  GAGE  UAS  MAINTAINED  RY  NATIONAL  OCEAN  SURVEY 
MINUS  2.99  FEET,  NGVD.  GAGE  REESTARLISHEO  IN  APR.  1973  SY  CORPS  OF  ENGINEERS 
AT  N.L.G. 

RECORDS  AVAILASLE.  STAGE,  MAT  26.  1939  TO  MAT  3,  1972  AMO  APR.  12.  1973  TO  DATE 
STAGES  PRIOR  TO  1944,  AND  SUSTRACT  0.7  FROM  DAILY  STAGES  FROM  im  TO  1955. 


BAY.  (STA.  5860010.) 

WITH  GAGE  ZERO  AT 
WITH  GAGE  ZERO 

,  ADO  0.3  TO  DAILY 


EXTREMES.  HIGHEST.  6.81 

FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  OH  JUNE  27.  1957. 

LOWEST. 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD)  MINUS  3.86  FEET  OH  FEB. 

22,  1976. 

EXTReCS  HAVE  BEEH  ADJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAT 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0.60 

-0.85 

1.05 

0.80 

0.15 

-0.20 

0.05 

-0.19 

-0.80 

-0.77 

2 

-0.45 

-0.67 

0.30 

0.85 

0.10 

-0.10 

0.30 

0.45 

-0.75 

-0.75 

3 

■0.30 

0.40 

1.00 

b.33 

-0.15 

-0.10 

0.55 

0.25 

-1.45 

-2.15 

4 

0.30 

0.65 

0.40 

0.05 

0.05 

0.75 

0.19 

-2.10 

-2.97 

5 

-0.65 

0.10 

1.40 

-0.25 

0.20 

0.00 

0.95 

-0.30 

-1.76 

-2.17 

6 

-0.60 

-0.60 

-0.65 

-0.10 

0.15 

0.03 

0.57 

-1.59 

-1.86 

-2.13 

7 

-0.40 

-0.10 

-0.15 

0.55 

0.35 

0.30 

-0.07 

•1.25 

-1.73 

-2.15 

8 

-0.70 

-0.15 

0.90 

0.65 

0.20 

0.35 

-0.47 

-1.32 

-1.93 

-1.80 

9  F 

0.00 

-0.65 

0.80 

1.10 

0.35 

0.00 

-0.65 

-1.65 

-1.85 

-1.55 

10 

-0.97 

0.75 

1.25 

0.35 

-0.05 

-0.49 

-1.50 

-1.70 

-1.55 

11 

-0.35 

0.25 

1.15 

0.15 

-0.50 

-0.50 

-1.55 

-1.60 

-1.20 

12 

F  -0.65 

0.00 

0.25 

t.to 

-0.10 

-0.85 

-0.40 

-1.15 

-1.10 

-0.90 

13 

0.40 

0.55 

0.75 

-0.10 

-0.90 

-0.80 

-1.00 

-1.05 

-0.30 

14 

F 

-0.75 

0.55 

0.70 

1.00 

0.05 

-0.35 

-0.60 

-0.65 

-0.35 

-1.34 

15 

F 

-0.65 

0.45 

1.80 

1.05 

0.40 

-0.10 

-0.30 

-1.04 

-0.25 

-2.04 

16 

-0.30 

1.05 

1.30 

0.67 

-0.50 

-0.43 

-0.35 

-0.75 

-0.45 

-1.50 

17 

-0.65 

0.00 

0.60 

1.75 

0.35 

-0.43 

-0.15 

-0.40 

-0  18 

-0.22 

-1.35 

18 

-0.35 

-0.65 

1.50 

1.15 

0.13 

-0.45 

-0.05 

-0.15 

-0.76 

•0.08 

•2.05 

19 

0.40 

0.10 

0.75 

1.20 

0.10 

-0.30 

-0.46 

-0.30 

-1.00 

-1.00 

-2.30 

20 

-0.60 

0.50 

0.15 

0.85 

-0.08 

-0.20 

-0.45 

-0.80 

•0.85 

-2.03 

•1.40 

21 

0.35 

0.05 

0.30 

-0.20 

0.10 

-0.53 

-0.40 

•1.09 

-2.16 

-1.78 

22 

0.85 

0.45 

0.40 

-0.34 

0.25 

-0.25 

-0.43 

-1.28 

-2.08 

-2.00 

23 

-0.30 

-0.35 

1.10 

0.00 

-0.10 

-0.15 

■0.50 

-1.35 

-2.15 

•1.35 

24 

F 

-0.75 

-0.30 

1.05 

0.08 

-0.14 

-0.50 

-0.92 

-0.95 

•2.80 

-1.55 

25 

F 

-0.60 

0.05 

0.94 

-0.10 

0.10 

-0.42 

-2.00 

•1.00 

-2.05 

•1.05 

26 

F 

-0.70 

1.00 

0.95 

0.00 

-0.10 

-0.70 

-1.60 

-0.75 

-1.50 

-0.35 

27 

0.00 

0.90 

0.85 

0.40 

-0.10 

-0.75 

-1.65 

-0.10 

-0.65 

-0.56 

28 

-0.82 

1.40 

1.03 

-0.36 

-0.20 

-0.80 

-1.25 

0.30 

-0.60 

-0.75 

29 

.  F 

0.25 

1.10 

0.90 

0.50 

-0.60 

-0.60 

-0.90 

0.50 

-0.15 

-1.20 

30 

-0.55 

0.70 

0.65 

0.20 

-0.65 

-0.70 

•"SO 

0.85 

-0.66 

-1.35 

31 

-1.00 

1.30  - 

-0.55 

-0.09  - 

1.00 

-2.10 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.00 

-0.37 

-0.35 

0.23 

0.82 

0.40 

-0.06 

-0.30 

-0.44 

-0.64 

-1.30 

-1.50 

MAX 

0.00 

0.40 

0.85 

1.50 

1.80 

1.25 

0.40 

0.35 

0.95 

1.00 

-0.08 

-0.30 

MIN 

0.00 

-0.65 

-1.00 

-0.97 

-0.65 

-0.36 

•0.65 

-0.90 

-2.00 

-1.65 

-2.80 

-2.97 

DAYS 

1 

5 

25 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  304 
F>HOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  MINUS  0.31. 
HIGHEST  STAGE  HAS  2.40  AT  6:30  A.N.  ON  NAY  15. 
LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  3.14  OH  NOV  8. 
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DAILY  STAGE  FQA  1991 

EAST  COTE  SLANCHE  MV  AT  LUKES  LAMDING,  U. 

LOCATION.  LAT.  29-35-A8.  LONG.  91-32-35.  ON  DOCK,  2.8  NILES  NORTH  Of  ENTRANCE  TO  RAYOU  SALE  AND 
2.1  NILES  SOUTH  OF  SOUTH  BEND.  LA.  (STA.  88800)3.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

KCOROS  AVAILABLE.  FEB.  22,  1957  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  ESTINATED  9.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  AUG.  15,  1985.  LOUEST,  NINUS  3.66 
FEET  OH  APR.  9,  1957. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.62 

1.18 

2.36 

1.56 

3.89 

3.61 

2.80 

2.52 

2.96 

2.76 

1.51 

1.86 

2 

0.90 

1.66 

2.38 

1.85 

3.26 

3.36 

2.67 

2.65 

3.16 

3.26 

1.25 

2.00 

3 

0.88 

1.99 

2.36 

2.89 

3.95 

2.97 

2.61 

2.52 

3.11 

0.63 

0.61 

A 

1.26 

2.15 

0.78 

2.71 

3.70 

3.11 

2.68 

2.68 

3.30 

-0.19 

0.86 

5 

2.16 

2.61 

2.06 

2.66 

6.18 

2.19 

3.06 

2.68 

3.63 

2.20 

0.67 

1.50 

6 

2.32 

1.99 

2.16 

1.96 

1.55 

2.36 

3.67 

2.55 

3.27 

0.27 

0.77 

1.36 

7 

1.70 

1.09 

2.07 

2.69 

2.67 

2.82 

3.00 

3.18 

2.56 

1.17 

1.30 

1.08 

8 

1.60 

0.51 

1.23 

2.61 

3.62 

3.11 

2.52 

3.01 

2.20 

1.56 

0.02 

1.08 

9 

1.27 

0.11 

0.56 

1.87 

3.27 

3.66 

3.76 

2.60 

2.08 

1.35 

0.66 

1.21 

10 

1.86 

0.12 

-0.08 

1.66 

3.71 

3.97 

6.00 

2  28 

2.30 

1.18 

1.22 

1.08 

11 

1.81 

-0.16 

0.92 

2.35 

3.12 

3.77 

3.67 

1.73 

2.26 

1.33 

1.06 

1.39 

12 

-0.60 

0.12 

1.06 

2.81 

3.13 

3.71 

2.52 

1.72 

2.65 

1.61 

1.52 

1.66 

13 

-0.07 

0.86 

1.08 

3.69 

3.59 

1.76 

2.51 

1.72 

2.09 

2.21 

U 

0.56 

0.71 

0.69 

3.66 

3.86 

2.53 

2.60 

2.56 

2.11 

2.62 

1.21 

IS 

1.22 

-0.16 

0.39 

3.29 

6.27 

3.66 

2.83 

2.32 

2.75 

1.53 

2.36 

1.39 

16 

0.10 

0.69 

2.31 

6.35 

6.63 

2.91 

1.97 

2.16 

2.76 

1.71 

2.15 

2.28 

17 

0.66 

2.33 

2.61 

3.60 

6.26 

2.78 

2.11 

2.68 

2.61 

2.62 

2.35 

2.37 

18 

0.77 

2.33 

1.73 

6.37 

6.19 

2.tS 

2.66 

2.72 

1.85 

2.61 

1.36 

19 

1.86 

3.08 

2.69 

3.66 

6.30 

2.79 

1.97 

2.58 

1.56 

1.66 

0.93 

20 

1.89 

1.61 

2.90 

2.81 

3.87 

2.69 

2.07 

1.91 

1.70 

0.70 

1.56 

21 

-0.29 

1.60 

2.87 

2.80 

3.30 

2.62 

2.18 

2.07 

1.52 

0.57 

1,29 

22 

1.63 

1.60 

3.33 

3.18 

2.67 

2.87 

2.17 

2.20 

1.31 

0.88 

0.77 

23 

1.90 

-0.80 

2.17 

2.19 

6.76 

2.69 

2.35 

2.21 

1.63 

0.93 

t.36 

26 

1.03 

0.15 

1.13 

2.60 

3.52 

2.51 

2.26 

2.02 

1.91 

0.88 

1.50 

25 

1.15 

0.17 

1.28 

3.01 

3.65 

2.56 

2.22 

0.91 

2.01 

1.U 

2.83 

26 

0.63 

-0.68 

1.17 

3.66 

3.57 

2.52 

1.95 

1.63 

2.13 

2.15 

3.63 

27 

0.56 

0.67 

2.77 

3.83 

3.66 

2.39 

1.89 

1.18 

2.78 

2.62 

2.58 

28 

0.60 

1.19 

1.65 

6.60 

3.78 

2.68 

2.35 

1.97 

1.92 

3.28 

2.30 

2.27 

29 

0.86 

2.06 

6.17 

3.75 

2.77 

1.81 

1.98 

2.27 

3.35 

2.63 

1.90 

10 

1.15 

1.67 

3.11 

3.67 

2.65 

1.86 

2.12 

2.75 

3.36 

2.02 

2.30 

31 

-0.35 

1.03  ■ 

1.86 

2.82  - 

3.59 

1.53 

THE  1 

FOLLOUIHG  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1.00 

1.00 

1.71 

2.96 

3.62 

2.97 

2.66 

2.30 

2.61 

2.01 

1.62 

1.63 

NAX 

2.32 

3.08 

3.33 

6.60 

6.76 

3.97 

6.00 

3.18 

3.63 

3.59 

2.62 

3.63 

HIN 

-0.60 

-0.80 

-0.08 

1.66 

1.55 

2.19 

1.81 

1.72 

0.91 

0.27 

-0.19 

0.61 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

23 

25 

31 

30 

29 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  3A9 
THE  NEAH  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.12. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.28  AT  7:00  A.N.  ON  HAY  15. 
LOUEST  STAGE  UAS  NINUS  0.93  ON  FEB  15. 


PART  n 

OBSERVED  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


zn 

NlSSIttim  KlVEt  IKM  ODOCMIE.  U. 


DiSOMME  OMaVATIOM 


NAIM 

CHANNEL 

OWERNAHK 

TOTAL 

DATE 

NEAN  OA6E 

NAXINUN 

IIIOTM 

AREA 

VELOCITIES  OISCNAREE 

OISCHANGE 

NEMIHG 

DEPTH 

100 

NEAN 

NAXINUN 

1000 

1000 

1991 

PT 

PT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

PEN  02 

54.65 

117 

g205 

1503 

6.50 

9.21 

10U 

1197 

PEN  25 

40.63 

00 

1756 

6.02 

9.52 

NAN  01 

49.92 

75 

$40 

2002 

5.70 

0.95 

1107 

NAN  IS 

50.40 

72 

2030 

5.36 

0.30 

1009 

AM  01 

47.20 

76 

1900 

5.07 

6.09 

1004 

AM  12 

50.45 

72 

3025 

2030 

5.52 

0.00 

1120 

AM  26 

54.95 

76 

3064 

4.01 

7.50 

1053 

NAT  10 

57.90 

00 

3064 

4.22 

5.63 

967 

NAT  24 

54.55 

02 

3960 

4.24 

5.63 

912 

JUN  07 

49.90 

67 

3002 

1936 

4.92 

6.71 

953 

JUN  21 

40.95 

60 

3495 

1622 

3.96 

5.04 

642 

JUL  09 

31.70 

50 

3390 

1320 

3.56 

4.U 

^  S 

AM  07 

26.60 

47 

3330 

1170 

3.70 

4.17 

432 

21.00 

40 

3239 

995 

2.M 

3.56 

297 

AM  16 

19.60 

39 

3229 

951 

2.74 

3.20 

261 

SEP  12 

19.40 

30 

3210 

944 

2.56 

3.05 

242 

OCT  01 

20.00 

42 

3234 

M3 

2.53 

2.01 

240 

OCT  10 

17.90 

40 

3193 

923 

2.45 

2.96 

226 

OCT  25 

16.40 

39 

3174 

073 

2.24 

2.69 

195 

NOV  06 

20.00 

SO 

3320 

1277 

2.96 

3.70 

378 

NOV  22 

26.95 

51 

3316 

1271 

3.01 

3.91 

383 

DEC  06 

36.40 

61 

3441 

1509 

3.93 

5.00 

624 

DEC  10 

49.10 

77 

3591 

2046 

5.U 

7.15 

1113 

OISCHANGE  NANCE.  UPSTREAN  FRON  0U>  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  AT  NILE 

317.2. 

<STA. 

0102011.) 

GAiQE.  NtSSISStPPI  RIVER  ICAR  KHOK  LAH0IH6. 

STAFF  TYPE  AT  NILE  313.7. 

ZERO, 

N6W> 

NISSISSIPPI  RIVER  AT  TARNERT 

LANDINC, 

NISS. 

100 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  03 

47.80 

68 

3922 

1896 

5.57 

8.45 

1057 

JAN  07 

49.60 

74 

3951 

1962 

5.82 

9.05 

1142 

JAN  09 

50.60 

76 

3934 

2047 

5.72 

8.64 

1170 

JAN  14 

53.86 

72 

3940 

2172 

5.75 

8.52 

1250 

JAN  16 

54.75 

75 

4025 

2153 

5.65 

8.82 

16.3 

1234 

JAN  19 

55.92 

74 

4025 

2195 

5.77 

8.50 

24.8 

1290 

JAN  22 

56.36 

75 

4025 

2178 

6.45 

9.33 

21.7 

1426 

JAN  24 

56.20 

75 

4025 

2158 

6.05 

8.99 

25.1 

1331 

JAN  26 

55.93 

75 

4025 

2155 

5.90 

8.65 

21.6 

1293 

JAN  28 

55.30 

76 

4025 

2230 

5.32 

7.66 

16.1 

1203 

JAN  30 

54.52 

74 

4025 

2158 

5.46 

8.39 

6.2 

1184 

FES  04 

50.23 

66 

4050 

1963 

4.M 

7.55 

1.4 

980 

FEN  06 

47.68 

65 

3922 

1860 

4.76 

6.89 

885 

FES  11 

42.10 

60 

3042 

1677 

4.44 

6.25 

745 

FEN  13 

41.32 

57 

3837 

1660 

4.47 

6.57 

742 

FES  19 

42.46 

58 

3845 

1687 

4.60 

7.44 

776 

FEN  21 

44.36 

60 

3866 

1810 

4.59 

6.12 

830 

FEN  25 

46  2S 

62 

30M 

1855 

4.65 

6.57 

862 

FEN  27 

47.01 

70 

3906 

1911 

4.79 

6.57 

916 

IMR  04 

49.10 

65 

3930 

1877 

5.32 

8.50 

999 

NAR  06 

49.80 

68 

3932 

1953 

5.21 

7.87 

1018 

NAN  11 

50.40 

65 

3937 

1884 

5.40 

7.92 

1018 

NAR  13 

49.50 

64 

3M8 

1877 

4.99 

7.36 

936 

NAR  18 

46.57 

62 

3900 

1836 

4.79 

6.67 

880 

NAR  21 

44.75 

59 

3871 

1724 

4.45 

6.44 

767 

NAR  25 

43.20 

57 

3»6 

1682 

4.61 

6.42 

775 

OONTtNUEO  ON  NEXT  PACE 


mv  01 

MV  M 
MV  fi 
MV  13 
MV  IS 


ML 


ML 


NinmiMi  iiva  at  tambt  uhbim.  him. 
OIKMIMI  OMamATIOM 


GONTiHlCP 


N  A  I  H 

CHAN 

H  E  L 

CMERRARK 

TOTAL 

8A1I 

NEAR  RAM 
RRAOIM 

HAXINM 

OERTN 

WIDTH 

AREA 

mOCITIEI 

NEAR  NAXINUN 

DIICRARfiE 

OIOCHAROE 

1991 

n 

n 

n 

100 

M  FT 

m 

FM 

1000 

CFO 

1000 

CFS 

MR  27 
AM  01 

45.04 

59 

1 

1 

1739 

\& 

4.71 

0.57 

0.72 

0.39 

0.41 

0.42 

753 

834 

818 

870 

862 

AM  IS 
AM  17 
AM  22 
AM  5 
MR  29 

49.84 

i 

00 

70 

1 

1917 

ISTr 

1991 

2082 

\:U 

4.85 

7.25 

7.31 

8.37 

950 

1037 

1117 

A7.40 

m 

40.0S 


19.55 

19.25 
18.05 

18.22 

18.20 

18.25 

17.70 

17.70 

1L00 

17.90 

17.50 

i1:?8 

17.00 

18.05 

10.20 

17.50 

10.82 

10.00 

10.47 

15.70 

15.38 

24.42 

20.00 

25.05 

24.00 


017 


IIS 

l;§ 

l:?§ 

5.13 
5.03 
4.92 
4.83 
4.00 

4.07 

4.43 

4.01 

4.21 

4.29 

4.20 

4.14 
4.24 

^3!^ 


8.52 

7.23 

7.02 

l:U 

0.29 

0.52 

5.80 

5.07 

5.07 

4.77 

5.09 

4.92 


3.83 

4.30 

3.72 

4.32 

3.75 

4.30 

3.53 

3.97 

3.60 

4.51 

3.29 

3.89 

3.15 

3.57 

3.28 

4.27 

3.25 

3.74 

3.25 

3.89 

3.11 

3.70 

3.30 

3.82 

3.29 

3.93 

3.10 

3.61 

3.15 

3.54 

3.17 

3.59 

3.74 

3.18 

3.69 

3.05 

3.78 

3.14 

3.05 

3.00 

3.54 

3.04 

3.70 

3.12 

3.78 

3.29 

4.64 

3.07 

3.50 

3.15 

3.97 

3.12 

3.59 

3,07 

3.U 

3.11 

3.61 

2.94 

3.42 

2.92 

3.52 

2.83 

3.31 

2.97 

3.05 

3.71 

4.30 

3.75 

4.21 

3.55 

3.95 

3.49 

4.10 

1148 

1117 

1110 

1080 

1031 

1039 

887 

823 

759 

022 

592 

532 

519 

528 

496 

434 

411 

342 
340 
321 
324 

200 

246 

244 

238 

230 

222 

225 

220 

210 

217 

211 

217 

209 

210 

194 

201 

211 

234 

220 

214 

203 
201 

204 
184 

180 

170 

188 

347 

374 

352 

343 


GONTINUEB  OH  NEXT  9A6E 


m 

MISSISSIPPI  RIVBR  AT  TAR8BT  LAHilHS, 

MISS. 

COHTIIGBD 

OISCNAGGE  OSSaWATIOMS 

MAIN 

CHANNEL 

OVERSAMK 

TOTAL 

OAre 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

UiOTN 

AREA 

mOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

NOV  IS 

a.40 

40 

3471 

923 

5-F 

3.93 

311 

NOV  20 

B.30 

40 

c71 

940 

3,72 

311 

NOV  a 

S.4S 

44 

a02 

1108 

3.83 

4.47 

423 

NON  27 

9.60 

47 

a04 

1120 

3.81 

4.68 

4a 

DEC  02 

29.62 

49 

3313 

1138 

3.94 

4.72 

456 

DEC  04 

K.1S 

52 

3328 

1234 

3.90 

4.66 

489 

DEC  09 

38.33 

38 

3360 

1460 

4.54 

663 

DEC  11 

i1.20 

39 

3833 

1384 

4.68 

741 

DEC  16 

46.00 

63 

3902 

1800 

5.06 

6.65 

911 

DEC  18 

46.73 

63 

3906 

1781 

3.18 

7.11 

923 

DEC  a 

46.20 

67 

1773 

5.24 

6.95 

929 

DEC  30 

43.43 

61 

1671 

4.71 

6.52 

787 

DISCHARCE  MMS.  UPSTREAM  FROM  lOCR  OU  RIVER  AT  MILE  306.3. 

(STA.  0110011.) 

GA6E.  RED  RIVER  LANDIH6.  U.  STAFF  TYPE  AT  MIU  302.4.  ZERO,  NOW 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  SHITHLAHD  CROSSING  (U.)  (NORTH) 


1991 

FT 

FT 

FT 

100 

SQ  FT 

FPS 

1000 

FPS  CFS 

1000 

CFS 

JAN  09 

50.63 

76 

6313 

2180 

4.27 

6.37 

931 

MAR  04 

49.10 

59 

6938 

2005 

4.M 

5.67 

813 

APR  03 

43.68 

49 

6351 

1632 

3.87 

4.66 

651 

MAY  08 

55.19 

60 

6961 

21» 

3.80 

6.61 

811 

JUH  19 

40.10 

33 

3544 

1039 

3.97 

5.11 

*13 

ML  31 

20.76 

i* 

ia9 

5.34 

7.70 

118 

SEP  09 

17.50 

30 

1670 

224 

3.64 

4.62 

81.6 

KT  23 

15.39 

26 

1279 

167 

3.45 

4.47 

57.6 

NOV  27 

28.60 

41 

4691 

368 

3.90 

5.11 

222 

DEC  09 

38.45 

55 

5331 

1172 

3.41 

4.14 

400 

DISCHARGE  RANGE.  4 
(STA.  01121ia.) 

NILES  DOUNSTREAN  FROM  LONER  OLD  RIVER  AT  NILE  298.5. 

GAGE. 

RED  RIVER  LANDING,  U. 

STAFF  TYPE  AT  MIU  302.4. 

ZERO,  NGVD. 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  SNITHLANO  CROSSING  (LA.)  (SOUTH) 

100 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  09 

50.63 

67 

1968 

736 

3.69 

4.27 

271 

MAR  04 

49.10 

66 

1778 

723 

3.86 

4.64 

280 

APR  03 

45.68 

62 

1762 

709 

3.70 

4.36 

NAY  08 

55.19 

67 

1739 

812 

3.74 

4.a 

JUN  19 

40.10 

51 

2100 

532 

3.83 

4.16 

204 

JUL  31 

20.76 

33 

1067 

223 

5.08 

6.07 

113 

SEP  09 

17.50 

34 

1690 

272 

5.39 

6.10 

147 

OCT  23 

15.39 

28 

1214 

214 

5.14 

5.94 

110 

NOV  27 

28.60 

46 

1483 

452 

4.77 

5.50 

216 

DEC  09 

38.45 

56 

2018 

611 

4.34 

4.85 

265 

DISCHARGE  RANGE.  4  NILES  DOUNSTREAN  FROM  LONER  OLD  RIVER  AT  NILE  298.5. 

(STA. 

oiiaia.) 

GAGE.  RED  RIVER  LANDING,  U. 

STAFF  TYPE  AT  NILE  302.4. 

ZERO,  HGW. 

m 

MOriT  ItlMD  CHUTf  (U.> 

oiscMMK  onBtmriaM 


MAIN 

CHANNEL 

OMMMAHK 

TOTAL 

BATE 

MEAN  EASE 

MAXIMUM 

UlOTH 

AMEA 

WLOCITIES 

OISCNAMSE 

OISCNAMSE 

MEA0IH8 

DEPTH 

100 

MAH 

NMINUM 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SB  FT 

FPS 

m 

CFS 

CFS 

MAR  21 

S-iS 

91 

6.14 

351 

APt  01 

29.00 

492 

5.30 

261 

JUL  ra 

19.60 

73 

975 

3.61 

4,30 

154 

OCT  a 

5.50 

a 

841 

1.29 

1.60 

36.1 

OltCMIMi  MMI.  UKTIEM  FMM  MTOM  MUK  «T  MU  248. 

(STA.  OIIMM.) 

OAOE.  lATOH  MOUSE,  U.  STAFF  TYPE  AT  MU  228.4.  ZEMO,  NSW 


MISSISSIPPI  MlWt  AT  HEW  OMUAMS  (CAMOUTQH),  U. 

TOO  1000  1000 

1991  FT  FT  FT  SB  FT  FPS  FPS  CFS  CFS 

JAN  18  16.34  105  2592  1672  6.flS  8.60  1145 

MEAtUMEMEHTS  TAKEN  BY  U.S.  SEOLOSICAL  SUMVEY. 

OISCNAMSE  MANSE.  ABOUT  700  FEET  UPSTMEAN  FMON  U.S.  NISNMAY  90  (HUEY  P. 

LONS)  SMIDSE  AT  NILE  106.2.  (STA.  0130007.) 

6A6E.  AUTOMATIC  TYPE  AT  NILE  102.8.  ZEMO,  NSW 


MISSISSIPPI  MIVEM  AT  BELLE  CHASSE,  LA. 


1991 

100 

1000 

1000 

FT 

FI 

FT 

SB  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAM  16 

2500 

1721 

1611 

4.88 

840 

FM  a 

1 

2220 

4.97 

801 

NAM  n 

2410 

1721 

5.17 

889 

APM  ra 

aio 

1762 

4.35 

767 

NAT  07 

2660 

1857 

5.71 

1060 

NEASUMEMENTS  MADE  MY  U.S.  SEaOSICAL  SUMVEY. 

DISCHAMGE  MANSE.  AT  FENNY  CM0SSIN6  AT  NILE  76.0.  (STA.  0138804.) 


CUBITS  SAP 


1991 

FT 

FT 

FT 

100 

SB  FT 

FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

MM  16 

2.77 

27 

4002 

538 

2.51 

2.87 

135 

SEP  08 

1.80 

15 

3894 

381 

0.29 

0.38 

10.9 

OISCNAMSE  MANSE.  200  FEET  ABOVE  ENTMAIKE  TO  MISSISSIPPI  RIVEN. 

(STA.  0150904.) 

BASE.  MISSISSIPPI  MIVEM  AT  VENICE,  U.  AUTOMATIC  TYPE,  MILE  10.7  OH 
MISNT  BANK.  ZEMO,  NSW 


09 


aOUTI  Mtt  IKM  HM  OF  FMMS  (lA.) 


OltOUME  OMCWATIOm 


MAIN 

C  H  A 

N  N  E  L 

aWRMHK 

TOTAL 

DATE 

NEM  GAGE 

NAXINUN 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

1991 

REMIN6 

DEPTH 

100 

NEM 

NAXINUN 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MR  16 

2.90 

59 

1574 

U5 

2.82 

3.80 

125 

SEP  08 

1.70 

36 

1148 

282 

0.29 

0.36 

8.3 

OISCHWGC  UUKE.  3.8  NILES  DOUMSTREM  FROM  HEM  OF  PASSES.  (STA.  0155304.) 

GAOE.  HISSISSIPPl  RIVER  AT  HEM  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  HIUS 
OOUNSTREMI  FROM  HEM  OF  PASSES.  KRO.  HOW 


PASS  A  LOUTRE  HEM  HEM  OF  PASSES  (U.) 


too  1000  1000 


1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

NM  16 

2.80 

40 

3773 

585 

2.42 

2.91 

142 

SEP  08 

1.71 

28 

3067 

294 

0.27 

0.58 

7.9 

OISCHMGE  RANGE.  0.9  NIUS  DOUHSTREAN  FROM  HEM  OF  PASSES.  (STA.  0155604.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEM  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE.  0.6  NILES 
OCIMSTREAN  FROM  HEM  OF  PASSES.  ZERO.  NGW 


SOUTHWEST  PASS  OUTLET  AT  NILE  3.0  WEST 


1991 

FT 

FT 

FT 

so  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

NM  16 

2.75 

42 

too 

2470 

7.25 

8.80 

17896 

SEP  08 

1.71 

20 

too 

1180 

1.97 

2.50 

2328 

OISCHMGE  RANGE.  THREE  NILES  DOWNSTREAN  FROM  HEM  OF  SOUTHWEST  PASS. 
(STA.  0156004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEM  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  NILE 
DOWNSTREAM  FROM  HEM  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTHWEST  PASS  OUTLET  AT  NILE  4.5  EAST  (JOSEPH  RAYOU) 


1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MM  16 

2.77 

40 

656 

9375 

2.87 

4.60 

26886 

SEP  08 

1.70 

20 

530 

6710 

0.95 

2.20 

6340 

OISCH.  --it.  4.5  NILES  DOWNSTREAM  FROM  HEM  OF  SOUTHWEST  PASS. 
(ST  -004.) 

GAGE.  Mississippi  river  at  hem  of  passes,  automatic  type,  0.6  mile 

DOWNSTREAM  FROM  HEM  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTHWEST  PASS  OUTLET  AT  NILE  9.8  WEST  (W-Z) 


1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

NM  16 

2.80 

48 

656 

24764 

5.39 

5.70 

133529 

SEP  08 

1.70 

47 

150 

5500 

1.26 

1.60 

6938 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


tmi  mn  $  m  sisii  nm 


MUTMCtT  MM  OUTUT  «T  NIU  9.S  UitT  <U-2) 


COHTIIUD 


T-  VUW  tfMCTB  R  BOIU. 


or 


(•TA. 


9.0  NIUEO  OOUHtniCM  FMN  MM  OT  KUTIMOT  MM. 


.) 


MM.  NIMIMIMI  OIMO  AT  MM  Of  MMft.  AUTWATIC  TYK,  O.A  HILf 
OOHMTMM  nm  MM  09  MOMO.  2MD,  NOW 


nUTMCST  MSS  OUTUT  AT  HIU  U.2  lAST  (I 


■AYOU) 


OISCSMM  OBSOWTIOM 


N  A  t  S 


C  S  A  S  M  t  L 


TOTAL 


OATE 

if 

if 

WIOTN 

ASEA 

¥EUXITIEt 
MEAN  MUCINUN 

OISCNASM 

OISCNASM 

1991 

n 

FT 

FT 

SO  FT 

FM 

FPS 

CFS 

CFS 

465 

450 

S18I7 

0756 

OISOMME  SAME.  U.2  NIUS  OOMSTIEAM  FSOH  NEM  OF  SOUTIACST  PAM. 
(STA.  OlSSk.) 

SAM.  NiniMIFPI  SIVES  AT  NEM  OF  PASMS.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  HIU 
OOMSTIEAM  FSON  NEM  OF  PASSES.  ZENO,  MM) 


1991 


010  SIVES  OOHTtOL  OUTFLOM  CHAHML  NEM  KHOH  LAHOIM, 

U.  (SAHM  0-76) 

100 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

27.10 

36 

361  1 

1.31 

1.76 

47.3 

41 

14» 

IS  ■ 

!.40 

3.37 

100 

S.20 

45 

1541 

1.13 

2.83 

103 

47 

5M  1 

[.62 

4.02 

».W 

46 

500  2 

E.64 

3.80 

132 

42 

42 

422  1.78 

391  2.05 

2.54 

2.85 

75.3 

80.0 

32.00 

42 

1505 

438  i 

E.35 

3.37 

108 

S.so 

44 

1546 

459  3.S 

4.35 

153 

».S0 

47 

1563 

477  1.S 

2.28 

77.6 

37.00 

40 

1584 

498  1.28 

1.65 

63.6 

11. M 

23 

1191 

141  2.44 

3.19 

34.4 

7.20 

20 

1132 

95.8  1.70 

2.33 

16.3 

OISCNASM  SAHQE.  APPOORIHATELY  1  NIU  OOMSTSEAM  FSOM  0U>  SIVES  CCNTSOl 
STWCTUM.  WA.  MA5011.) 

GAM.  AUTOMATIC  TYPE  AT  OONTSa  STSUCTUSE.  ZESO.  NSW 


OLO  SIVES  AUKIllASr  OOHTSOl  OUTFLOW  CNANML  HEAS  MOK  LAMING,  U. 

100 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SG  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

40.90 

1  53 

1055 

376 

3.24 

4.09 

122 

«2.S0 

1  54 

1064 

387 

2.46 

3.00 

95.2 

42.^ 

1  55 

1313 

412 

5.14 

6.52 

212 

1  55 

50 

103 

1027 

402 

348 

1:11 

2.67 

2.89 

90.6 

86.1 

1  47 

1004 

321 

0.79 

0.91 

25.3 

1  51 

1083 

360 

2.59 

3.02 

93.4 

38.40 

1  50 

1.20 

1.46 

42.6 

16.60 

1  28 

3.77 

4.52 

58.5 

11.90 

1  23 

682 

120 

1.86 

2.24 

22.4 

COMTIMJD  OH  NEXT  PAM 


.*  H?y w,  -wpigi 


m 


QU  Kivti  MKiLiMrr  oomoL  cumw 

ftltCMRaf  OMBMftTIQM 


umm,  u. 


OOITII 


MAIN 

C  H  A 

N  H  E  L 

OVEROAMK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WWTM 

AREA 

VELOCITIES 

DISCMARGE 

DISCMARGE 

1901 

READING 

0»TM 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

to  FT 

fPt 

FPS 

CFS 

CFS 

AUO  IS 

9.40 

9 

616 

10S 

2.29 

2.70 

24.1 

AUO  20 

10.00 

21 

647 

106 

3.63 

4.61 

3S.S 

RED  20 

603 

60.9 

1.70 

2.02 

10.0 

OCT  1$ 

10.30 

ir 

629 

77.7 

4.70 

DEC  13 

30.40 

37 

940 

243 

1.94 

2.39 

DEC  26 

31.90 

30 

9i7 

2SS 

1.1S 

1.43 

29.2 

OltOMME  If  KOdUTED  §f  OU>  *IVEII  MKILIMY  CONTML  STIUCTUK. 
(STA.  02S0011.) 

CASE.  AUTOMATIC  TVK  AT  AIMtLIAKY  OaHTMH  STtUCTUK.  ZERO,  HGWD 


out  RIVER  OUTELOU  CHARNEL  HEAR  KHOK  LAHDIHG,  LA. 


100 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAM  14 

41.60 

57 

tOM 

776 

4.31 

5.00 

334 

JAN  25 

44.00 

SO 

1902 

OSS 

4.32 

5.00 

360 

JAN  30 

42.40 

SO 

1901 

020 

4.14 

4.60 

340 

FEN  07 

34.05 

SO 

1077 

675 

3.06 

3.65 

207 

FEO  14 

27.30 

43 

1056 

553 

2.54 

3.05 

140 

FEN  21 

30.70 

46 

1070 

607 

3.23 

3.09 

196 

FEN  20 

34.20 

52 

1005 

699 

3.16 

3.05 

221 

NAN  07 

36.70 

S3 

1092 

727 

3.21 

3.96 

S4 

MAR  14 

36.10 

53 

1009 

725 

3.57 

4.22 

250 

MAR  21 

31.00 

46 

1070 

622 

3.13 

3.65 

194 

MAR  29 

29.50 

45 

505 

3.54 

4.20 

206 

APR  04 

31.90 

40 

iSn 

636 

3.50 

3.93 

225 

APR  11 

34.50 

51 

1007 

670 

4.19 

4.61 

201 

APR  10 

35.57 

53 

1945 

725 

2.77 

3.29 

201 

APR  25 

36.00 

53 

1097 

726 

2.59 

3.09 

100 

NAY  03 

39.20 

56 

1906 

757 

2.90 

3.26 

220 

MAY  09 

30.40 

55 

1907 

769 

1.07 

2.31 

144 

MY  23 

35.00 

51 

1006 

691 

1.72 

1.90 

119 

NAY  30 

33.60 

49 

1001 

670 

1.92 

2.44 

129 

JUM  06 

32.40 

40 

1073 

630 

2.16 

2.46 

130 

JUN  13 

31.20 

47 

1064 

609 

2.33 

2.72 

142 

JUN  10 

27.50 

42 

1045 

543 

1.70 

2.26 

96.4 

JUN  27 

23.20 

30 

1024 

461 

1.70 

1.93 

70.6 

JUL  03 

21.10 

36 

1016 

419 

2.10 

2.57 

91.4 

JUL  11 

16.50 

32 

1790 

334 

2.60 

3.24 

09.7 

JUL  25 

15.50 

29 

1771 

202 

3.99 

4.76 

112 

MIG  09 

10.60 

24 

1747 

212 

3.20 

3.65 

60.1 

AUG  22 

9.90 

21 

1740 

101 

3.45 

4.40 

62.4 

SEP  13 

7.70 

22 

1736 

153 

2.97 

3.50 

45.5 

SEP  27 

0.00 

21 

1736 

160 

2.60 

3.09 

43.6 

OCT  11 

7.70 

20 

1737 

149 

2.05 

3.33 

42.6 

OCT  24 

7.20 

20 

1727 

141 

3.17 

3.93 

44.6 

NOV  00 

15.30 

29 

1795 

310 

1.23 

1.43 

30.2 

NOV  21 

14.30 

20 

1702 

299 

2.01 

2.22 

60.0 

DEC  05 

21.60 

37 

1031 

430 

1.93 

2.09 

04.6 

DEC  19 

31.50 

47 

1072 

624 

2.97 

3.54 

105 

DISCHARGE  RANGE.  S.S  NILES  DOUNSTREAM  FROM  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTUK. 
(STA.  0260011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  CONTROL  STRUCTURE.  ZERO,  N6VD 


m 


ATOMrMAT*  KIWB  *T  tlHMiVaiT,  U. 

oiaoMMi  oneiwTiow 


MTf 


Mt 


11 


MMIM 


31.29 


11.M 


8.77 


I 

31 

29 

29 

u 

28 

29 

s 


OOHTIIUD  «  IKXT  9ME 


NAIM 


18 

IS 

22(7 

18(2 

18(( 

18(0 

1836 

ias( 

1fi7 

106 


C  8  *  ■  H  I  I 


NAIINM 

8VTA 

WIOTN 

AaOA 

FT 

100 

FT 

80  FT 

I 

B 

8 

(1 

1906 

60 

1905 

1898 

ft 

(30 

(09 

380 

(01 

370 

372 

362 

352 

m 

3(( 

3(2 


9CL0CITIIS 

HMIMM 


m 


(.50 


(.66 


F9t 

5.90 

6.59 
7.17 

7.59 
7.92 

7.55 

7.17 
7.55 

6.99 

6.72 

5.80 

(.O 

(.89 

5.20 

6.20 

6.33 

6.(8 

6.29 

6.16 

6.27 

5.35 

5.17 
(.79 
5.50 

5.66 

5.6( 

5.6( 

5.73 
5.71 
6.20 

6.22 

6.(1 

6.63 

6.8( 

6.35 

6.20 

6.33 

6.25 

5.99 

5.99 

5.92 

5.32 

5.39 

5.(5 

5.37 

5.22 
(.96 
5.0( 
(.U 
(.66 

(.12 

(.(0 

(.(( 

(.21 

(.19 

3.99 

3.67 
3.67 
3.5( 

3.22 

3.(8 

3.(2 

3.29 


TOTAL 


OISOIAME  DISOMME 


1000 

CFt 


AraMTMJkY*  KiYB  AT  SUMnNKT,  U. 


OONTMUBt 


flMenMTIOW 


MAIN  CNAMHEL 


DATE 

NEAH  GAGE 

NAXINUN 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISOMROE 

DISCHARGE 

READIM 

D9TN 

100 

NEAH  NAXINUN 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

OCT  31 
MOV  » 
WCM  07 
MV  IS 
MV  19 


sss 

2.16 

2.06 

2.16 

1.99 

2.90 

2.71 

330 

1.76 

2.43 

330 

1.59 

2.49 

355 

2.16 

2.94 

A78 

3.61 

4.53 

495 

4.57 

484 

3.S 

4.32 

470 

3.07 

4.10 

478 

3.33 

4.38 

531 

3.70 

4.62 

595 

3.90 

4.96 

4.00 

4.67 

1:^ 

802 

4.71 

6.13 

788 

4.62 

6.00 

790 

4.52 

5.78 

736 

4.40 

5.67 

OISCHAAGE  RANGE.  DOMNSTREAN  FROM  KANSAS  CITY  SOUTHERN  RAILROAD  IRIDGE  AT 
NIU  8.2.  (STA.  030A512.) 

GAGE.  NUTONATIC  TYPE  OH  RRIDGE  (NILE  A.9>.  ZERO,  H6W 


■AYOU  CNENE  MLOW  RAYOU  CROOK  CHENE  (LA.) 


1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  02 

11.70 

12 

185 

1505 

1.85 

2.40 

2785 

JAN  16 

15.70 

17 

273 

2433 

2.25 

2.M 

5477 

JAN  30 

16.10 

17 

276 

2694 

2.24 

3.10 

6037 

FEB  21 

11.90 

12 

179 

1397 

1.57 

2.40 

2189 

NAN  07 

14.15 

16 

217 

1916 

1.88 

2.50 

3608 

NAN  19 

13.20 

14 

177 

1566 

1.55 

2.40 

2425 

APR  02 

12.15 

13 

179 

1424 

1,34 

2.00 

1909 

APR  16 

14.00 

IS 

214 

1771 

2.28 

3.00 

4044 

APR  30 

15.25 

16 

229 

1988 

2.58 

3.20 

5139 

NAT  14 

15.35 

16 

224 

2104 

2.50 

2.90 

5270 

NAT  28 

14.27 

15 

215 

1891 

1.94 

2.50 

3668 

JUH  11 

13.40 

15 

185 

1565 

1.85 

2.40 

2900 

JUH  25 

10.55 

11 

169 

1166 

1.47 

2.00 

1716 

JUL  09 

7.80 

8 

152 

764 

0.77 

1.10 

587 

JUl  23 

5.M 

6 

119 

U7 

0.67 

1.00 

300 

AUG  21 

3.50 

11 

175 

1655 

0.54 

0.70 

892 

SEP  05 

3.70 

12 

172 

1682 

0.69 

0.90 

1161 

SEP  17 

2.82 

12 

175 

1760 

0.43 

0.70 

750 

OCT  01 

3.10 

12 

181 

1847 

0.35 

0.70 

649 

OCT  16 

2.67 

11 

174 

1657 

0.41 

0.80 

677 

OCT  29 

3.44 

12 

184 

1871 

0.49 

0.70 

912 

MV  13 

5.79 

14 

189 

2265 

0.76 

1.00 

1718 

NOV  25 

7.08 

15 

204 

2495 

0.89 

1.30 

2215 

DEC  11 

11.21 

18 

224 

3065 

1.19 

2.00 

3642 

DEC  23 

13.30 

21 

231 

3562 

1.56 

2.70 

5541 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


MVOU  one  KUM  MTOU  CMOC  OKMC  (U.)  OOlTIMn 


DIKRTIW  or  riou,  HOITH. 

NlOi  TO  «M.  13,  1973.  OltOWIHC  MIME  UM  LOUTB  1000  FEET  DOUMtTIIEMI 
F«N  JUKTIOH  HITE  MTOU  CMOC  CMME. 

OIICMMi  MME.  MO  FUT  OQUMTIIEMI  FMN  JUKTIOH  UITR  MTOU  OKMC  CNEHE. 

<m.  OSMSTZ.) 

OME.  HIS  MTOU  CHEHE  MOVE  LAM  CHICOT.  STAFF  TTK  AT  NIU  77.9.  2EtO. 

HHVD 


ORAHD  LAKE  AT  NILLEH  FOIHT  <LA.) 

DISCHAME  OMEHVATIOHS 


N  A  I  N 

CHANNEL 

OVERSAHK 

TOTAL 

DATE 

NEM  BASE 

NAXINM 

WIDTH 

ARM 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

REMIH6 

DEPTH 

100 

NEAR 

NAXINM 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JM  10 

lo.a 

78 

3641 

976 

3.a 

4.20 

315 

TM  a 

NM  a 

M 

80 

i 

2.n 

2.36 

4.40 

3.10 

257 

209 

AM  a 

10.14 

82 

3495 

941 

2.49 

3.50 

235 

NAY  29 

9.85 

70 

3495 

910 

2.88 

4.10 

262 

JUH  26 

6.94 

n 

3^ 

818 

2.29 

3.50 

187 

AIM  S 

2.34 

657 

i.a 

1.90 

84.0 

OCT  n 
NOV  21 

4.26 

3.M 

70 

71 

0.82 

1.58 

1.90 

2.M 

54.7 

111 

OltCHAME  MIKE.  AHOUT  4.5  NILES  OOUHSTREAN  FMN  CHICOT  PASS  AT  NILE  10 
<STA.  0358710.) 

CASE.  CHICOT  PASS  NEAR  NTETTE  POINT.  AUTONATIC  TYPE  AT  NIU  95.4. 

ZERO,  NOVO 


CYPRESS  PASS  AT  aPRESS  ISLAND  (LA.) 


100  1000  1000 


1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JM  10 

10.24 

71 

1115 

499 

4.96 

6.40 

248 

FEB  28 

9.12 

65 

1012 

4M 

4.28 

5.00 

200 

NM  27 

8.10 

64 

1012 

451 

3.22 

3.M 

146 

AM  a 

10.14 

67 

1(W 

474 

4.34 

5.30 

206 

NAT  29 

9.a 

67 

iraS 

463 

3.61 

5.50 

167 

JUH  26 

6.93. 

61 

1017 

438 

3.a 

5.M 

164 

AUG  28 

2.30 

58 

1011 

404 

1.55 

2.20 

62.6 

OCT  02 

2.73 

58 

997 

405 

1.26 

1.90 

51.2 

DIRECTION  OF  FLOW,  SOUTH. 

DISCHAROE  RAN6E.  AT  POUER  LINE  CROSSIIM.  (STA.  036M10.) 

CASE.  SIX  NILE  LAKE  AT  VERDUHVILLE.  AUTONATIC  TYPE  OPPOSITE  NILE  105.2 
ZERO,  NSW 


UAX  LAKE  OUTLET  AT  CAUMET,  U. 


100 

1000 

1000 

1991 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JM  22 

5.44 

788 

357 

4.48 

160 

FE8  IS 

3.62 

a2 

328 

2.97 

97.3 

CONTIHUED  ON  NEXT  PANE 


m  n%%i  ssssi  3  mm  nm  «  mi  am 

sgr  c:«Olg«  g!!iS!SOt  iSg^gS  -*  Disuses  -  9!:;!S 


MTE 

1991 


Ml 

uu  Lta  ourur  at  chumit,  u.  omtiium 

oitcMMi  oncRWTiam 


N  A  1  N 

C 

N  A  N  N  E  L 

OffRRANK 

TOTAL 

MAN  GAGE 

NAXINUN 

HIDTN 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

OEPTN 

100 

NEAR 

NAXINUI 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

t;IS 

351 

118 

132 

5.45 

m 

ss 

3.90 

139 

758 

355 

3.38 

’g.l 

1.S 

752 

330 

0.88 

1.71 

752 

339 

0.74 

25.0 

1.60 

750 

0.75 

25.1 

2.00 

753 

0.79 

26.3 

NEASUKMEMTS  TAKEN  tV  U.S.  GEOlOeiCAl  SUKVET. 


OISCNANGE  KANGE.  NILE  111.67,  13S0  FT.  DOUHSTKAN  FMM  U.S.  HtGIMAY  90 
MIOOE.  (STA.  (B72010.) 

GAGE.  AUTQNATIC  TYPE,  OOWSTKEAN  END  OF  EAST  CALUHET  FLOODGATE. 

2EII0.  -0.14  FOOT.  NOW 


LOUER  ATCHAFALATA  RIVER  AT  NORGAH  CITY,  LA. 


FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT 

FPS 

6.52 

1820 

722 

5.04 

5.07 

1820 

677 

3.26 

5.66 

1820 

664 

3.57 

5.96 

1820 

654 

3.73 

6.58 

1820 

688 

4.27 

6.18 

1820 

668 

3.65 

2.06 

1820 

631 

1.10 

1.79 

1820 

631 

1.20 

2.25 

1820 

626 

0.98 

1.56 

1820 

558 

0.96 

NEASURBCNTS  TAKEN  SY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

DISCHARGE  RANGE.  NILE  117.4,  1300  FEET  UPSTREAN  FRON  U.S.  HIGHUAY  90 
RRIOGE.  (STA.  Q37M10.) 

GAGE.  AUTONATIC  TYPE,  400  FEET  DOIMSTREAN  FROM  RRIDGE.  ZERO,  NGWD 


1000 

CFS 

364 

221 

237 

244 

294 

244 

69.3 

76.0 

61.7 

53.6 


RED  RIVER  ADOVE  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  (U.) 


100 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

39.40 

103 

1265 

693 

2.78 

4.45 

193 

39.20 

101 

1262 

678 

3.00 

4.74 

203 

32.25 

94 

1215 

592 

3.59 

5.13 

212 

31.70 

96 

1214 

565 

3.50 

5.37 

198 

34.30 

96 

1253 

604 

3.13 

4.43 

189 

26.90 

51 

847 

334 

3.45 

4.20 

115 

31.50 

54 

889 

364 

2.80 

3.48 

102 

35.10 

60 

908 

401 

6.24 

7.95 

250 

34.70 

60 

910 

391 

7.71 

9.30 

302 

31.70 

58 

880 

356 

6.61 

7.71 

235 

26.20 

52 

836 

319 

5.69 

7.02 

181 

17.50 

42 

784 

246 

3.94 

4.50 

96.7 

11.80 

34 

749 

186 

0.90 

1.19 

16.7 

7.00 

29 

723 

147 

1.35 

1.81 

19.8 

6.10 

28 

713 

145 

1.68 

2.07 

24.4 

5.60 

27 

716 

142 

1.48 

1.0 

- 

21.1 

14.60 

42 

795 

238 

5.63 

6.93 

134 

20.60 

47 

825 

296 

5.31 

6.54 

157 

CONTINUBI  ON  NEXT  PAGE 
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11151  Hill  ii»i  inis  mm  §  -  iiisi  issii  iii^i  i 


MTf 

1991 


IIWI  MOVE  OLD  tim  OUTFUM  OMMU.  CLA.) 


0» 


2.5  NlUt  UMTMUW  FMH  OUIFUM 
tTAFF 


ATOiW^VA  aiVB.M  tAMK  lAMIIM, 


•im  AT  HIM  OF  ATOIAFAUTA  RIVEI.  2EM,  MM 


COMTIMn 


:L.  (OTA.  0U0011.) 
.  OFMOITE  mUTN  OF 


IMS  LOM  OEIAI  OAVOU  U  MHK  <U.) 

OISOMnE  OOKaWTIOM 


MAIN  CNAOMEL 


TOTAL 


NAKINM 

DEFT! 


UlOTM 

FT 

411 

41A 

4M 


W  FT 


a4it 

90sr 

9947 

9772 


l:S 


I 

377 

304 

405 

419 


4454 

1 

4702 

4355 


7753 

0782 


VELOCITIES 

DIICMAEOE 

OISCHAIME 

MEAN 

MAXIMUM 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

3.10 

20U6 

II 

4.00 

ll 

2.35 

s-S 

»740 

l:§ 

2.00 

3.40 

10704 

26223 

2.09 

3.00 

20777 

2.77 

3.00 

27071 

2.73 

3.00 

24664 

2.U 

3.S 

21502 

2.15 

2.n 

14022 

h 

i!so 

7940 

5007 

0.49 

1.10 

3192 

0.43 

1.10 

27BS 

0.49 

o.w 

3169 

0.56 

1.00 

SSi 

0.40 

0.90 

2001 

0.40 

1.00 

2615 

0.53 

0.00 

2475 

1.06 

1.40 

5026 

1.51 

2.00 

9001 

2.53 

3.00 

19626 

2.56 

3.30 

22456 

OISOMKE  AANOE.  1000  FEET  OOWSTIEAN  FEON  JUNCTION  VITN  OATOU  LA  EOHPE 
(STA.  4930012.) 

GAOE.  AUTOMATIC  TTFE  AT  OATOU  LA  MHFE  AT  LAKE  lONO  (LA.)  ZERO,  N6VD 


LIHLE  TENSAS  OATOU  OELOU  OLIND  TENSAS  CUT  (LA.) 


FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

12.0S 

i  27 

199 

3297 

2.44 

3.20 

0062 

17.52 

32 

237 

4337 

3.21 

4.20 

13926 

17.75 

34 

240 

4609 

3.31 

4.50 

15531 

13.25 

30 

192 

3463 

1.07 

3.00 

6475 

15.5( 

1  30 

219 

3090 

2.03 

3.70 

10990 

14.25 

31 

196 

2.15 

2.00 

7745 

13.30 

1  31 

196 

2.12 

3.00 

7423 

15.30 

1  30 

210 

3705 

1:^ 

4.40 

11055 

16.75 

>  31 

231 

4100 

4.40 

13131 

16.95 

32 

225 

4250 

2.99 

4.00 

12496 

15.60  31 

206 

3971 

2.00 

3.00 

11105 

14.55  30 

190 

3752 

2.56 

3.60 

’SS? 

11.30  26 

190 

3061 

2.20 

3.20 

6735 

0.30  24 

149 

2439 

1.24 

1.00 

3017 

6.09  21 

167 

1904 

1.04 

1.70 

2054 

4.02  19 

153 

1672 

0.76 

1.30 

1249 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


LITTLI  raMM  MTOU  HLOH  H.l»  TtMM  CUT  (Uk.) 


oamiwB 


OIWIMMI  OMCRVATIOM 
NAIM  CNAaatL 


TOTAL 


MTf 


1»1 


MEAN  OAOC  NAXINUM 
MAOIN6  OTATM 


AT 


AU6 

!1 

IS 

SEP 

IS  : 

I. 

B 

SCP 

17  ; 

. 

17 

OCT 

ii  : 

18 

OCT 

16 

!.57 

OCT 

3.41 

HOW 

U 

6. 

NOW 

a 

7. 

9 

OfC 

r 

11. 

s 

DEC 

23 

13. 

H 

AT 

19 

19 

19 

20 

19 

20 

s 


WIDTH 

TT 

U1 

14A 

144 

139 

147 


M  FT 


1770 


VfLOCITIES 

NiAN  NAXINUM 


DIKNAMC  OIKIIAHaC 


m 

0.70 

Vd 

1.47 

1:8 


FA8 


CF8 


CFS 

1140 

1175 

084 

’^8 

3491 

8471 

9187 


OIMCTION  OF  FLOW.  N08TH. 

0IKNAH6E  lANOE.  1500  FEET  OOWHSTMAN  FROM  JUNCTION  WITH  8LIND  TERMS  CUT. 
(STA.  4945012.) 

QAOE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  BLIND  TENSAS  CUT  SELOW  UPPER  GRAND  RIVER  (LA.) 
ZERO,  NOW 


ATCNAFALATA  8ASIN  CAST  ACCESS  CHANNEL  ABOVE  LAKE  CHICOT  (U.) 


1991 

FT 

FT 

FT 

•0  FT 

FPS 

FPS 

JAM  02 

11.70 

a 

Wi 

2.93 

3.70 

JAN  16 

15.70 

29 

253 

4913 

3.76 

4.60 

JAN  30 

16.10 

30 

1  257 

5173 

3-2 

5.00 

FEB  g 

11.« 

Ii 

224 

4076 

2.33 

2.90 

MAR  07 

14.15 

21 

1  235 

4455 

3.50 

4.00 

MM  19 

13.20 

26 

225 

4197 

2.92 

3.80 

APR  02 

12.15 

27  m 

3977 

2.68 

3.50 

APR  16 

14.00 

27  3l 

4414 

3.62 

4.90 

APR  30 

15.25 

27  S4 

3.94 

4.80 

FWT  14 

15.35 

28  249 

3.89 

4.70 

NAY  28 

14.27 

27  228 

4318 

3.47 

4.50 

JUH  11 

13.40 

26 

220 

4^ 

3569 

3.35 

3.90 

juH  a 

10.55 

24 

216 

2.80 

3.40 

JUL  09 

7  55 

22 

199 

1.42 

2.30 

JUl  23 

S.fi 

19 

193 

1.41 

2.00 

AUG  08 

3.50 

18 

185 

1.12 

1.60 

AUG  g 

3.50 

17 

185 

1.70 

SEP  05 

3.70 

18 

185 

1.05 

1.40 

SEP  17 

2.82 

lit 

0.82 

1.20 

oa  01 

3.10 

18 

183 

069 

0.91 

1.20 

«T  16 

2.67 

18 

180 

2269 

0.76 

1.20 

OCT  29 

3.44 

18  184 

0.71 

1.10 

NOW  13 

5.79 

20  187 

1.01 

1.40 

HOW  25 

7.08 

22 

201 

3101 

1.85 

2.50 

DEC  11 

11.21 

26 

219 

3837 

3.10 

3.90 

DEC  23 

13.30 

28 

222 

4247 

3.37 

4.20 

DIRECTION  OF 

FLOW,  CAST. 

OISCIURGC  RANGE. 

1700  FEET 

AMAC  LA»  CHICOT 

.  (STA. 

4959009.) 

GAGE.  STAFF 

TYPE,  RAMOC  15. 

ZERO,  HGYD 

CFS 


CFS 

11337 

18495 

20549 

9493 

15599 

12276 

10649 

15994 

18196 

18019 

14980 

13465 

9993 

4184 

3683 


2381 

1906 

2147 

1727 

1747 

2798 

5732 

11881 

14313 


INDEX 


28S 


ACHE,  U. 

•LACK  RIVER  AT . 64 

ALABAHA  BAYCU  (FW5) 

AT  SHERBURNE,  LA . K 

ALGIERS  LOCK  (LA.) 

INTRACQASTAL  HATERUAT  AT  .  203 

HISSISSIPPI  RIVER  AT  .  17 

ALLIANCE,  U. 

HISSISSIPPI  RIVER  AT  .  19 

ALLIGATOR  BAYOU 

AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (LONER)  ...  239 

AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (UPPER)  ...  238 

ANELIA,  LA. 

MYOU  BOEUF  AT . 116 

AHITE  RIVER 

AT  CLIO,  LA . 245 

AT  FRENCH  SETTLENEHT,  LA . 242 

AT  PORT  VINCENT,  LA . 241 

NEAR  DENHAH  SPRINGS,  LA . 237 

ARH  OF  GRAND  LAKE 

HEAR  CROOK  CHENE  COVE  (LA.) . 82 

ARNAUDVILLE,  LA. 

BAYOU  TECHE  AT . 149 

AT  NILE  9.2  (LA.) 

SQUTNUEST  PASS . 25 

ATCHAFALAYA  BASIN  EAST  ACCESS  CHANNEL 

ABOVE  LAKE  CHICOT  (LA.) . 283 

ATCHAFALAYA  BAY 

AT  EUGENE  ISLAND  (LA.)  .  266 

NEAR  EUGENE  ISLAND  (LA.)  .  265 

ATCHAFALAYA  RIVER 

AT  ATCHAFALAYA,  LA . 44 

AT  BARBRE  LANDING,  LA . 38 

AT  BUTTE  LA  ROSE,  LA . 45 

AT  KROTZ  SPRINGS,  LA . 43 

AT  HELVILLE,  LA . 42 

AT  SIlWESmT,  LA .  40,  41,  278,  279 

ATCHAFALAYA,  LA. 

ATCHAFALAYA  RIVER  AT  .  44 

ATTAKAPAS  LANDING,  LA. 

LAKE  VERRET  AT . 114 

BAKER,  LA. 

COHITE  RIVER  NEAR . 235 

BALDWIN,  LA. 

CHMENTON  DRAINAGE  CANAL  AT . 155 

BANCKER,  LA. 

VCRHILION  RIVER  NEAR . 166 

BARATARIA,  LA. 

BAYCU  BARATARIA  AT . 232 

BARBRE  LANDING,  LA. 

ATCHAFALAYA  RIVER  AT  .  38 

BASILE,  LA. 

BAYOU  NEZPIOUE  HEAR . 167 

BATON  RCUGE,  LA. 

HISSISSIPPI  RIVER  AT  .  8 

BAYOU  BARATARIA 

AT  BARATARIA,  LA . 232 

AT  LAFITTE,  LA . 233 

BAYOU  BIENVENUE 

AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.)  197 

AT  FLOODGATE  (WEST)  (LA.) . 196 

AT  PARIS  ROAD  (LA.) . 194 

BAYOU  BLACK 

AT  GIBSON,  LA . 117 

AT  GREENWOOD,  LA . 118 

BAYOU  BLUE 

NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) . 228 

BAYOU  BOEUF 

(IWW)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (EAST)  ....  206 

OWW)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (WEST)  ....  207 

AT  ANELIA,  LA . 116 

AT  HEEKER,  LA . 147 

NEAR  LANOURIE,  LA . 138 

HEAR  LECOHPTE,  LA . 139 

NEAR  WOODWORTH,  LA . 137 

BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.) 

BAYOU  BOEUF  (IWW)  (EAST)  AT . 206 

BAYOU  BOEUF  (IWW)  (WEST)  AT . 207 

BAYOU  BONFOUCA 

AT  SLIDELL,  LA . 251 

BAYOU  CHENE 

BELOW  BAYOU  CROOK  CHENE  (LA.)  .  279,  280 

BAYOU  CHEVREUIL 

HEAR  CHEGBY,  LA . 230 

BAYOU  COCODRIE 

AT  ST.  LANDRY,  LA . 145 

NEAR  CLEARWATER,  LA . 144 

NEAR  WHITEVILLE,  LA . 146 


BAYOU  COURTABLEAU 

ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.)  .  130 

AT  COURTABLEAU,  LA . 129 

AT  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.)  132 

AT  WASHIHGTOH,  LA . 127 

DRAINAGE  STRUCTURE  GATE  OPENINGS . 131 

BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL 

AT  STATION  225+00  (LA.)  .  77 

HEAR  NORTHEAST  WING  WALL  (LA.) . 75 

NEAR  SOUTHEAST  WING  HALL  (LA.) . 76 

BAYOU  CROOK  CHENE  (LA.) 

BAYOU  CHENE  BELOW .  279,  280 

BAYOU  DES  ALLEHANDS 

AT  DES  ALLEHANDS,  LA . 231 

BAYOU  DES  CANNES 

NEAR  EUNICE,  LA . 168 

BAYOU  DES  GLAISES 

NEAR  COTTOHPORT,  LA . 122 

BAYOU  DES  GLAISES  (RS) 

AT  HAMBURG,  LA . 124 

BAYOU  DU  LAC 

HEAR  HESSHER,  LA . 121 

BAYOU  DUPRE 

AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) . 193 

AT  FLOODGATE  (WEST)  (LA.) . 192 

BAYOU  FORDOCHE 

EABPL  BORROW  PIT  (ABOVE  STATE  HWY.  10)  AT  .  .  96 

EABPL  BORROW  PIT  (BELOW  STATE  HWY.  10)  AT  .  .  97 

NEAR  KROTZ  SPRINGS,  LA . 84 

BAYOU  CROSSE  TETE 

AT  FRISCOVILLE,  LA . 103 

AT  LIVONIA,  LA . 106 

AT  ROSEDALE,  LA . 107 

NEAR  TORBERT,  LA . 105 

BAYOU  LA  ROHPE 

AT  LAKE  LONG  (LA.) . 46 
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